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L Editore di quest' Opera intende valersi del diritto di 
proprietà che accorda la Legge del 1840, e protesta contro 
qualunque ristampa e contraffazione ne venisse fatta. 




PREFAZIONE 


11 numero de’ Fari e Fanali è al giorno d’oggi notabil- 
mente accresciuto ; grandissime e di somma importanza le 
modificazioni de’ medesimi. 

Tali cambiamenti avvenuti in si breve spazio di tempo, 
come resero manifeste P opportunità e la convenienza della 
nuova Pubblicazione, cosi mi furono sprone ad eseguirla 
colla maggiore sollecitudine possibile per rispondere a questo 
sentilo bisogno. 

Nel dare alla luce per la settima volta la mia Operetta 
intitolata Fari e Fanali del Globo, son ben lieto di credere, 
che, se per lo innanzi benignamente venne accolta da’ na- 
vigatori Italiani, a più forte ragione ho a sperare che oggi 
essa lor non debba sgradire. Posi ogni mia cura , ogni 
mia diligenza nell’ emendar sempre e correggere la pre- 
sente Edizione, nel corredarla anzitutto delle più recenti 
notizie marittime attinte da fonti sicure e da relazioni au- 
tentiche, mi studiai di adempiere al debito mio quanto 
meglio per me si poteva. 

Né mi starò per ultimo dal far conoscere, come, all’in- 
dice delle grandi divisioni , aggiunsi quello alfabetico di 
ogni faro e fanale, che se di poco momento, è a mio parere, 
di grandissimo vantaggio circa l’ uso dell’ Opera. 

Tenue in tutto è questo mio lavoro, ma non tenui fu- 
rono le fatiche-, delle quali mi terrò compensato abbastanza, 
quando che valgano a dimostrare il desiderio ch’ebbi mai 
sempre di giovare ai Navigatori Italiani. 




APPENDICE 

del 1867 

ITALIA. 


Avviso. 1! faro della Meloria é slato acceso fino dal 45 
maggio; lo luce è fissa e rossa. 

La luce aggiunta a quella rossa dell’ ingresso L. del 
porto nuovo di Livorno, è bianca situala inferiormente. 

SANTA CROCE (Faro) situato sopra questo scoglio presso 
Viesti; la luce è fissa e bianca, elevata 40m. e visibile 
a 15 miglia. Illumina da M. a 0. passando da T. Lalit. 41° 
52' T. e long. 15° 52' L. (5.® ord.). La torre è oltagona. 

CAPO DELLE ARMI (Faro) a luce fissa, bianca, elevato 
l)5m. e visibile a 45 miglia. Lalit. 57® 57' T. e long. 13° 
21' L. 

VIESTI (Faro) a luce fissa, bianca, elevato 40m. e visi- 
bile a 45 miglia, situato sullo scoglio Santa Croce, a 41® 
52' T. c long. 43° 52' L. (3.® ord.) 

AUSTRIA. 

SCOGLIO MORTAR (Fanale) a luce fissa, bianca, all’ in- 
gresso del porto di Lossinpiccolo , elevalo 44m. e visibile 
a 9 miglia. La colonna è di ferro situala sulla casa del 
custode , c sormontala da un globo rosso e bianco. 

Latil. 44® 33' T. e long. 42® 5' L. 

TURCHIA. 

ELEOS (Faro) a fuoco fisso, situato sulla sommità del- 
l’isola all’ingresso del golfo d ' A immiti, elevato 60m. c 
visibile a 12 miglia. Latil. 39° 20' T. e long. 24® 43' L. , 
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RUSSIA. 


BERDIANSKA (Avviso). Il fanale all’estremità della sco- 
gliera del porto , ó stalo surrogato da due luci colorite , 
fisse; quella di S. é rossa e quella di G. è verde. La loro 
elevazione è Km. 2. 


FRANGIA. 


NOIRMOUTIERS (Faro) a fuoco fisso , bianco , e rosso, 
elevato 34m. c visibile a 10 miglia. La torre e quadra, 
tinta di rosso, situala a 47° 1' T. e 4° 33' P. (4® ord.) 

GROUIN DU COU (Faro) situato alla bocca Pertuis 
Brelon, fuoco fisso, bianco, elevalo l8m. e visibile a 10 
miglia. La torre è quadra, situata a 46° 21' T. e 3° 4-8' P. 
(4.° ord.) 


SPAGNA. 


CASTELLON DE LA PLANA (Fanale) a luce bianca, 
fissa, elevato 8m. c visibile a 9 miglia. La colonna è di 
ferro, tinta di verde, al disopra della casa del custode. 39° 
58' 45" T. c \° 59' 45" P. 


PORTOGALLO. 


ESPOZENDA (Fanale) a fuoco fisso, rosso, elevalo 14m. 
e visibile a 7 miglia. E situato sulla piattaforma del forte, 
a 41° 31' T. e long. 14° 00' P. 


VI) 


INGHILTERRA. 


PUNTA SPURN (Avviso). Questo fanale, situalo nel fiume 
Humber , è stalo modificato con una luce rossa. 

ORFORDNESS (Avviso) Il fanale basso di questa località 
è stato modificato con una luce rossa, come sopra. 

WEYMOUTH (Avviso). Il fanale alla bocca di questo 
porto è stato intieramente distrutto dalla tempesta del 5 
gennajo, per cui sono stali rimpiazzati due fanali rossi, sulla 
parte settenlrionaie della città; per T. e 0. Tenuti l’uno 
per l’altro danno la direzione per l’ingresso del porlo 
e fanno evitare il Mixen. Var. 21° M. 

IIOLBURN (Faro) a fuoco fisso variato da splendori di 
10" in IO", elevalo 22m. 8 e visibile a IO miglia. La luce 
è bianca verso Firtfi de Pentland c rossa verso la rada di 
Scrabskr. Latit. 85° 37' T. e long. 5° 52' P. (4.° ord.) 


SVEZIA. 


WADEREBOD (Fanale) a fuoco fisso, bianco e rosso, 
situato nella baja Bohus, a 58° 33' T - e 8° 42' L. 

FALUDDEN (Fanale) a fuoco fisso, rosso, situalo a 57° 
00' T. e 18° 23' L. 

PATER NOSTFR (Faro) a fuoco mobile, variato da eclissi, 
situato a 57° 54’ T. e long. 0° 8' L. In costruzione. 

HOCKHOLM SKAREN (Faro galleggiante) portante due 
luci, a 59° 35' T. e 17° 25' L. In costruzione. 

TEXEL (Faro) a fuoco mobile di ì' in I', situato sulla 
duna a T. dell’isola; è elevato 50m. c visibile a 18 miglia. 
Fa evitare gli alti fondi di Eycrlandshe Grondcn. Latit. 53® 
H' T. c long. 2° 34' L. (2.® ord.) 


* 
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BROONTJES (Fanali) a fuoco fisso, situati sulla punta, 
visibili a 5 miglia. Latit. 53° 7' T. c long. 3° 3' L. 


AMERICA. 


ISOLA CIBOUX (Faro) a fuoco mobile di l' in I', variato 
da splendori, alternativamente rossi e bianchi , visibile a 44 
miglia. Latit. 46° 23' T. e long. 62° 42' P. (3.° ord.) 


INDIE (Orientali). 


BAJA AUX CAYS (Faro) a fuoco fisso, rosso, visibile 
a 12 miglia. Latit. 18° 4' T. e long. 75° 54' P. (4." ord.). 

BAJA SACMET (Faro) a luce fissa, rossa, visibile a 12 
miglia. È situato sulla sommità della rupe bianca, a 18° 12' 
T. c 74° 54' P. (4.° ord.). . 

FOUQUETS (Faro) su quest’isola a */* miglio in T. del- 
F ingresso 0. del gran porto. Il fuoco è fisso elevato 32m. 8 
e visibile a 16 miglia. Latit. 20° 24' O. c long. 55° 27' L. 
(3.° ord.) 
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Seguilo all appendice del 1867. 
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ITALIA. 

FORMICA DI MONTE CRISTO (Faro) a luce fìssa, rossa, 
elevato 17m. c visibile alt miglia. Latit. 42° 21' 28" T. c 
long. 7° 43' 40" P. (4.° ord.). * - 

TAVOLARA (Faro), situato sul capo, a 40° 54' T. c 
long. 7® 2t’. In costruzione. (1.° ord.). . 

BELLAVISTA (Faro) a fuoco fìsso, situato sul capo, a 
39° 56’ lalil. T. e long. 7° 23' L., elevatc^Gom. e visibile 
a 50 miglia. (I.° ord.) 

PONZA (Avviso). La luce bianca, della batteria del porlo 
di Ponza, è variata in luce rossa. Elevazione 12;n. ; por- 
tala 3 miglia. 

CAPO SPART1VENTO (Faro) a fuoco mobile variato da 
splendori di 1' in t', elevato 60m. e visibile a 2(1 miglia. 
La torre ha la forma di un tronco piramidale a base qua- 
drata; é bianca situala, r. 37° 50' T. e 13° 44' L. (1.® ord.). 

MARETTIMO (Faro) a luce fìssa, bianca variata da 
splendori di 4 in 4', preceduti e seguiti da brevi eclissi. 
Lat. 37° 57' 40" T. e long. 9° 43' 36" L. ; elevato 73m. e 
visibile a 21 miglio da T. 16° P. a 0. 49° L. La torre del 
faro ha la forma di trorao piramidale a base oltagona cd è 
bianca. Var. 13" M. (1.® ord.). 

ISOLA SAN PAOLO (Faro) n luce fissa, bianca, elevalo 
20m. c visìbile a 10 miglia. Latit. 40° 26' T. e 14° 50' L. 
La torre è oltagona e c’ ! color bianco. Ìndica l’ingresso 
della rada di Taranto. x 4.° ord.). 

OTRANTO (Faro) a luce fissa, bianca, situato sulla 
punta Palasela, elevalo 60m. c visibile a 15 miglia. Latit. 
40® 6' T. e long. 16° 40' L. La torre ha la forma di una 
colonna cd è bianca. (4.® ord.). 
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RUSSIA. 

♦ 

BERDIANSK (Avviso). Oltre al palo rosso che indicava 
l'estremità delia scogliera, è stata situata una boa pure 
rossa a 6m. 7. d’acqua, 1 miglio L. 4° T. dal fanale. 

m INGHILTERRA. 

SPURN (Avviso). Il fanale basso di Spurn Point é rosso 
da 0. 53° L. a T. 64° P. passando da 0. La prima dire- 
zione conduce a G. della boa Sand Hayle, e la seconda a un 
cavo a T. di Grimaby Pier. 

WATERFORD (Fanale) a luce /lassa, rossa, situato sulla 
punta Spit of Passage, 7 miglia al di dentro del porlo 
Watcrford , costa S. d’ Irlanda. È situato sopra selle 
pinoli di ferro e si principia a scorgere quando si é a *| 4 
di miglio dal forte Duncannon. Var. 24° M. 

RAMSGATE (Faro) a luce bianca variala da eclissi di 5"- 
in H n , elevala 7m. C c visibile a . . .; illumina un settore 
di 224®. 

(Avviso). Hanno avuto luogo i seguenti cambiamenti, 
sia per la luce che per la posizione di alcuni fanali sulla 
costa L. d 'blanda, e nuovi fanali sono stati aggiunti tra 
il banco Kish e il fanale Tuskar. 

BANCO CODLING (Fuoco galleggiante) ancoralo 3 mi- 
glia e a 0. 33° L. dalla estremità del banco Codling. 
La luce è rossa e mobile di 20” in 20”. I! battello ha tre 
alberi portante un globo su quello maggiore. È dipinto di 
nero con zona bianca e ha il nome alle parti. * 

WICKLOW- HEAD (Avviso). La luce bianca , fissa e stala 
ridotta a eclissi di 3” in 3” seguiti da una luce di 40®. 

(Avviso). Il fuoco galleggiante di Vickow Swash, è 
stato tolto. 

BANCO ARKLOW. (Fuoco galleggiante) situato a 3 mi- 
glia '/« a 0. 62* L. dall’estremità settentrionale del banco. 


\[ 

li battello porla due fanali a luce bianca, fissa, a llm. e 
6m. 7 di elevazione ; ha tre alberi con un globo in cima 
al maggiore cd é dipinto di nero con una stiiscia bianca; 
porta il nome alle parti. 

— Il fuoco galleggiante della estremità O. è stato tra- 
sportato 2 miglia più a 0. 25° L.; la luce bianca a splendori 
di SO" in 30" è attualmente bianca c mobile ogni minuto, il 
battello porla tre alberi con un globo su quello maggiore; 
è dipinto di nero con fascia bianca e porta il suo nome 
alle parti. 

BLACKWÀTER (Fuoco galleggiante). Questo battello è 1 
miglio a L. della prima posizione. Ha tre alberi con due 
globi a quello di maestra. Lo scafo c nero con fascia bianca 
e porla il nome sù fianchi. 

LUCIFER (Fuoco galleggiante) presso’questo pericolo, tra 
il faro di Tuskar Rack c quello di Blackwaler Bank. La 
luce è fissa, rossa; il battello è nero con fascia bianca e 
il nome è scritto alle parti. 

AMERICA. 

(Avviso). Una secca pericolosa è stata scoperta in l\ di 
Georg’ s' Bank, nella direzione che i bastimenti percorrono 
dall’ Europa agli Siali Uniti. Chiamasi Secca del Coltiva- 
tore ; giace nella direzione S. e M. , ed ha 5 miglia di 
estensione in lunghezza. La sua lalit. è 41° 38’ T. e long. 
70° 31' P. ; non ha che 14 e 16m. d’acqua in alcuni punti 
e 5 in tutta l’ estensione. Il mare frange all’ intorno in ogni 
tempo per cui è facile evitarla. 

— Un’ altra secca chiamata Rompenti di Lotti, giace a 
40° 56' T. e 70° 40' P. sulla quale non sono che llm. 4 
d’acqua. Si vede frangere il mare a 2 miglia di distanza 
quando la marea è in azione. 

ARANSAS (Faro) a fuoco fisso, bianco, elevalo lOm. e 
visibile a 12 miglia, situato sull’isola Low, costa del Texas 
La torre è di mattoni rossi. Variaz. 8° 45' G. 


TJIgitized by Googte 





xu 


LITTLE -EGGE (Paro) a fuoco fisso, varialo da splendori 
di l' in \\ visibile alla disianza di 12 miglia. Latil. 59® 50' 
T. e long. 70° 37' P. (i.° ord.). 

PUIXCE EDWARD (Faro) a fuoco fisso, bianco, elevalo 
40m. e visibile a 18 miglia. Giace sulla pillila L. dell’isola, 
a 4C>° 27' T. e 04° 18’ P. La torre è oltagona e bianca. 
(2.® ord.). 

BAJA FCJNY (avviso). Il fuoco di Gannet Rock è stalo 
modificato con una luce bianca di 43" in 4 li", inseguita da un 
eclisse di 5" e da uno splendore della stessa durata. (4.° 
ord.). 

POIiNT JUDTH (avviso). In tempo di nebbia si fa sentire 
una tromba di 24" in 24" per lo spazio di i". 

ASSATEAGUE (Fara) modificato nei seguente modo. La 
luce v fissa, bianca, elevala 43 m. fi e visibile a 19 miglia. 
La torre é di mattoni, colore naturale. Latil. 57° 53' T. e 
long. 77° 41' P. (1.® ord.). 

Isole Azorres. 

(Avviso) A circa 9 miglia M. della punta Serrela, presso 
l’isola Terceira, è sorto un nuovo isolotto in seguilo di 
un’ eruzione vulcanica. Lalit. 38° 52' T. e long. 29° 55' P. 

CHINA. 

TCHE-FOD (Faro) a fuoco fisso, bianco, elevato 75m. 
e visibile da <5 a 20 miglia, situato sulla più grande delle 
isole di Kung- Kung. ,2.° ord.). 

Mare delle Indie. 

MACASSAR (Fuoco galleggiante) situato presso Io scoglio 
Laè Lae .iella rada Macassar. Il battello porta un fuoco 
fisso, rosso, elevato 5m. 5 e visibile a 3 miglia. Var. 4° G. 


FARI E FANALI 




Di notte, allo splendor di tanti Fari 
Puote il nocchiero spingere suo legno 
Sicuro in mezzo a perigliosi mari. 


È indispensabile di leggere 1’ avvertimento che segue ogni 
titolo, onde conoscere la natura dei meridioni ai quali sono 
riferite le direzioni ed il valore delle misure. 

ITALIA (costa occidentale). 

Le direzioni sono corrette, a meno d’ un avviso in con- 
trario. La variazione della bussola era di 17° 30' a 18° 30' M. 
(nel 4823), e si può applicarle una correzione in — di 4' 
a 5' annuali da quell’ epoca. Variazione del 4867 = 45° 25' 
a 42° 18' M. 

il liltoralc dell’ Italia è guarnito di torri che cadono in ro- 
vina, da che la Francia ha distrutto la potenza dei Barbari. 

NIZZA (Faro) a splendori rossi di 30" in 30", sul molo 
esterno. La sua elevazione ò di 23m. c la sua portata di 42 
miglio. Latit. 45° 44’ T. e long. 4° 87' Lev. (3.® ord. 4858). 

Quando fa cattivo tempo, per impedire l’ingresso, non si 
accende; bisogna, in questo caso, andare a Anlibo o a Vil- 
lafranca. 

— (Fanale) all’estremità del molo, a sinistra entrando, 
fuoco fisso, verde di 2 miglia di portata. Appena si scorge, 
dirigendosi alla sua volta, guida per la maggior profondità. 

VILLAFRANCA (Faro) sul capo Mala, a 43° 40' 50" T. c 4° 
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59' 26" L. , all’ estr. L. del golfo, 5 mig. da Monaco ; Vii- 
lafranca è assai riconoscibile, rifrianehdo quasi a mezzo 
cammino tra Nizza e Monaco. Il suo fuoco è variato con 
splendori di 30" in 30", per esser distinto dai fari della 
Garouppa e di Antibo. 

Il fuoco meno brillante che comparisce negl’ intervalli, è 
preceduto da corti eclissi. La sua elevazione è G8m., e può 
vedersi da 18 miglia (2.® ord.) 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso, situato sulla terrazza 
della sanità, elevato 14m. 4 e visibile da 4 miglia. Lalit. 
43“ 42' T. e long. 4° 58' 50" L. (1838). 

— (Fanale) a fuoco fisso verde sull’estremità del molo 
della darsena, elevato 7m. 9 e visibile a 4 miglia. Latit 45" 
42' T. e long. 4° 58' 27" L. (1860). 

PORTO SAN GIOVANNI (Fanale) a fuoco fisso rosso, 
all’ estremità L.«del molo, a 45° 41' 20" di Latit. T. e long. 5° 
L. È elevato 9m. 8 sul livello del mare e visibile alla di- 
stanza di 4 miglia (1866). 

SAN REMO (Fanale) a fuoco fìsso situato sull’estremità 
0. del molo, elevato Om. e visibile a 3 miglia. 

Latit. 45® 49’ T. c long. 5® 27' L. (1866). 

— (Fanale) di porto, a fuoco fisso, verde, situato all’e- 
stremità del molo T. del porto. Elevalo 8m. ti e visibile 
a 3 miglio. 

PORTO MAURIZIO (Fanale) di porto fisso rosso sull’ estre- 
mità del molo di P. È elevato 9m. e visibile da 3 miglia. 

Latit. 45® 52' 56" T. e long. 5° 41' 10° L. (1857). 

— (Fanale) di porto sull’estremità del molo di L. , ele- 
vato 9rn. e visibile a 3 miglia. 

ONEGLIA (Fuoco) di porlo fisso bianco e rosso, situalo 
sul molo L. del porto di 3 miglia e ‘f, di portata; questo 
fanale ha 4 facce rettangolari, 2 rosse e 2 bianche. 

Latit. 43® 55' 7" T. e long. 5° 42' 30" L. (1858). 
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CAPO DELLE MELE (Faro) sopra un monte che ha 93m. 
di altezza. Il fuoco t 1 fisso e di una portata di 20 miglia ; 
la sua altezza è di 108m. 8, al di sopra del mare. 

Lalit. 45° 57' 19" T. e long. 5° 50' 8» L.(l.® ord. 1856). 

VADO (Fanale) a fuoco fìsso di 5 miglia di portata, si- 
tuato sopra il forte 5. Lorenzo; la sua altezza è 13m. La- 
ti!. 44° 16’ 0" T. e long. 6° G' 19” L. 

SAVONA (Fanale) a fuoco fisso, bianco, situato sulla 
estremità delia gettata di L., visibile a 5 miglia ; si lascia 
a sinistra entrando. 

— (Fanale) a luce fìssa, rossa, situato sulla diga di T., 
elevato 7m. e visibile a 5 miglia (1867). 

Latit. 44° 18’ 45" T.. long. 6° 9' 21" L. (1857). 

GENOVA (Faro) sulla sommità della punta scogliosa di 
S. Benigno, a 44° 24' 18" T. e 6° 34' 20” L. , un cavo a P. 
dal nuovo molo. È una torre quadrata sormontata da una 

lanterna; nel giorno vi si fanno segnali. Venendo da P. , 
bisogna tenersi a certa distanza dalla punta del faro, per 
evitare gli scogli della sua base. Il suo fuoco, elevato 147m. 
8. é prodotto da un apparato lenticolare di 1.° ordine; gli 
splendori e gli eclissi si succedono di 50" in 30" e sono di 
una portata di 28 miglia. Il fuoco meno brillante fisso che 
vedesi tra gli splendori, si distingue da 15 miglia, e gli ec- 
clissi non sono totali che al di là di questa distanza (1841). 

(Fanale) a fuoco fìsso situato all’ angolo esterno del 

vecchio molo; è un fuoco variato con splendori di 50" in 30", 
visibile da 10 miglia (4.° ord.). 

(Fanale) del nuovo molo, dalla parte della quaran- 
tina, a fuoco (isso, bianco e rosso; è visibile da 6 miglia. 
Si lascia a sinistra entrando. 

— (Avviso). Col l.° gcnnajo 1867, dal R. Osservatorio 
della Marina, si cominciò ad indicare il mezzodì medio. 

1.® La bandiera rossa c segnale di attenzione che precede 
di 15 minati. 
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2. ° L’ammainarsi della suddetta e la comparsa di un 
pallone rosso , con zona bianca orizzontale, è segnale che 
precede di 30 secondi il mezzodi medio. 

3. ° La caduta del pallone indica ristante del mezzodi 
medio al meridiano dell’Osservatorio, la cui long, è 6° 35' 
12" L. 

PORTO DI CAMOGLI (Fanale) sulla punta 0. del molo 
a 44" 21' 30" di Latit. T. e long. 6° 45' L. È fìsso, rosso, 
visibile a 3 miglia, elevato 7m. (1860). 

PORTO FINO (Fanale) di porto, fisso, a T. dell’ ingresso 
del porlo, elevalo 7m. e visibile da 3 miglia. Latit. 44° 18' 
12" T. e long. 6° 52' 52" L. (1857). 

SANTA MARGHERITA (Faro) a fuoco fisso sull’estremità 
L. del molo, elevato lOm. 6 e visibile a 10 miglia. Latit. 44® 
19' 55" T. e long. 6° 52' 30" L. (1800). 

TINO (Faro dell' isola) golfo della Spezia. Apparato len- 
licolare a fuoco fisso; la sua elevazione è 117m. al di sopra 
del mare e la sua portala 15 miglia. 44° 1' 34" T. e 7° 30" 
52" L. Torre tonda c bianca (3.° ord. 1839). 

PORTO VENERE (Fanale) sullo stabilimento della Sanità, 
nel golfo della Spezia ; ha Cm. di altezza e 3 miglia di 
portata. Latit. 44° 5' 5" T. e long. 7° 50’ 1" L. 

SPEZIA (Fanale) sulla estremità della scogliera della 
marina di Spezia, a luce fissa bianca, elevato 8m. c visi- 
bile a 6 miglia. 

VIAREGGIO (Faro) a fuoco fisso, elevato 14m., visibile 
a 10 miglia. Latit. 45 u 51' 45" T. e long. V 54* 28" Lev. 
(4.° ord. 1863). 

LIVORNO (Paro) a fuoco intermittente alternativamente 
rosso c bianco per 40", con eclissi nei quali vedesi una 
debole luce quando si sta a 9 miglia ; è situato sur una 
catena di scogli che eslendesi a •/* miglio a P. della parte 
Lib. e al di fuori delle mura della città; il mare vi frange 
con violenza; ha 5im. 0 di elevazione. Latit. 43° 32' 41' T. , 
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c 7° 87' 25" L. Il fuoco é visibile a 49 miglia. (2.® ord). 

(Fanale) fisso rosso a 40m. circa T. de’ primi 

blocchi della leslata dell’ antemurale curvo e a 400m. a 0. 
84° 40' P. dal faro; portata 3 miglia. 

Per accennare con più certezza l’ingresso 0. del Nuovo 
Porlo, questo fanale rosso sarà unito verticalmente ad 
altra luce. 

(Fanale) a fuoco fisso sulla testata T. dello stesso 

antemurale e a 440m. a T. 68° 30' P. .dall’ estremità T. del 
molo vecchio elevalo 22m. 6 e visibile a 40 miglia (4865). 

(Fanale) a fuoco fisso sulla punta Lib. della diga 

che giace a T. del porto vecchio. 

Avviso, quando il forte del Molo Vecchio alza lina ban- 
diera turchina, indica ai bastimenti in vista, che l’ingresso 
del Poi-Io Vecchio non è praticabile. 

(Segnale). Torricclla sullo scoglio della Veglia ja, 

forma scsagona, alla 42m. con cupola bianca di 8m., sor- 
montata da un globo di legno di 4 ni. 4 compreso Io stacco. 

MELORIA (Faro) di ferro, distante 200m. a 0. lib. dalla 
antica torre, in 2m. 3 d’acqua, elevalo 25m.' c visibile 
a 44 miglia; è munito di campana per la nebbia (1867). 

AVVISO AI NAVIGANTI 

Nel 1823 la variazione della Bussola in Italia è stata de- 
terminata dai geografi di 47® 30' a 18® 50' Maestrale; nel 
4830 Maricni ha .adottato nel suo Atlante del Mare Adria- 
tico, l’angolo medio di 45° 45'. I marini seguono sempre 
a far uso delle succitate quantità, senza avere riguardo al 
movimento annuale, il quale apparisce essere circa 5 mi- 
nuti meno; quantità che accumulala dal corso degli anni, 
produce una differenza tale da recare nella navigazione fu- 
nestissime conseguenze (t). 

(i) Le Carte inglesi e francesi sono stale corrette. 



Dalle mie osservazioni ritengo i seguenti dati, cioè : 
1885, Aprile 10. Col passaggio del Sole 


al 1° Verticale . . . 
ti Coll’ Amptit. Occasa 

Magg. 16. CoIPAng. Azimuttale 

Giugno C. Idem .... 

«i 27. Coll’ Amplit. Occasa 
Agosto 7. Idem .... 

Sett. 22. . Idem .... 


Variaz. 14° 00' 0" 

« 14° 16' 5" 

n 14° 24' 6" 

n 14° 55' 12" 

li H° 53' 10" 

n 14° 22’ 6" 

« 14° 12 0" 


Somma n 

Variazione della Bussola Maestrale n 


100° 17' 57" 
44° 19' 39" 


Un tale cangiamento Ita avuto luogo più o meno in tutte 
la posizioni geografiche del globo, per cui i marini non de- 
vono trascurare per nessun conto le osservazioni che danno 
la certezza di un si importante dato della navigazione (1). 


Livorno, 24 Settembre 1853. 


Luigi Lamberti. 


(1) La seguente lettera è stata da me indirizzata all’Onorevolis- 
sima Corporazione dei Lords dell’ ammiragliato ed al Ministro della 
marina di Francia, acciò fossero prese, dalle due grandi Potenze, 
le disposizioni in proposito; e siccome l’Ammiragliato di Londra, 
ha pubblicato in seguilo molti cenni sulla diminuzione della varia- 
zione della Bussola, mi faccio un pregio di renderlo pubblicamente 
noto ai navigatori Italiani. 


lll. m * Sig. ri Lords. 

Da una serie di osservazioni astronomiche, falle da me, intorno 
la variazione della Bussola, ho l’onore di prevenire 1’ onorevolis- 
sima Commissione de’ Lrods dell' Ammiragliato , avere determi- 
nato l’angolo medio, in Livorno di 14' 19° maestrale, col mezzo 
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A 5 miglia 0. S.(vero) dal molo di Livorno trovasi la 
punta di Monte Nero, che ha due torri. 

VADA (Faro) a fuoco fìsso di ferro, elevato 25m.; por- 
tata lo miglia. Quando sarà attivato verrà soppresso quello • 
del forte. Approvato. 

CAPRAJA (Fanale) sul capo del Ferrajone alla parte Lev. 
dell’isola; il fuoco è fìsso e visibile da 4 miglia e V», 1» sua 
altezza è di 38m. Lat. 13° 1' 36" T. c long. 7“ 30' 41’ L. 

PORTO DI TALAMONE (Faro) a fuoco fisso sull’estre- 
mità delle mura del castello a 0. della città e del porto. 

Ha una elevazione di 50m. e vedesi a 40 miglia; serve 
per indicare il porto e F ancoraggio della rada. Lat. 42° 35' 

3° T. e long. 8° 47' *30" L. (4865). 

PORTO SANTO STEFANO (Faro) a fuoco fisso, situato 
sulla punta Madonnina, a L. della punta Lividonia, a di- 
ritta entrando. Scorgesi a 40 miglia essendo elevato 33m. 
sul livello del mare. 

Latil. 42° 26’ 48" T. c long. 8° 46' 30" L. (1865). 


di diversi melodi, cioè: Azimut lo, Amplitudine Occasae Passag- 
gio del sole al 1° Verticale. Le carte marittime Inglesi, Francesi, 
colla data del corrente anno, indicano 17° a 18°, tale differenza do- 
vrebbe essere corretta, ovunque è necessario, per evitare ai Marini 
le conseguenze derivanti da un sì rimarchevole errore. 

Spero che 1’ Onorevolissima Commissiotie dei Lords, prenderà in 
considerazione il mio avvertimento, tanto per la verificazione come 
per la correzione. 

Delle Sig. Vostre Illustrissime 
Livorno, <5 Decembrc 1853. 

Ossequios. Servitore 
Luigi Lamberti. 

Ili mi Sig. ri Lords 

Componenti la Commissione della Trinity House 
* Londra. 
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PORTO ERCOLE (Fanale) a fuoco fisso, sul bastione T. 
della batteria Santa Barbara a sinistra entrando. La sua 
portata é di 8 miglia ed è elevalo tCm. Lat. 42° 25' 25" 
T., c long. 8° 52' 54" L. (1830-65). 

Isola d’ Elba. 

PORTO FERRA JO (isola dell’ Elba) (Fanale) a fuoco fisso, 
sulla sommità del forte della Stella, a destra dello ingresso 
del porto. La sua elevazione è di (>Gm. 5 e la sua- portala 
40 miglia. Lat. 42° 49' 6" T. o long. 7° 59’ 52" L. Le reti 
situale per la pesca del tonno, sono a 7» miglio in L. S. 

— (Fanale) a fuoco fisso, elevato 6m. 5 e visibile a 4 
miglia E situato sul forte Gallo presso la sanità. 

LONGONE (Fanale) a fiioco fisso sul forte Focardo , a 
42° 45’ 42" T. c 8“ 4' 26" L. Là sua portata è lo miglia. 

La elevazione 55m. (4° ord. 1865). 

— (Fanale) a fuoco fisso, elevato I4m. é visibile a 8 mi- . 
glia; giace sulla punta S. Giovanni. 

PALMAJOLA (Faro), a fuoco mobile, sulPisolotto di tal 
nome nel canale di Piombino; la sua portata è di 20 mi- 
glia ed é elevato 4 5m.; gli splendori sono di 50" iii 50", 
ma gli eclissi non sono completi che a una distanza di 42 
miglia; nell’interno di questo orizzonte continuasi a vedere 
un fuoco negl’intervalli. 42° 51' 54" T. e 8® 8' 46 " L. (2.° 
ordine 4844). 

PIANOSA (Faro) proposto a fuoco mobile di 50® in 30", 
elevalo 24m., e visibile a 10 miglia. Lati!. 42° 53' T. e 
long 7° 45' L. (3.° ord. 1864). 

— (Fanale) situato sopra un monlicello tra la punta Bri- 
gantina e la punta Secca, a S. dell’ isola 300m. dalla sponda 
del mare. 

FORMICA DI MONTECRISTO (Faro) di ferro elevato 25m. 
e visibile a 14 miglia. (lu costruzione). • 


>v Copale 
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ISOLA GIGLIO (Faro) a fuoco fisso mobile di Im. in 1 
minuto e ad eclissi parziali, ^elevato 3l0m. e visibile a 50 
miglia. 

Latit. 42° 21' 50" T. e long. 8° 51' 40" L. È occultato da 
O. 18° P. a 0. 45° L. Per la sua elevazione può essere 
nascosto con le nebbie. Var. 14° M. (1865). 

— (Fanale) situalo sulla sanità all’ estremila del molo del 
porto, parte L. dell’isola; elevato 5m. li e visibile a 5 
miglia. 

FORMICA DI GROSSETO (Faro) di ferro elevato 25m. 
e visibile a 14 miglia. 

Progettato (4.° ord. 1863). 


Isola di Corsica 


GJRAGL1A (Corsica). Faro a eclissi, a 45° 1' 45" T. c 7° 
3' 53" L. Gli eclissi sono di 30" in 50”; la sua elevazione 
è 82m. e la sua portata 22 miglia (l.° ord. 1847). 

In tempo ordinario gli eclissi non compariscono totali che 
al di là di 10 miglia. 

ISOLA ROSSA (Fuoco di Porto) sulla punta culminante 
della grande isola della Pietra, avanti e a destra dell’in- 
gresso del porto dell’ isola Rossa, a 42° 58' 50" di latit. T. 
c 6° 35' 35" di long. L.; la sua elevazione è di 55m. e la 
sua portata di 6 miglia. (3.° ord. 1858). 

— (Fanale) sul centro del musone della gettata del 
porlo. Il fuoco è fisso e si vede da 7 miglia. 

BASTIA (Fanale) a fuoco fisso sull’ estremità del molo a 
destra dell’ ingresso ; la sua elevazione è di 25m. e la sua 
portata 10 miglia. Latit. 42° 41' 55" T. c long. 7° 6' 45" 
L. (4.° ord.). 

— (Fanale) a fuoco fisso verde di una portata di 3 miglia, 
a diritta dell’ ingresso (4.° ord.). 
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— (Fanale) a fuoco fisso rosso sopra il musone della 
gettala del Dragone, a sinistra dell’ingresso. 

SAN CIPRIANO (Torre) che fa riconoscere la parte T. 
del Porto Vecchio; è un eccellente segnale di giorno. 

AUSTRO (Faro) a fuoco fisso, a 42° la' T. c 7° 12' Lev., 
situalo sulle allure d’Alislro a T. della punta d’AHeria. 
Elevato 94m. e visibile a 22 miglia. (1.® ord. 1804). 

PORTO VECCHIO (Faro) sulla punta Chiappa, a 41° 35' 
4 a" T. c 7° 1' 50" L. II suo fuoco é variato da splendori 
di 4' in 4' preceduti da corti eclissi. L’ apparecchio è ele- 
vato 66m. al di sopra del mare e i suoi splendori si vedono 
da 20 miglia. Gli eclissi non sono totali che al di là di 12 
miglia di distanza. (2.° ord. 1845). 

LAVEZZI (Secca) segnale con campana e con degli specchi 
per riflettere la luce de’ fari vicini. Lat. 41° 19’ T. e long. 
C° 50’ Lev. La sua elevazione è di 2m. , ed è visibile a 1 
miglio e ‘I*. 

BONIFAZIO (Faro) sul capo Periusato, a 41° 22' 10" T. 
c 6° 51’ 0" L. ; il suo fuoco mobile è a eclissi di 1' in 1' 
c vedesi da 27 miglia ; è elevato 99m. al di sopra del mare 
sopra una torre di 16m.; a meno di 12 miglia non si perde 
la luce di vista. Guida nelle Bocche venendo da P. (l.° 
ord. 1844). 

— (Fuoco fisso) sulla punta Madonnella , a sinistra del- 
1* ingresso del porto ; la sua elevazione c di 50m. e la sua 
portata 10 miglia (4.® ord. 1854). 

— Poe a campana, nere sopra les Moines, il Toro c la 
Vacca. 

AJACCIO (Faro) sulla grande Sanguinaria , a 41° 52' 
50" T. e C® 15' 30" L. II suo fuoco è varialo da splendori 
di 4' in 4’ preceduti da corti eclissi. Il fuoco c in una 
torre di 16m. 9 ed elevato al di sopra del mare di 98m. ; 
si vede da 20 miglia. 
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1 corti eclissi che precedono e seguono ogni splendore non 
compariscono totali che al di là di 10 miglia (1.® ord. 1844). 

(Fanale) a fuoco fisso, sullo sporgimento O. della 

cittadella, a 41° 35' T. e 0° 24' 15" L. La sua elevazione 
è 19m. e la sua portata 10 miglia (4.° ord. 1851). 

Esiste in Ajaccio, un piccolo fanale a fuoco fìsso, rosso, 
sull’ estremità della gettala Margonajo; portata 5 miglia. 

CALVI (Faro) sulla punta Revelala, a 42° 35' 10" T. e 
6° 23' 10" L. Il suo fuoco è fisso ed è elevato 88m. con 
una portata di 20 miglia (1.® ord.). 

— (Fanale) a fuoco fisso ai piedi delta cittadella di Calvi, 
elevalo 29m. e visibile a 6 miglia. (1867). 


Isola di Sardegna. 

PORTO COISTE (Faro) a splendori di 4' in 4' situato 
sul capo Caccia, punta P. dell’ingresso del porto, a 40° 
33' 30" di Latit. T. e long. 5° 49' 46". L. È elevato 186m. 
visibile a 26 miglia (2.° ord. 1864). 

ASINARA (Faro) sulla punta Caprara, a 41® 7' 40" T. 
e 5® 52® 30" L. Il fuoco è fisso elevato 79m. dal livello del 
mare con una portata di 25 miglia. Fa conoscere l’ingresso 
delle Bocche quando si viene da P. (1.® ord. 1859). 

ISOLA CAPRERA (Faro) proposto sulla punta Galere, a 
T. dell’ isola. Latit. 41» 14' T. e 7® 9' 30" Lev. (1861). 

CAPO FERRO (Faro) sul capo, estremità G. dell’isola, 
fuoco mobile di 30" in 30", elevalo 66m. 7, visibile a 17 
miglia. Latit. 41® 9' T. e long. 7® 11' Lev. (3.® ord. 1861). 

CAPO CARBONARA (Faro) sull’isola Cavoli, situato alla 
estremità del capo Carbonara. Fuoco mobile i cui eclissi 
si succedono di 30" in 30"; è elevato 73m. al di sopra del 
mare e visibile da 25 miglia (1.® ord. 18S8). 

Latit. 39® 5' 18" T. e long. 7® 12' 26" L. 
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CAPO S. ELIA (Faro) a 39° 11' 12" lalit. T. e 6" 49' SO" 
long. L. , elevalo 70m. e visibile a 14 miglia. Il suo fuoco 
è fisso bianco a splendori rossi di 2 in 2 minuti (4.® 
ord. 1860). 

CAGLIARI (Fanali) sulla estremità dei due moli all’in- 
gresso della darsena. Due luci fisse rosse , elevate 8m. e 
visibili a 4 miglia. Lalit. 39° 12' T. e 6° 47' Lev. (1856). 

CAPO SPARTIVENTO (Faro) a fuoco fisso, elevalo 80m. 
o visibile a 23 miglia. Giace nella parte 0. dell’ isola a 38® 
52' 50" T. c long. C® 50' 50" L., (2.® ord. 1867). 

ISOLA DI S. PIETRO (Faro) a fuoco fisso a splendori 
di 1' in V , situalo 2 miglia a L. del Capo Sandalo, estre- 
mità P. dell’isola. Lalit. 39® 9' T. e long. 5® 54 L., ele- 
vato 154m. e visibile a 28 miglia (1864). Var. 14® 50' M. 

S. REPARATA (Faro), all’ingresso P. delle Bocche di 
Bonifazio, presso la vecchia torre del capo della Testa 
(punta T. di Sardegna): è un faro lenticolare a fuoco bianco 
variato con splendori rossi, che si succedono di 5' in 5'; la 
sua portala è 15 miglia e la sua elevazione di 67m. É d’una 
. " grande utilità per la navigazione delle Bocche, che con- 

corre ad illuminarle con i fari della Corsica. Lat. 41° 14' 
40" T. e long. 6» 47' 45" L. (1845). 

RAZZOLI (Faro dell’isola), all’ingresso L. delle Bocche 
di Bonifazio, a 41® 18' 30" T. e 7® 0' 20" L. Faro Icnti- 
colare a fuoco fisso la cui portata è 16 miglia; la sua ele- 
vazione è di 86m. (2.® ord. 1845). 

PORTO TORRES (Faro) a fuoco fisso all’ estremila della 
scogliera L., a 40® 50' 15" T., e 6® 4' 25" L. Questo Faro 
è di quarto ordine, sistema Fresnel; la sua elevazione è 
15m. dal livello del mare, visibile a 10 miglia (1852). 

Osservazione. Le torri di guardia non essendo utili che 
al cabottaggio , ne ho evitata la descrizione a motivo 
che ciò potrebbe condurre ad una fatale confusione. Nono- 
stante le torri del capo Pula e dell’ isola S. Macario ; 
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quella del Diavolo a P. dell’ ingresso del golfo di Cagliari ; 
quella del capo S. Elia nel fondo ; del capo Carbonara e 
dell’ isola dei Cavoli a L. , sono eccellenti riconoscenze per 
avvicinarsi all’ancoraggio di Cagliari. 


ITALIA (Costa Meridionale) 

CIVITAVECCHIA (Faro) all’ estremila S. della diga a 42° 
5' 23" T. e 9° 26' 37" Lev. Il suo fuoco ò mobile di 40 in 40 
secondi, elevato 56m. 9, visibile a 18 miglia. (2.° ord. 1860). 

— (Fanale) a fuoco fisso, verde, situato sulla punta del 
lazzeretto, ingresso di P. Si lascia a sinistra entrando. 

— (Fanale) a fuoco fisso, verde, situato sulla punta del 
Bicchiere, ingresso di L. La portata di questi due fanali 
è di 3 miglia. 

FIUMICINO (Faro) sulla torre S. Clemente, per indicare 
l’ingresso della bocca di Fiumicino; il fuoco é fisso e illu- 
mina la costa Ira il capo Linaro e il capo Anzo. È elevato 
28m. 9, e la sua portata è 4 miglia. Lat. 41® 46' T. e long. 
9° 33' 32" L. (1823). 

— (Fanale) a fuoco fisso sulla gettata di L., elevalo firn, 
e visibile a 4 miglùi. 

HUMARA GRANDE 0 OSTIA (Faro) a fuoco fisso sulla 
parte sinistra del braccio -del Tevere a 1700m. dalla punta 
O. dell’ ingresso e a 800m. dalla spiaggia di 0. Elevato 27m. 
e visibile a 15 miglia. Latit. 41° 44' T. e long. 9° 35' L. 

S. PIETRO DI ROMA. (Duomo). Si vede a una distanza 
considerevole in mare ; è un eccellente segnale, poiché por- 
tandolo a Lev. 50° 56' T., si ha la linea dell’ingresso del- 
I imboccatura M. del Tevere, che si riconosce in seguito 
dalla torre quadrata di Fiumicino. La croce del Duomo ha 
460m. di elevazione al disopra del livello del mare. Lat. 41® 
TU' 8" T. e long. 10° 6' 41" L. 
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ANZIO (Faro del capo), fuoco mobile di V in V sulla 
testa del molo, visibile a 14 miglia. Vi è qualche roccia 
presso il capo Amo, che giace a 21 miglio T. 50° 50' P. 
dal Monte Circello. Latit. 41° 26' 50" T. e long. 10° 17' 
45" L. (1866). 

PORTO D’ ANZIO (Fanale) a fuoco fìsso rosso, situato 
sulla punta del molo del porto Innocenzo XII, elevato 7m. 
e visibile a 3 miglia. 

NETTUNO (Fanale del porto), a L. del capo Anzio; un 
molo fabbricato sopra una spiaggia sabbiosa, sulle rovine 
d’ un forte elevato da Nerone, forma il porto Nettuno; alla 
sua estremità esiste un piccolo forte quadrato con una torre 
in mezzo, cd un fuoco fìsso la cui portata é di 9 miglia; 
la città c a 2 miglia in L. Ti° 15' T. dal molo c serve al 
riconoscimento di questa spiaggia. Latit. 41° 27' 38" T. e 
long. 10° 25' 51" L. 

— (Fanale) a fuoco fisso all’imboccatura dal canale 40m. 
dall’ estremità della gettala di P. ; elevato 4m. 7 e visibile 
a 4 miglia (1866). 

— (Fanale) a fuoco fisso, situato n 30m. dall’estremità 
della gettata di L. dello stesso canale. Portata 4 miglia. 
Latit. 41° 16' 52" e long. 10° 52' L. (1866). 

TERRACINA (Fuoco) di porto fìsso Ri 4 miglia di por- 
tata, sopra un palo all’ estremità del molo nuovo, a 41° 16’ 
56" T. e 10° 55' 21" L. (1866). 

MONTE C1RCELO (Faro) a fuoco fisso sulla batteria 
Cervia, a 41° 13' T. e 10° 4t' L. ; elevato 38m. e visibile 
a 17 miglia (3.° ord. (1866). 

GAETA (Faro) a fuoco fìsso, varialo da splendori di 5" 
in 3' sulla torre S. Caterina nella parte 0. della città alta. 
È elevato 72m. e visibile a 17 miglia. Lat. 41° 12' 26" T. , 
c long. 11° 15' 10" L. 

— (Fanale) , a fuoco fisso bianco e rosso , sulla torre 
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S.- Maria, all’ingresso del porto. La sua altezza è lOm. 8 
e la sua portata 8 miglia. Serve per l’ingresso del porto. 


Isole Ponza ed Ischia 


PONZA (Faro), a fuoco fisso, sopra una torre di pietra 
situata sul monte la Rotonda della Madonna, a M. dell’isola. 
È elevato Ginn e visibile da 8 a 10 miglia. 

Latit. 40° 55' 40" T. e long. 10° 37' 51" L. Sarà ben pre- 
sto provveduto d’ uno apparecchio la cui luce si vedrà da 
18 miglia. (4.° ord. 1861). 

(Fanale a fuoco fisso all’ interno della batteria del 

porto; la sua portala è G miglia. Si ricostituisce all’angolo 
di M. della gettala, mimi lo di un riflesso parabolico per 
servire di fuoco di direzione. 

— (Faro) a fuoco, fisso c a splendori di 50" in 30" si- 
tuato sulla sommità del monte della guardia, all’estremità 
0. dell’isola; la sua elevazione e 223m. e vedesi a 26 miglia. 
(l. u ordine). 

ISOLA VENTOTTENE (Faro) a fuoco fisso situalo a 40° 
47' di Latit. T. c long. Il® 5' 30" L. Progettato. 

ISCHIA (Faro) a fuoco fisso variato da splendori bian- 
chi e rossi di 3’ in 3'; é situato sulla estremità del Nuovo 
Molo che difende l’ingresso dell’eccellente Porto Bagni , 
a 40° 44' 51" T. e 10° 3G’ 18" L. Serve per il passo tra 
Ischia e Procida e per prendere il nuovo porto di Bagno. 
È elevato 15m. e visibile a 12 miglia (4.° ord. 185G). 

(Fuoco) di porlo fisso verde a destra entrando nel 

porto di Bagno, a 40° 44' 40" T. c 11° 56' 21" L. 

(Fuoco) di porto fisso rosso a sinistra entrando. 

La loro portala è 0 miglia. 

PROCIDA (Faro) a fuoco fisso, alla punta Cioppelto, a 
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40° 46" 12° T. e li 0 40’ 58" L. La sua elevazione è di 23m. 
e la sua portata di 12 miglia, con bel tempo. (4.° ord. 1847). 

MISENO (Faro) lenticolare in costruzione c ad eclissi ì 
cui splendori si succederanno di 1' in 1'; sulla torre di 
questo capo, a 40° 46' 59" T. e 11° 45' 7" L. La sua eleva- 
zione sarà di 60m. e la sua portata di 23 miglia. (1861). 

BAJA (Fanale) a fuoco fisso , a piè del forte presso il 
mare, a 40° 48' 40" T. e 11° 44' 46" L. La sua elevazione 
è di 14m. e la sua portata di 6 miglia. 

POZZUOLO (Fuoco) fisso sul molo nuovo, provvisorio. 

NISIDA (Faro) lenticolare a fuoco fisso, varialo da splen- 
dori di 2' in 2'. Giace all’ estremità del molo di ponente a 
40" 48' di latit. T. e long. 11° 49' L.; la sua elevazione è 
di 24m. e vedesi a 12 miglia (4° ord. 1841). 

NAPOLI (Furo). La gran torre è all’ angolo del molo, che 
ha la forma di un L. : vi si mantiene un fuoco fisso variato 
con splendori di 2' in 2'. Questo fuoco è visibile a 20 miglia, 
essendo elevato 49m. Lai. 40° 50' 8" T. e long. 11° 55' 27" 
L. (2.® ord. 1843). 

Sullo torre vi è un’asta sulla quale alzano una bandiera 
a quadri gialli e turchini, quando, con i tempi contrarii, il 
porto militare è accessibile ai bastimenti mercantili. 

(Fanale). L’ ingresso del porto c segnalato da un pic- 
colo fanale per mezzo del quale non havvi alcun pericolo 
da correre; esso è all’ estr. del molo e a fuoco fisso rosso 
di 6 miglia di portata; è elevato 16m. Si lascia per conse- 
guenza a sinistra entrando. 

(Foro) a fuoco varialo da splendori di 3' in 3’, ele- 
valo ilm. al di sopra del mare, sull’angolo della nuova 
gettata del porto militare e a 438m. 0. 26® 30' Lev. dal 
gran faro. La sua portata c 10 miglia. 

L’ ingresso del porto militare come quello del porto mer- 
cantile, guarda all’ incirca a G. L. Penetrando di notte nel 
porto militare, si terrà questo nuovo fuoco a sinistra, a 39m. 


Digitized byGoogle 


— 21 — 


di distanza, per evitare gli scogli ; e quando si rileverà a 
0. L., si potrà accostare alla sinistra. 

Pei entrare nel porto mercantile, dopo avere scoperto 
il gran faro, si vedrà il fuoco militare; si lasciano tulli e 
due a sinistra. 

GOLFO DI POZZUOLO (Fanale) situato sulla punta della 
Tenaglia, apparecchio catadriottico di 5.° ordine, a luce co- 
stante ed invariabile. L’ edilizio è in ferro , elevato dal li- 
vello del mare di 14m. Questa luce potrà scorgersi a 6 
miglia. 

CASTELLAMARE (Faro) a fuoco fisso, variato da splen- 
dori di 3’ in 3', stabilito sulla torre nuovamente costruita 
all’ingresso del porto militare sull’ estremità del molo. Lat. 
40° 41' 56" T. e long. 12° 8' 0" L. La sua elevazione è 32m. 
eia sua portata 15 miglia. Segnala l’ancoraggio. (3.° ord). 

CAMPANELLA (Faro della punta), a fuoco fisso, a 40* 
31' 14" T. e 11° 59' 17" L. La sua elevazione è 24m. e la 
sua portata 10 miglia. Illumina lo stretto di Capri. (4.® 
ord. 1847). 

CAPRI (Faro), fuoco mobile, sulla punta Carena all’est. 
Lib. dell’isola, a 40° 32' 8" T. e 11° 54' 43" L. La sua 
elevazione è 80m. e la sua portata 30 miglia ; (l.° ord. 1861). 
In costruzione. 

STROMBOLI. Il vulcano di Stromboli, in perpetua atti- 
vità, guida i piloti dei contorni con fuochi la notte, e colle 
sue colonne di fumo il giorno. 

CAPO ORSO (Faro) sull’ estremità del capo, parte T. del 
golfo di Salerno, fuoco fisso a splendori di 3' in 3', cle- 
elevato 25m. visibile a 13 miglia. Latit. 40° 38' T. e long. 
12° 20' L. (3.° ord. 1862). 

CAPO FUENTI (Fanale) a fuoco fisso sulla punta 0. della 
baja di Iìaito (golfo di Salerno), elevato 12m. visibile a 9 
miglia. Latit. 40° 59' T. e long. 12° 24' L. (1862). 

ISOLA VULCANO (Faro) sulla punta del Rosario, a 38® 
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22' di lat. T. e a 12 1 58' 50" long. L. ; apparecchio ca- 
tadriottico elevato 139m. 4 dal livello del mare e visibile 
a 14 miglia. Fuoco a splendori di 3' in & (3.® ord, 1835). 


Isola di Sicilia 


PALERMO (Faro) a G. della città, sopra un bel molo 
che si estende verso 0., partendo dall’arsenale, quasi 
V 4 di miglio fino a 10 passa d’ acqua. La sua estr. é sor- 
montata da una luce costante variata da splendori di 2' 
in 2', elevata 28m. e visibile da 12 miglia. Latit. 38* 8' 15" 
T. e long. 11° 2' 41" L. (4.° ord. 1853). 

— (Fuoco Galleggiante) all’ estremità del prolungamento 
del porto; la luce è fissa rossa, elevata 7ro. 3 e visibile 
a 1 miglio. 

MILAZZO (Faro), sul promontorio di Milazzo, che è ri- 
pido, eccettuato a G. , ove sono alcuni scogli chiamati Por- 
celli e alla sua est. T., é il faro a fuoco fisso, visibile da 12 
miglio, essendo elevato 87m. ; si può accostare la parte L. 
evitando il banco di 3 braccia, vicino la punta Presso. Lat. 
38° 15’ 58” T. e long. 12? 35' 6" L. 

Passando innanzi a questo fanale per andare a Messina, 
bisogna osservare di non impegnarsi nell’ interno del capo 
Vaticano, che ha piuttosto l’aspetto d’uno stretto come 
l’ingresso medesimo del faro. 

— (Fanale) n fuoco fisso a 44m. dall’estremità del molo 
del porlo, elevato 8m. e visibile a 3 miglia. 

PUNTA FARO (Faro). La punta Faro ( Pelorus ) è bassa 
e sabbiosa ; sulla sua estr. L. è il fanale costruito, sono più 
di 200 anni, sulle rovine d’ un’antica torre fortificata. Lat. 38* 
16' 2" T. e long. 13° 19' 24” L. Il fuoco fisso è elevato 
22m. ; e a splendori di 3' in 3', visibile da 14 miglia di di- 
stanza. (3.® ord. 1853). 
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MESSINA (Faro) sulla torre di S. Ranieri. Il fuoco è 
fisso a splendori bianchi e rossi di 2' in 2', elevato 40m. 7 
e visibile a il miglia. Latit. 38° 11' 32’' T. e long. I3 # 

14" 12" L. 

(Fanale) a fuoco fisso rosso sulla punta Secca. È 

elevato 7m. e visibile da 3 miglia. É a 450m. a M. del fuoco 
grande. 

(Fanale) a fuoco fisso verde di 2 miglia di portata, 

sull’ angolo esterno del forte Campana serve di guida per 
entrare e uscire dal porto. 

CATANIA (Faro) sulla Sciava Biscari parte 0. del porlo, 
fuoco fisso a splendori di 3' in 3', elevalo 29m. c visibile 
a 14 miglia. Latfl. 37° 29' T. e long. 12* 45' Lev. (4.* 
ord. 1863). Variazione della bussola 12° 10' M. 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso giacente sull’ estremità del 
molo, elevato 7m. e visibile a 2 miglia. 

SANTA CROCE (Fuoco) fisso sul capo, a 37 9 15' 18" T. 
e 12° 55' 19" L. É elevalo 27m. 8 e visibile da 14 miglia. 

(4.° ord. 1859). 

AUGUSTA (Faro di), fuoco fisso d’una portata di 6 miglia, 
elevato 27m., e situato sulla torre d 'Avolos. Entrando, non • 
bisogna correr troppo a 0. del fanale, per riguardo al banco 
chiomato Hybla, a mezzo cammino tra questo fanale e la 
penisola Magnisi, che non ha che 3- a 5 braccia di fondo. 
Lat. 37° 12’ 50' T. e long. 12° 55' L. Il secco <j’ Avolos, 
si estende a 1 miglio ®/ 4 dalla torre sulla quale è il fuoco (1). 

TORRE D’ AVOLOS (Faro) a fuoco fisso variato da splen- 
dori di 3' in 3’, elevato 27m. 5 e visibile a 14 miglia. Latit. 

57° 12’ 30" T. e long. 12° 53' L. (3.° ord.). 

AGUGLIA (Colonna d’) eretta da Marcello presso la pe- 
nisola Magnisi; é un piedistallo quadrato sormontato da 

(1) A S. del fanale sulla testata del secco, havvi una boa con 
campana. 
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una colonna circolare in rovina ; non ostante ha lOm. di 
altezza. 

MAGNISI (Fanale) sulla penisola di questo nome. Il fuoco 
è fìsso verde, elevato I4m. 8 e visibile da IO miglia. Serve 
per entrare e uscire dei porto d’ Augusta. Latit. 37° 9' 45* 
T. e long. 12° 54' 33" L. 

SIRACUSA (Faro). Quando si è oltrepassato questo faro, 
entrando, si osservano due colonne d’ un antico tempio di 
Giove, sulla costa opposta del porto, che, portate in linea 
retta, fanno evitare la punta ed i pericoli del porto, per 
condurre in un canale di 9 a 15 braccia. Entrando di notte 
e giungendo da T. , si terrà il fanale a P., o a P. L. , e si 
raggiungerà un canale sanissimo presso la punta Maniaco 

0 punta del fanale. Venendo da 0., si terrà il fanale colta 
prominenza a sinistra, e quando rileverassi a P. di M., si 
potrà entrare senza pericolo. Lat. 37° 2' 58" T. e 12° 5fl’ 
85” L. É elevato 26m. 5 e contiene 12 lampade. Portata 10 
miglia ; fuoco fìsso rosso. (4.° ord. 1858). 

— (Fanale) a fuoco fisso , sulla punta Massa parte 0. del- 
l’ ingresso del porto. Elevato 38m. e visibile a 3 miglia. 

MURRO DI PORCO (Faro) sul capo. É un fuoco mobile 

1 cui eclissi si succedono di 30” in 30” ; à elevato di 33m. 
e vedesi a 20 miglia. Latit. 37° 0' T. e long. 12° 58' 40" 
L. (3.° ord. 1859). 

COZZO SPADARO (Faro) sul monte di questo nomo, 
punta S v della Sicilia. La luce è mobile di 2’ in 2% ele- 
vata 82m. c visibile a 18 miglia. Latit. 30° 41' T. e 12* 49' 
L. (I.° ord. 1864). 

ISOLA DELLE CORRENTI (Faro) a fuoco fisso situato 
a 36* 58* di latit. T. e 21° 43' long. L. Elevato 17m. e vi- 
sibile a 11 miglia. (4.° ord. 1865). 

SCALAMBRA (Faro) a fuoco fisso di una portata di 18 
miglia. La sua altezza è 37m, Latit. 36° 46' T. e long. 42° 
10' 3” L. (2.° ord. 1859). 

A LICATA (Fanale) a fuoco fisso, sulla punta di questa cit- 
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ta, all’ingresso del fiume /mera. É un fuoco da pescatori. 

(Fanale) a fuoco fisso rosso all' est. del molo, a 57° 

18" 40" T. e li® 12' 28” L. La sua elevazione è 8m. 2 con 
portata di 6 miglia. 

GIRGENTI (Faro) sulla punta del monte Iìosello; fuoco 
fisso variato da splendori rossi di 2' in 2 ; é elevato 98m., 
e visibile da 20 miglia. Latit. 57° 16' 50” T. e long. il® 6’ 
87” L. (2.® ord. 1865). 

— (Fonale) a fuoco fisso rosso situato sull’estremità L. 
del molo, elevato 15m. 8 e visibile a 10 miglia (4.® ord. 1865). 

CAPO GRANITOLA (Faro) a fuoco fisso, elevato 37m. 6 
e visibile a 19 miglia. Latit. 37® 43' 40" T. e long. 10® 16' 
42" L. In costruzione e di prossima accensione. Questo faro 
sarà sostituito a quello della punta Iìosello. (2.® ord. 1865). 

MARSALA (Faro) all’ingresso del nuovo porto; fuoco 
fisso variato da splendori di 5' in 3* e visibile da 12 miglia, 
essendo elevato di 16m. 4 al di sopra del mare. Latit. 37® 
48' 8” T. c long. 10® 7' 58” L. (4.® ord. 1859). 

FAVIGNANA (Fanale) sulla punta Marsala, fuoco fisso 
verde, elevalo di 18m. 6 e visibile a 10 miglia. Latit. 57® 
55' 28” T. e long. 10® 1' 50" L. (4.® ord. 1860). 

(Fuoco) mobile di l' in 1' sulla punta Sottile o punta 

Lib., a 37® 55' 30" T. e 9® 55’ 41" L. Elevato 48m. 9 visi- 
bile a 20 miglia. (2.® ord. 1860). 

COLUMBARA (Faro) sull’ isolotto di questo nome, presso 
it quale trovansi 8 e 10 possa d’acqua, rilevando il fanale 
a T. q. G. Questo scoglio domina la rada di Trapani. Il 
fuoco con apparecchio catadriotlico é fisso, variato da 
splendori di 3’ in 3’, elevato 42m. 3 e visibile a 14 miglia. 

Latit. 38® 1* 18” T. e long. 10® 9' 46” L. (3.® ord. 1855). 

LE FORMICHE di Trapani (Faro) a fuoco fisso rosso sul- 
l’angolo G. della torre che è sulla più grande delle For- 
miche. La sua altezza é di 26m, e la sua portata 10 miglia. 
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Lalit. 38° 0' 46" T. e long. 40° 8' 24" L. Guido per andare 
a Trapani. (4.® ord. 4858) (1). 

PALUMBO (Fanale) fisso verde sull’estremità dello sco- 
glio. Portata 2 miglia (1860). 

MARETT1MO (Faro) a fuoco fisso variato da splendori di 
4' in 4', situalo sulla punta Lib. Lalit. 37° 57' 40" T. e 
long. 9° 45' 36" L. (4.® ord.). In costruzione. 

LEVANZO (Faro) sul capo Grosso, punta G. dell’isola. 
Fuoco fisso elevato 86m. e visibile a 48 miglia. Latti . 38* 
4' 50" T. e long. 40* I' V L. (2.® ord. 1858). 

SAN VITO (Faro) sul capo di questo nome. Il fuoco è 
fisso variato da splendori rossi di 2' in 2'. La sua eleva- 
zione è di 43m. 4 e vedesi da 20 miglia. Lalit. 38° 43' 30" 
T. e long. 10® 25 L. (2.® ord. 4859). 

CAPO GALLO (Faro) a luce costante ed invariabile, ele- 
vato 45m. e visibile a 45 mig. Lalit. 38® 44' 5" T. e long. 
44® 4' L. (3.® ord. 4854). 

Isole di Malta 

VALLETTA (Faro), a fuoco fisso, situato sulla torre 
S. Elmo all’ingresso del porto lo Valletta, elevato 54m. 
e visibile a 15 miglia. Latil. 30® 54' T. e long. 12® 41' 
20" L. Esso vedesi da M. a L, 43° 0. È situalo sulla 
punta sporgente di scogli che divide i due porti ; quando 
giace a 0. 44® L., si è pareggiato il banco S. Giorgio, per 
cui si può dirigere per il porto Valletta; di giorno si evita, 
suddetto banco, tenendo la porlh Zabbar, la fabbrica la 
più elevata della Cotonerà , per l’angolo L. del forte S. 
Elmo, a 0. 20® L. (3.® ord. 4854). 

MARSA MUSCETTO (2 Fanali) fissi di porto, sulla punta 
Tigne e sopra una sola torre, a 7m. 6 di distanza; R supe- 

(1) In T. delle Formiche presso i Porcelli , è situata una boa 
con campana. 


J 
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rìore è elevato 21 in. 6 e l’inferiore 9. Sono visìbili 
a 4 miglia da T. 15° L. a 0. (1859). 

PORTO VALLETTA (2 Fanali) fissi rossi sopra una torre 
bianca, rotonda , a 20m. a 0. 4t° L. e in dentro dell’ an- 
golo di M. del forte lìiscasoli. Essi sono visibili a A miglia 
tra L. 16° T. e 0. 40° P., pass, da T. Quando si tengono a 
O. 58° 45' L. , fanno evitare la boa della punta S. Elmo, 
c tenendoli in vista, quando si entra nel porlo, fanno evitare 
le punte S. Angelo e Sengiea. (1858). 

GOZO DI MALTA (Faro) a fuoco mobile, situato dentro 
terra su detto capo, più di */ , miglio verso P. , all’ c- 
stremità d’ una pianura, e circa 2 miglia a L. del capo 
S. Dimitri; lat. 56° 4' T. e long. 11° 53’ L. 

La sua elevazione è di i22m. circa dal livello del mare 1 , 
per conseguenza visibile da una distanza di miglia 21 a 50. 
(1° ord. 1852). 

L’ intervallo della sua rivoluzione succede ogni minuto. 

1 bastimenti provenienti da P. diretti per Multa spesso 
scoprono l’Isola di Gozo verso la sinistra, quando aspet- 
tano di scoprirla alla diritta, specialmente con venti da M.; 
questo deriva da due cause: la prima che le correnti tirano 
per S., c la seconda che la variazione della bussola è cor- 
retta 17° laddove è solamente di 12° 50'. 

MARSA SCIROCCO ( Faro ) , elevato 45m. al disopra 
del livello del mare, fuoco fisso, rosso, visibile da 12 
miglia. 11 Faro è un edifizio rotondo dell’ altezza di 19m. 
La sua posizione è su di un promontorio sassoso forcante 
if limite orientale della baja Morsa Scirocco , sicuro in- 
dizio per 1’ ancoraggio. 

Esso sarà apparente in un arco non interrotto sull’oriz- 
zonte di 200°, da T. 55® L. fino a 0. 55° P. (magnetico); 
il 4.° quadrante è oscurato verso terra. 

Di giorno il faro sarà cospicuo cd i segni direltorii per 
tenersi lontano dallo scoglio Monsciar, nelle sue vicinanze 
come altresì per passare tra lo scoglio c la terra, sono: il 
Faro S. Elmo (all’ imboccatura del porlo della Yallctlo) li- 
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boro dalla sommità del forte Riscasoli, T. 48° P. (magnetico). 

Per dirigersi tra lo scoglio Monsciar e la terra, se da T. 
tenendo il Faro Delimara insieme colla punta Scirop il Ghu- 
gin, si avrà un libero passaggio. 

Se si accosta da O. alla torre Zoncor , tenendo la lar- 
ghezza di questa libera dalla punta di S. Tommaso, si pas- 
serà liberi da ogni pericolo. (4° ord. 1833). 

LAMPEDOSA (Fanale) situato sulla punta del Cavallo 
/lianco, a 0. Lib. dell’isola, a 33° 20' e 10° 15' 33" (1835) 


Calabria 

REGGIO (Fanale) a fuoco fisso sul campanile della chiosa 
di S. Maria, parte L. dell’ ingresso 0. dello stretto di Mes- 
sina; è alto 23m. e vedesi da 5 miglia. Serve per andare 
ad ancorare davanti la città e per entrare in porto. Latit. 
58”* G' 34" T. e long. 13° 18' 53" L. 

CAPO SPARTIVENTO (Faro) a fuoco mobile di 1' in -1'. 
Lai. 57° 50' T. c long. 13° 44' L. La torre e a base qua- 
drala sopra edilìzio rettangolare coperto con terrazzo. (!.• 
ord. -I SOC). 

\AU. Questo capo ha una torre c uno scoglio alla sua 
base ; è a 14 miglia G. q. L. dal capo Rizzalo e 3 miglia 
S. da Cotrone. Si dà a questa torre il nome di faro, ma 
non vi si mantiene alcun fuoco. 39° 4' 50" T. e 14° 53' 30" 
L. Progettato. (2.° ord. 18G3). 

COTRONE (Fanale) a fuoco fisso, elevato 29m. 4 sul ca- 
stello all’angolo del bastione S. Maria, a 39° T T., e 14® 
48' 30" L. É un piccolo fanale di porlo e di debole portata, 
che. serve a riconoscere la rada , evitare i pericoli a 0, e 
a riconoscere le terre del capo Nau. 

TARANTO (Fanale) a fuoco fisso , variato da splendori 
di 1' in 1', situato sul capo S. Vito, a 40" 24' 42" T.e I4 U » 
39' 4". L. Progettato. 
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SAN PAOLO (Fanale) n luce fissa bianca, elevalo 13m. 
e visibile a 7 miglia. Lati!. 40® 24' T. e long. 14® 30' 
L. (186G). 

SANT’ ANDREA (Faro) a fuoco mobile di 1' in V, si- 
tuato sull' isola , elevato 45m. e visibile a 20 miglia. Lalit. 

. 40° 2' 50" T. e long. 15° 36' 30" L. (2° ord. 1865). 

CAPO SANTA MARIA (Faro) a fuoco fisso, e a splendori 
«li 30" in 30”, situato sopra un monticello presso la punta 
del capo. La sua elevazione é di 102m. e può scorgersi 
a 27 miglia. Latit. 39® 47' 40" T. e long. 16° 2' 30" L. 
(I.® ord. 1866). 

ITALIA (costa orientale) 


SAN CATALDO (Fannie) a fuoco fisso, elevato I7m. e 
visibile a 6 miglia. Latit. 40° 23' 25" T. e long. 13° 39' 
L. (4.° ord. 1865). 

BRINDISI (Faro) a fuoco fisso e a splendori di 3’ in 3' 
sulla più M. delle isole! te Pedagne. Elevato 21 m. 7, scorgesi 
a 15 miglia. Latit. 40® 39’ 50" T. e long. 16® 39' 25" L. 
(4.® ord.). 

— (Fanale) a fuoco fisso all’ ingresso del porto, a S., sul 
cavaliere del Forte a Mare. É elevato 52m. 3 e vedesi da 
8 a 12 miglia. 

CAPO GALLO (Faro) a fuoco mobile di 30" in 30" situato 
sulla Torre di Penne. S’innalza sul livello del mare di 59ni. 
e vedesi a 23 miglia. Lalit. 40® 41' T. e long. 15® 3fl' 9" 
L. (1861). 

MONOPOLI (Faro) sulla estremità T. del molo, luce in- 
termittente, a 40° 57' T. c 14® 59' L., visibile a 8 miglia (1858). 

MOLA (Faro) sulla estremità Lev. delln gettata, luce inter- 
mittente di 2' in 2', a 41® 4' T. e 14® 47' L. La sua portata 
è 9 miglia. (1858). 
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BARI (Fanale) sull’ estremità del molo P.; fuoco fìsso, 
elevato 6m. 8 e visibile da 5 miglia. Latit. 41° C 29" T. e 
long. 14° 32' 56" L. (1859). 

MOLFETTA (Foro) sull’estremità L. della gettata isolata. 
1! fuoco è fìsso variato da splendori di 3' in 3'; è elevato 
20m. e visibile da 14 miglia. Latit. 41° 12' T. e long. 14® 
16' 20" L. (4.° ord. 1857). 

BARLETTA (Faro) a fuoco fisso, sulla dogana che pro- 
tegge la scogliera; si giunge all’ancoraggio in 12 braccia , 
portando il faro a Lib. 7» 0., 2 7* miglia di distanza. La 
portala di questo fuoco è di 4 miglia; Lat. 41° 19' T. , 
long. 13° 50' 30" L. 

VOLPE (Segnale) rimarchevole, di 7m. di elevazione sta- 
bilito presso Ancona, per far conoscere gli scogli Volpe, 
che hanno cagionato molli sinistri. 

ISOLA PELAGOSA. Progel tato. (1802). 

MANFREDONIA (Fanale) fuoco fisso sulla punta del molo 
del porlo, elevalo 8in. e visibile a 6 miglia. Latit. 41° 37' 
50" T. e long. 15° 55’ 40" (1801). 

— (Fanale)- a fuoco fisso rosso sul muro 0. della città e 
sulla porta a mare. L’ elevazione e la portata sono lè stesse 
del precedente. 

MATJNATA (Faro) a fuoco fisso a splendori di 5’ in 5' 
sulla punta Rossa o Monte Grugno. Elevato 77m. e visibile 
a 18 miglia. Latit. 41° 40' 50" T. e long. 15® 42' 36" L. (18C6). 

VIESTI. (Faro) Progettalo (1.® ord. 1802). 

ANCONA (Faro) a fuoco mobile, brillanto , la cui rivo- 
luzione si compie ogni 45", situato sul monte de’ Cappuc- 
cini, a.43® 57' T. 11° 10' Lev., Vi miglio a Lev. del porto. 

Elevazione !2im., visibile a 20 miglia. (2.® ord. 1860). 

— (Fanale) presso 1’ estremità del molo San Clemente , 

fuoco fisso rosso, elevalo 43m. e visibile a 0 miglia. 
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I bastimenti che sono destinati per Ancona devono te- 
nersi a P., massimamente d’inverno, a cagione delle cor- 
renti che trasportano a L. con una velocità di 4 a 5 miglia 
perora. Se uno lasciasi sottoventare difficilmente si riprende 
il sopravvento, con i venti di T. (Var. 12® 50’ M.) 

S1NIGAGL1A (Fanale), fuoco fisso, a 14 mig. da Ancona, 
e a 12 da Fano. La sua portata é 0 miglia. Lat. 43° 43 0" 
T. e long. 10° 52' 56" L. 

FANO (Fanale) a 6 miglia L. da Pesaro, acceso quando 
si attendono battelli. 43° 51' 15" T. e 10° 40' 55” L. Por- 
tata 6 miglia. 

PESARO (Fanale) fuoco fisso , acceso in tutta la durata 
delle notti; ha 19m. di elevazione al disopra del suolo, 
e vedesi a 9 miglia. 

Lat. 43° 55' T. c long- 40* 34' 50" L. 

RIMINI (Fanale), a fuoco fisso, a 44° 4' 59" T. c 10® 14' 
5" L. Havvi un buon ancoraggio al di fuori della città in 5 
e 6 passa ; portata 40 miglia. (1862). 

CESENATICO (Fanale) a fuoco fisso, situato presso lo 
Scrittoio di sanità. La sua portata non è che 6 miglia. Questa 
città è a 12 miglia M. T. da Rimini. 

— (Faro) a fuoco mobile di 1' in 1' all’est, del molo a 
L. S. da questo porto; la sua portata é 15 miglia. 

Latit. 44° 11' 54" T. e long. 40° 3' 42" L. Questi due 
fuochi fanno riconoscere il passo del porto e impediscono 
la confusione con quelli del porto Cervia. 

CERVIA (Fanale) fuoco fisso, 4 miglia al di là di Cesenatico. 
Portala 6 miglia. La torre è a 44° 15' 49' T. e 10° 0' 58" L. 

RAVENNA (Fanale)i a fuoco fisso a splendori di 30" in 30" 
in tutta la durata delle notti; serve nel medesimo tempo 

di segnale nel giorno per l’ingresso del fiume. Portata 6 
miglia. 44° 28' 56" T. e 9“ 56' 50" L. 

RADA DI GORO (Faro) situato sulla punta Goro P. parte 
dell’ imboccatura del Po di Goro, aiuoco fisso, elevato 20m. 
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3 e visibile a 14 miglia. Latit. 44° 48' 40" T. e loug. 10* 
0' 30" L. (3.° ord. 1863). 

CHIOGGIA (Faro) a fuoco fisso turchino sulla gran torre del 
forte San Felice, punta 0. dell’ ingresso del porto. Elevato 
13in. 8 visibile a 12 miglia. Latit. 43° 15' 18" T. e long. 9° 
37' 16" L. (4.® ord. 1863). 

MALAMOCCO (Fanale) a fuoco fisso, sul gomito del molo 
interno della Rocchetta, a T. del canale a 1 miglio dallo 
ingresso ; è elevato 13m. e visibile da 12 miglia. Latit. 43° 
20' 11" T. e long. 9° 39' 29" L. (4.° ord. 1860). 

(Fanale) a P. sulla laguna e sulla parte 0. dell’ in- 
gresso del canale Spignosi, a 1270m. dal precedente. Il suo 
fuoco é fisso e visibile da 6 miglia. Rilevati in linea o a T. 
74° P. fanno passare tra i due moli. 

LIDO (Fanale) a fuoco fisso, installato nel mare e che 
si lascia a sinistra entrando a Venezia. La sua portata è 9 
miglia. 

S. MARCO DI VENEZIA. Vedesi assai da lungi: si giunge 
ad un buon ancoraggio , presso Jfalamocco , tenendo la 
forre a M. */* T. ; la punta Lido a T. q. M. , 3 */» miglia 
dalla costa. 

PIAVE VECCHIA (Faro) a fuoco fisso, a 11 miglia a L. di 
Venezia, elevato 43m. sulla punta L. del fiume, a 43° 28' 
80" T. e 10° 13’ 6" L. Questo fuoco è visibile da 18 miglia. 
(1833). 

GRADO (Fanale) sulla punta Grado, ad alcune miglia L. 
da Venezia, a 43° 40’ T. e 11° 1' 48" L. (Proposto). 


AUSTRIA. 


TRIESTE (Faro) alPcstr. del molo Teresiano, 133m. 7 
dai frangenti del molo. La torre è rotonda, l’ elevazione 


/ 
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tici fuoco è 33m. al di sopra delle acque medie ; la luce è 
intermittente di 30" in 30" e può scorgersi a 12 miglia. 

Latit. 45® 38' 44" T. e long. 4 1° 25' 56" L. (3.° ord. 4863); 
variazione 42° 45' M. 

— (Fanali) situali sulla punta del molo S. Carlo, uno 
fìsso rosso e - due fìssi bianchi , formanti un triangolo; 
portata 2 miglia. 

PIRANO (Fanali) situati sulle due estremità de’ moli del 
porto interno ; le luci sono fìsse e rosse, elevate 5m. e 
visibili a 2 miglia. Latit. 45° 34' T. e long. 41° 13' 36 L. 

SaLVORE (Faro della punta Bassaniu) a 4 miglia in T. 
da Umago ; dicesi che vi esista un gran pericolo il quale 
si estende per lo spazio di quasi 2 miglia a O. L., che 
il piano del signore Smith non indica. 

Questo faro, a fuoco fìsso, è sopra una delle tre punte 
di Salvore chiamata delle Mosche, a 4*° 23' 40" T. e 11° 
40' L., a 20 miglia da Trieste ed è rimarchevolissima da 
lontano. Alla superficie del capitello è la lanterna oltagona 
di 5m. 3 e alla 14m. 2; nel centro è un candelabro di 42 
beccucci. Attorno la lanterna havvi una galleria da dove 
parte un braccio per segnalare i bastimenti. Il centro della 
luce è 54m. 7 al di sopra del mare, e questa può essere 
scoperta da 24 miglia (l.° ord. 4848).. 

ROVIGNO (Faro) a fuoco fìsso sullo scoglio di S. Giovanni 
di Pelago, a 45° 2' 4" T. e 44° 46' 44" L. Il fuoco è va- 
riato da splendori rossi e biancastri di 2 in 2 minuti 
elevato di 22m. e visibile a 42 miglia con un tempo favo- 
revole. Si deve evitare lo scoglio in L. ove non vi ha che 
4m. d’ acqua ; trovansene 26m. in P. (3.® ord. 1854). 

POLA (Faro) situato sul capo Compare, parte 0. delle 
ingresso del porto. La luce è mobile di 50" in 30" , con 
splendori di 5" ogni 10", elevato 15m. 6 e visibile a 14 
miglia. (4.® ord. 4860). 

PROMONTORE (Faro) a fuoco fisso elevato 55m. 8 . 
visibile da 45 miglia, e situato sull’isolotto Parer, presso la 
punta e fa evitare gli scogli che lo circondano, i quali lar- 
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gannente separati, sono a O. della punta a più di 1 miglio 
di distanza ; siccome vi sono in oltre molti banchi , cosi 
devonsi prendere le maggiori precauzioni. Lat. 44" 45' 40" 
T. e long. 11° 33' 30" L. (3.® ord. 1832). 

FIUME (Fuoco) fìsso, rosso all’estremità del molo esterno 
del nuovo porto di Fiume; si vede da 1 o 5 miglia es- 
sendo elevato 8m. 5. Latit. -45° 18' 45" T. e long. 12° 6' L. 

1 grandi bastimenti ancorano per 6 e 17m. e rilevano il 
fuoco a 0. 22° P. (1862). 

PORTO DI SEGNA (Fanale) a fuoco fisso, sulla punta 
del molo Maria Ari a destra del passo, a 44° 59’ T. e 12° 
33' L. ; elevato 9m. e visibile a S miglia. Quando soffia la 
Bora non si accende. 

ISOLA CHERSO (Fanale) a fuoco fisso, bianco e rosso , 
situato sulla punta Covacina a sinistra entrando, elevato 
5m. e visibile a 4» miglia. Latit. 44° 57’ 40" T. e 12° 3' L. 
<4.® ord. 1854). 

— (Fanale) a fuoco fisso sulla punta Molino, la seconda 
entrando, elevato 2m. e visibile a 2 miglia. 

PORTO CIGALE (Fanale) a fuoco fisso, situato sulla punta 
Madonna dell’ isola Lossino elevato lOm. e visibile a 7 
miglia. Latit. 44° 31' 40" T. e long. 12° 6' 54" L. (4.° 
ord. 1864). 

ISOLA SANSEGO (Faro) in costruzione. Latit. 44° 31' T. 
e long. 11° 58' L. 

GROSSA (Faro) alla punta bianca di quest’ isola, in pros- 
simità degli scogli Bacili. È un fuoco mobile di 5' in 5', 
elevato 40m., a 44° 9' 30" T. e 12® 30’ 0" L.; e vedesi da 18 
miglia. (3.® ord. 1849).* 

PORTO DI ZARA (Fanali) Due luci fisse una per parte 
dello ingresso del porto, elevate 5m. e visibili a 3 miglia. 
Latit. 44° 7' T. e long. 12' 53' L. (3.® ord. 1853). 

SCOGLIO LUCIETTA (Faro). Progettato. Latit. 43® 37' T. 
e long. 13° 14' L. in prossimità e a P. dell’ isola Zuri. 
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PORTO SPALATRO (Fanale) a fuoco fìsso, rosso, bianco, 
situalo sulla punta del molo esterno del porlo elevato 7m. 
e visibile a 3 miglia. (1850). 

ISOLA LISSA (Faro) a fuoco fisso e variato da splendori 
di 4' in 4* situalo sulla punta Promontorio parte L. del- 
l’isola, elevato 38m. e visibile a 1 5 miglia (2.® ord. 4863). 

ISOLA LESINA (Faro) sullo scoglio Vadgnach la più P. 
delle Spalmadori , a 43° 40’ e 12® 59' (In costruzione). 

LAGOSTA (Faro) a fuoco fìsso sull’ isola di questo nome, 
o Porlo Rosso, sulla punta 0. dell’ isola detta Stiene Grande. 
Lat. 42° 44' T. e 14" 32' 36" L. 

Questo faro è un apparecchio di Fresnel. La sua eleva- 
zione e 104m. al di sopra del mare, e la sua portata 24 
miglia. (1.® ord 1854). 

(Segnale galleggiante) situato tra lo scoglio di Badia 

e quello di Lusnach, all’ imboccatura L. del canale fra l’isola 
di Curzola e la penisola di Sabbioncello, in forma di pira- 
mide quadrangolare, elevato 4 piedi dal livello del mare. 
Questo segnale tinto di rosso nella parte inferiore, e di 
bianco nella superiore, é nel centro della secca, ove la pro- 
fondità non eccede 3 piedi. Si evitano i pericoli che essa 
presenta allontanandosi 20 klafter (lese) da detto segnale. 

GRAVOSA (Fanale) sopra gli scogli Pettini all’ingresso 
del porto, a 42® 39' latit, T. e 45® 43' long. L. (In co- 
struzione). 

C ATT ARO (Faro) sulla punta 0. delle Bocche di Cat- 
tavo o punta di 0., a 42® 23' 28" T. e 16® 11' 56” L. Il 
suo fuoco c fìsso elevato 42m. e visibile da 22 miglia per 
un osservatore elevalo 3m. 8 (4.® ord. 4854). 

MEGLINE (Fanale) a fuoco fìsso rosso, nel golfo di Cat- 
tavo presso il lazzeretto di Megline. Elevato 7m. 8; scorgesi 
a 3 miglia di distanza. Latit. 42® 27' T. e long. 46® 43' 
21" L. 

ANT1VARI (Fanale) a fuoco fi sso, situalo sulla fortezza, 
a430m. dall’estremità del capo Antivari, parte O.dell’in- 


Digitized by Google 



— re- 


gresso. La sua elevazione è di 57m. e può scorgersi a 8 
miglia. Lati!. 42° 3' T. e long. 16° 49' 40" L. (Var. 10° 24' 

m. mi). 

DURAZZO (Fanale) a fuoco fisso bianco e rosso elevalo 
16m. e visibile a 6 miglia. Lalit. 41° 18' T. e long. 17° 9’ 
SO” L. 

AULONA (Faro) a fuoco mobile di 1' in V sulla sommità 
Lib. dell’isola. Progettato (1864). 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso elevato 25m. e visibile a fi 
miglia. Latit. 40° 2S' 50” T. e long. 47° 4' 40" L. Si lascia 
a destra andando all’ ancoraggio ; ma con tempo cattivo si 
lascia a sinistra per prendere un più sicuro ancoraggio. 

PORTO PALERMO (Fanale) a fuoco fisso. Progettato (4861). 

GRECIA (Isole Jonie) 

I rilevamenti sono veri a meno d’un contrario «avviso; 
gli altri elementi sono inglesi. La variazione media è di 9° 
20' M. , osservata dal Pireo nel 1860, forse adottata per 
tutti i mari della Grecia, applicando una correzione di — 5' 
annuali. 

TIGNOSO (Faro). Questo scoglio ha un a fuoco fisso 
all’ingresso del canale T. di Corfù, avendo la Serpa a O. 
e la Barchetta */» miglio a L., con 59 o 55 metri d’ acqua 
tra i due. Questi scogli sono pericolosissimi e devono evi- 
tarsi colla maggiore attenzione. La sua portata è 14m. Lut. 
59° 48' 10" T. e long. 17° 57' 0" L. (5.° ord. 1825). 

CORFU' (Faro) sulla vecchia cittadella; fuoco fisso che 
ha 74m. di elevazione cd una portata di 12 miglia, ciò che 
lo. fa vedere dall’ingresso del canale T. di Corfù, e da 
qualche distanza 0. della punta Lefkimo nel canale 0. Lat. 
59° 37' 5" T. e long. 17° 55' 46" L. 

LEFKIMO (Fuoco galleggiante) a luce unica rossa, anco- 
rato presso la punta Lefkimo nel canale 0. di Carfù , a 
9m. d’acqua, a un cavo T. 56* 51' P. dalla punta G. del 
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banco Lcfkimo; a T. 2° 48' P. dal mulino 0. della punta 
Lefkimo; a T. li® 13' P. dall’est. S. di Corfù ; a 0. 22* 
30' L. 11 miglia dal faro di Corfù ; a T. 56° 13' P. dal- 
l’isola Nicolo. La sua portata é 8 miglia. (1825). 

Latit. 39" 28' T. e long. 17® 44' L. 

PUNTA LAK.A (Faro) a fuoco fisso elevalo 112m. e vi- 
sibile a 15 miglia. Latit. 39° 13' T. e long. 17° 49 L. Resta 
all’ estremità T. dell’ isola Paxo. (3.° ord. 1825). 

PAXO (Faro) a fuoco fisso, elevato 52m. e visibile a 10 
miglia; situalo sull’isola Madonna nel porto Gayo parte L. 
dell’isola Paxo. Latit. 39° 11' 30" T. e long. 17° 52' L. 

SANTA MAURA (Fanale) presso P estremità del molo, a 
fuoco fisso, elevato 16m. e visibile a 8 miglia. Dirigendosi 
a questo fuoco , bisogna guardarsi di governare più a L. 
del S. q. 0. perchè havvi una punta bassa che si estende 
a distanza. 

Lat. 38° 50' T. e long. 48° 22' 50' L. 

CEFALONIA (Faro) sulla punta S. della piccola isola bassa 
Guardiana, all’ingresso della baja d ' Argostoli. Il fuoco è 
fisso e elevalo 37m. 2 al di sopra del mare; esso indica lo 
scoglio e l’ ingresso del porto principale. La sua portata è 12 
miglia. 

HOOK (Fanale della punta). Questo fuoco fisso e rosso 
serve ad evitare il banco che si parte da questa punta, al- 
l’ ingresso della baja d’ Argosloli. Latit. 38° 11' T. e long. 
18° 8’ L. (Elevazione lOm. 7 portata 5 miglia). 

ITACA (Fanale) a fuoco fisso sulla punta L. dell’ ingresso 
del porto Valhy, a 58° 22' 20" T. e 18° 22' 6" L. Questo 
fuoco è elevato 9m. e vedesi a 6 miglia. 

(Fanale) a fuoco fisso, presso il Lazzeretto, sul forte 

Valhy. Questi due fuochi sono accesi tutta la notte. 

KRIQ-NERA (Zanle). Questo fuoco fisso, visibile a 9 mi- 
glia sulla punta Krio-Nera, si eleva 28m. al disopra del 
mare e serve a far conoscere l’ ancoraggio e il banco che 
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parle da questa punta. I! capo Capri (Cefalonia) gli resta 
a T. 12° 30' P.; Castel Totnese (MOrea) a lu 22° 15’ T.; 
la punta Basilico (Zante) a 0. 45° L. (corretto). Lai. 37° 48' 
39" T. e 18° 54' 10" L. 

t 

ZANTE (2 Fuochi), fissi rossi, all’estremità del molo, 
elevati 9m. al disopra del mare. La loro portata é di 6 mi- 
glia. (1859). 

STRIVALI (Faro) sulla punta G. dell’isola principale, 
30m. 7 al di sopra del mare. Il fuoco è fìsso , e vedesi a 12 
miglia. Vi si rileva l’estr. P. di Zante, T. 50° P. ; la som- 
mità della Montagna Nera di Cefalonia, T. 12° P.; il monte 
Scopo (Zante) T. 8° P. , e la sommità dell’isola Prodano 
L. 27° 50* 0. (corretto). Latit. 57 9 15' 0” T. e long. 18° 41' 
36" L. (1829). 

CATACOLO (Fanale) a luce fìssa, rossa, sopra un albero 
piantato sulla nuova gettata, elevato llm. e visibile a 4 
mig. Latit. 37° 39' T. e long. 19° Lev. 1861). 

MISSOLUNGI (Fanale) a fuoco fisso a T. dell’ ingresso 
del golfo, a 6 miglia T. 69° P. della punta Bakari; la sua 
portata è di 10 miglia ; segnali in legno indicano le coste 
del canale che conduce a Missolongi. 

Latit. 38° 19' 39" T. e long. 19° 5' L. 

PATRAS (fuoco) fisso, a splendori di 2' in 2' di una por- 
tata di 7 miglia, sull’estremità del molo dello città. (1859-64). 

Latit. 38° 14' T. e 19° 20' long. L. 


Arcipelago. 


ISOLA CER1GO (Fuoco) fisso sulla costa L. della ba 
Kapsali , parte 0. dell’isola. É elevato 27m. e visibile a 
o 10 miglia; conduce all’ancoraggio della baja S. Niccolo 
e vedesi tra T. 32° 15' P. e T. 50° L. 

CAPO SPATI (Faro) a fuoco mobile di 30" in 30" , a 
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516m. in 0. della spiaggia la più a T. del capo ; elevato 
HOm. e visibile a 24 miglia. Latit. 36® 22' 50" T. c long. 
20° 37' 21" !.. È visibile da 0. 72" P. a 0. 30" L. passando 
da T. Le terre del Cerigo lo nascondono negli altri 102°. 
(l.° ord. 1857). 

MONEMVASLV. (Fannie) a fuoeo fisso sopra il capo. Lat. 
36° 41' T. c long. 20® 43' 23" L. Non ha che una debole 
portata. (1851). 

SPEZIA (Fanale) a fuoco fisso sulla costa L. dell’ in- 
gresso del porto, elevato 28m. 3, e visibile a 10 miglia. 
Bisogna, giungendo da L., oltrepassare il fuoco di '/< di 
miglio, prima di dar fondo. Lat. 37° 15’ 37" T. c long, 20® 
49' 51" L. 

EGINA (Fanale) a fuoco fisso sul molo T. del porto, ele- 
valo Sm. 5, e visibile a 4 miglia dalla parte P. e di 1 mi- 
glio soltanto dalla parte T., in cui è nascosto da due pro- 
montorj dell’isola. Si porla entrando vicinissimo a sinistra. 
Lat. 37° 44 30" T. e long. 21® 5® 22” L. 

LYPSO KUTALA (Faro) a fuoco mobile di 2' in 2', ele- 
vato 14m. e visibile a 17 miglia. Latit. 37® 56' 20" T. e 
long. 21® 15' 32^ L. Serve per guidare nella rada di Sala- 
mina e nel porlo del Pireo . (3.® ord. 1865). 

TEMISTOCLE (Fanali) sulla punta P. del Pireo; fuochi 
fisssi, rossi e bianchi, verticali sopra un albero, a 3m. di 
distanza; la loro portata è di 3 miglia. Si -costruisce una 
torre di pietra. 

PIREO (Fanali) sulle testate delle gettate , a 66m. l’ uno 
dall’altro; si passa tra i due per entrare nel porto ; quello 
di T. è rosso; non hanno che una luce debolissima. L’in- 
gresso del Pireo è a 37® 56' 15" T. e 21® 17' 59" L. (1829). 

SUN1UM (Rovine). Le colonne del tempio di Minerva, 
elevate 65m., si veggono ad una grandissima distanza. 

RAPHT1 (Statua). Un’ isola portante una statua, è un ec- 
cellente segnale per entrare ; ha 90m. 8 sul mare, nel cen- 
tro dell’ ingresso ; si lascia a piccola distanza, con 16m. a 
31m. d’acqua, dalle due parli. 
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OREOS (Segnale) sopra una roccia pericolosa nel canale 
d’ Orei, a T. di Negropontc. E un massicciato sormontato da 
una colonna di marmo, situato verso il centro del canale, 
in T. 26° P. dell’ isolotto Afissiotipa o Panagitza. 

I rilevamenti sono i seguenti : il promontorio orientale 
d’ Argyronisse, T. 37° L. ; )’ isololto di Missiotipa, 0. 23® 
L., distante ! mig. e */, ; e il Capo Gardik 0. 84° P. 

NEGROPONTE. (Faro) sopra un’isola presso del capo 
Aja-Afarina , all’ingresso O. del canale, a 58® 11' 9" T. 21® 
45' 48" L. Proposto. 

(Faro) Sulla torre Bourzi alla parte L. del prime 

passo. Proposto. 

GOLFO DI VOLO (Fanale) a fuoco fisso rosso, a 39° tì* 
T. c 20° 43' L., situato sul capo Tricheri, elevato 26m. e 
visibile a 6 miglia. Si lascia a destra entrando. (1864). 

CAPO CASSANDRA (Faro) a fuoco mobile di 1’ in 4', 
elevalo 22m. c visibile a 15 miglia. Gli eclissi sono totali. 
Latit. 39° 57' T. e long. 21® 1' 45" L. (4.® ord.). 

GOLFO DI SALONICO (Fanali) verticali, fissi, situati sulla 
punta Panomi , parte L., a 40° 22' T. e 20° 34' L., elevati 
16m. e visibili a 8 miglia. (5.® ord. 4866). 

— (Faro) a fuoco fisso, bianco e rosso, situalo sul capo 
Aara, parte L. dell’ ingresso della baja di Salonico, a 40® 
29' T. e 20° 29' 50" L., elevalo 26m. e visibile a 10 miglia. 

— (Fanale) a fuoco fisso, in fondo alla baja. Proposto. 

ZEA (Faro) a fuoco fisso , variato da splendori di 2' 
in 2', all’ingresso del porlo sulla penisola di S. Nicolas; 
elevato 53in. e vedesi a 13 miglia. Si lascia a sinistra en- 
trando. Lai. 57° 59' 28" T. e long. 21“ 59' 17" L. (3.® ord. 1860). 

SIRA (Faro), fuoco a eclissi sull’ isolotto Gaidoro , a */, 
miglio dal porto di Sira. La sua elevazione è di 32m. 5 e 
la sua portata di 20 miglia. L’eclisse totale, cominciando 
per gradi, dura un minuto, dopo di che il fuoco brilla con 
grande splendore. Si oltrepassa *f 3 di miglio a sinistra prima 
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di ancorare. Lat. 37° 23' 30" T. e long, 22° 38' 27" L. (2.» 
ord. <859). 

Avviso. Sulla secca detta Sanloriniò situata a */* di mi- 
glio in P. dello scoglio scosceso la Scarpa o Savata, di 
faccia a Sira, sulla quale non havvi che 7 ‘/, piedi d’ac- 
qua, colle acque piene, si è naufragalo sulla medesima il 
cap. Costantino Zafirupolo 'Greco , il dì 8 marzo 1836; 
questo fu il secondo naufragio accaduto in detto anno. 
I capitani sono pregati a prendere le debite precauzioni do 
vendo rilasciare a Sira con vento forte da P. L. 

ANDROS (Faro) a fuoco fisso, variato da splendori di 
3' in 3' sul capo Fassa, punta M. dell'isola, ingresso T. 
dello stretto; é elevato di 2Ì2m. e visibile a 30 miglia. Lat. 
37° 57' 30” T. J long. 22° 22’ 22” L. (l.° ord. 1830). 

SPALMADORI (Faro) a fuoco mobile di 1’ in 1', elevalo 
,75m. e visibile a 15 miglia. É sulla punta L. dell’isolotlo 
Pasha, ingresso T. del canale di Chio. Lati!. 38'’ 50’ T. e 
long. 23° 58' 30" L. (3.° ord. 1863). 

CHIO (Fanali). 2 fanali fissi verticali sulla gettata T. 
e 0. all’ingresso del porto Castro, aventi I8m. di ele- 
vazione; portata 4 miglia. Non si deve mai entrare di notte. 
Di giorno entrando , fa d’ uopo tenersi dal Iato del fanale 
di T. Latil. 38° 22' 55" T. e long. 23° 48’ 56" L. 

ISOLOTTO PASPARGOS (Faro) a fuoco fisso, situato 
sulla sommità dell’isololto a 0. di Chio, elevato 42m. e 
visibile a 12 miglia (3.° ord. 1863). 

SMIRNE (Faro) sul capo Mermindji, elevalo 70m. e vi- 
sibile a 20 miglia. Il fuoco è fisso, bianco, rosso e giace 
a M. T. della baja d’ Aggria, a 58° 57” T. c 24° 26' L. 
(2.° ord. 1863). 

— (Fanale) a fuoco fisso verde , sulla stessa torre del pre- 
cedente. 

— (Galleggiante) ancorato all’ estremità del banco Her- 
mus e Jenie-Kalè; questo fa evitare i pericoli che pre- 
senta la navigazione del golfo di Smirne. 


Digitized by Google 



— 42 — 

Ha 2 fuochi fissi verdi, elevati 13m. e visibili a 5 miglia. 
Latit. 58° 25' T. e 24° 58' L. (1865). 

— (Fanali) a fuoco fisso rosso e verticali, situati a 20m. 
dalla punta bassa del castello Sanjak-Kalessi, elevati I5m. 
e visibili a 5 miglia. Latit. 58° 25' T. 24° 42’ L. 

METE LINO (Fanali). Due piccoli fuochi fissi sono accesi 
all’ingresso del porto 0. che è slrettissimo. Non bisogna 
mai tentare di entrare di notte senza piloto. La loro por- 
tata è 5 miglia. Latit. 59° 6' T. e long. 24" 14' 50" L. (1848). 

CAPO SIGRI (Faro) sull’ estremilà P. di Metelino. Fuoco 
mobile di 30" in 30" , a 59° 12* 43" T. e long. 23* 51' 
50" L.; elevazione 59m. portala 24 miglia. (1.® ord. 1861). 

— (Fanale) sulla sommità della punta Sivridji, a L. della 
baja di queslo nome, elevalo 20m. e visibile a 6 miglia. Il 
fuoco è fisso, a 59° 27' T. 25° 55’ L. (Var. 7° 20' M. 1867). 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, situato sul capo Skamiu, 
punta T. dell’isola, a 59° 23' T. c 24° 1' 20" L., elevato 
20m. e visibile a 5 miglia. 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sulla punta Metelino , 
estremità S. dell'isola, elevato 50m. e visibile a 5 miglia. 
Latit. 39® 6' T. e long. 24° 15' L. 

TENEDOS (Faro) fisso sulla punta P.; elevato 30m. e 
visibile a 14 miglia. Latit. 39° 50' e long. 23® 38'. (3.® 
ord. 1861). 

GADARO (Faro) sull’ isololto, a 1 miglio L. 23° T. della 
città di Tenedos; fuoco fisso variato da splendori rossi 
di 2' in 2', elevato 28m. e visibile a 12 miglia. Lat. 59* 
50' T. e long. 25° 46' L. (3.® ord. 1861). 

CAPO BABA (Fanale) a fuoco fisso, rosso situato sul ca- 
stello Raba, a 59® 28' T. e 23® 44' L. Proposto. 
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TURCHIA (strettto dei Dardanelli) 


CAPO ELLESPONTO (Faro) a fuoco mobile di minuto in 
minuto, situato sulla costa d 'Europa, ingresso meridionale 
de’ Dardanelli , elevato 56m. e visibile a 18 miglia. Lat. 
40° 2' 22* T. e long. 23° 50' 30" L. (2.® ord. 1836). 

SEDDUL-BAHR (2 fuochi) fissi, verdi , situali sulla punta 
di Scddul-Bahr, l.° castello d’Europa, a *| 5 di miglio in L. 
del capo Ellesponto. La loro portata é 4 miglia. Lat. 40® 
2' 18" T. e long. 23° 31' 30" L. (1801). 

KOUM-KALEII (2 fuochi di porto) fissi e rossi, situat — 
sulla batteria occidentale di Koum-Kaleh, l.° Castello d’ A- 
sia, di faccia a Seddul-Bahr , visibili a 4 miglia. Lat. 40® 
0' 9" T. e long. 23° 52' 12" L. Fanno riconoscere lo stretto 
quando si viene dall’Arcipelago (1836). 

PUNTA BARBIERI (Fanale) a fuoco varialo da splendori 
rossi , di 30 in 50 secondi, situato presso la batteria in 
rovina , I miglio in Lib. della punta Barbieri (costa d'A- 
sia). Elevazione 18m. e portata 12 miglia. Lat. 40° 5' 21" 
T. e long. 24° 2' L. (1857). 

SULTAN1CHE KALESSI (2 fuochi di porto) l’uno sopra 
l’altro, fissi e rossi, sulla batteria bassa del 2.° castello di 
Asia, visibili a 4 miglia, a 40° 8' 33" di lat. T. e long. 
24° 4' 20" Lev. (1838). 

KILID-BAIIR ( 2 fuochi di porto) fissi e verdi , sulla 
cinta la più orientale del 2.° castello d’ Europa e vi- 
sibili a 4 miglia. Lat. 40° 8' 43" T. e long. 24° 2' 34" 
L. (1838). 

NAGAR V-KALESSI (Fanale) a fuoco varialo da splendori 
di 10 in 10 secondi, elevalo 14m. c visibile a 12 miglia, 
sulla torre rotonda del castello di Nagara , costa d’ Asia. 
Lalit. 40° li' 26" T. e long. 24° 4' 20" L. 
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BOVALI CALESSI (2 fuochi di porlo) fissi c verdi, sulla 
punta di Bovali Calessi, costa d’ Europa, di faccia a Na- 
tura e visibili a 4 miglia. Lat. 40° t2' 52" T. e long. 24® 
4' IO" L. (4858). 

PUNTA BOURGAS o DELLE PESCHIERE (2 fuochi di 
porlo) fissi e rossi, sulla Punta delle Peschiere, costa 
d’ Asia, a T. 25° P. del villaggio di Bourgas. La loro por- 
tata è 4 miglia. Lat, 40° 46' 40" T. e long. 24° 14’ L. (1864). 

PUNTA CALATA (2 fuochi di porlo) fissi e verdi, visibili 
a 4 miglia , situati sulla punta a 0. di Bahir-Keui (costa 
d’ Europa), vicino all’ imboccatura del piccolo torrente. 

Lai. 40° »' 50" T. c long. 24® 25' 44" L. (1858). 

GALLIPOLI (Faro) a fuoco mobile di minuto in minuto 
sulla torre la più vicina di Gallipoli, costa P. dell’ ingresso 
T. de' Dardanelli, elevato 35in. e visibile a 18 miglia. Lat. 

* 40® 24' 48" T. e long. 24° 21' 24" L. (2.° ord. 4856). 

PUNTA TEHERDAKi! (2 fuochi di porto) fissi e rossi, 
sulla punta Teherdakh, costa L. dell’ingresso T. de’ Dar- 
danelli, la cui portala è 4 miglia. Lat. 40° 22' T. e long. 
24° 24' 55" L. 


Mar di Marinara. 

CAPO KORA (Faro) a fuoco mobile. ù\ 30 in 50 secondi, 
a 4 miglio e i / i dal villaggio dello stesso nome, a 40° 41' 
45" lat. T. e long. 24° 58' L. Elevalo 55m. e visibile a 22 
miglia. (2.® ord. 4864). 

IIERACLÈE (Fanale) a fuoco fisso , situalo sulla punta L. 
della costa meridionale della rada d ' Heraclèe, a 40° 58' 28" 
di lat. T. e 25° 38' di long. L. Portala 40 miglia. (4.® 
ord. 1861). 

ISOLOTTO DEL FANALE (Fanale) a fuoco variato da 
splendori rossi ogni 2 minuti, situato a */* miglio in L. 
dell’ isola di Marinara , elevato 40m. c visibile a 12 
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miglia. Lai. 40° 37' 40" T. e long. 23° 23' 30" L. (4°. 
ord. 1837). 

KOUTALY (Fanale) a fuoco fisso situato all’ apertura oc- 
cidentale tra Coutaly, e Rabby . elevato 13m. c visibile a 10 
miglia. Lai. 40° 30' 34" T. e long. 23° 9' 30" L. (i.® ord. 
(1861). 

PUNTA PALATO (2 fuochi) rossi, fissi, situati sulla punta 
la più P. della penisola di Cyzique , canale di Tarrodia. 
Lat. 40° 29' 25" T. e long. 23“ 21' 23" L. Elevazione 42m.; 
visibile a 3 miglia. (1861). 

CAPO STEFANO (Faro) a fuoco fisso variato da splendori 
di 2 in immuti, situato sulla punta, */, miglio a G. di 
Stefano Bouroum, elevato 23m. e visibile a 13 miglia. 
Lat. 40° 37’ 18" T. e long. 26° 50' 50" L. (3.° ord. 1856). 

BIL BOURNOU (golfo di Nicodemia). (Fanale) a fuoco 
fisso verde, a 230m. dall’estremità della punta di questo 
nome, parte 0. dell’ ingresso del golfo. Elevato 12m. scor- 
gcsi a 5 miglia. 

Lat. 40° 44' T. e 27° H' 50" L. (1865). 

ZEIT1N - BOURNOU (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sulla 
estremità della punta, parte T. dell’ ingresso del golfo. La 
sua elevazione è di lOm. e vedesi a 6 miglia. 

Lalit. 40° 44' 30" T. e long. 27° 27' 6" L. (1863). 


Bosforo. 


PUNTA DEL SERRAGLIO (Faro) a fuoco fisso varialo 
da splendori di minuto in minuto, elevato 44m. e visibile 
a 13 miglia. Lat. 41° 0' 30" T. e long. 26° 40' 35" L. 
(5.° ord. 1837). 

FENER-BACKETHE (Fanale) a fuoco fisso, a 0. di Sca- 
lari. Lat. 40° 38' T. e long. 26° 41' 45" L. Elevato 25m. e 
visibile a 12 miglia. (4.® ord. 1836). 
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TORRE DI LEANDRO (2 fuochi di porlo), fissi e rossi, 
costa d’ Asia. Portala 4 miglia. (1857). 

TOPIIANA (Fanale) sulla roccia, parte P., a fuoco fisso, 
sopra di un palo. (1838). 

PUNTA DEFTERDAR (2 fuochi di porlo), fissi e verdi, 
situati sul villaggio d’ Orta-keui, costa d'Europa. 

KAMDILLI (2 fuochi di porto) fissi c rossi , sulla punta 
di tal nome, costa d’Asia, (1861). 

ROUMÈLI-II1SSAR (2 fuochi di porto) fissi e verdi, sulla 
punta di lai nome, costa d’ Europa. (Ì86I). 

KANDLIDJA (2 fuochi di porto) fissi e rossi, sulla punta 
di tal- nome, costa d’dsicr. 

JÈNI KEUI (2 fuochi) fissi e verdi, sopra un battello 
ancorato all’ estremità del banco d’ Jèni-keui , costa d’Eu- 
ropa (1861). 

THÉRAPIA (2 fuochi di porto) fissi e perdi, sulla bat- 
teria di Kòfeli-keui, costa A' Europa, a 1 miglio in T. 58* 
P. di Thérapia. (1861). 

OUMOER-BANK o BANCO DEGL’ INGLESI (3 fuochi , 
fissi e rossi, sopra un battello ancorato all’ estremità del 
banco degl’inglesi, costa d’Asia. 1837). 

CAVACH FORT o PUNTA 1ÉRON (2 fuochi di porto), 
fissi c rossi, sulla punta Ièron, costa d’ Asia. 

ANATOLI-FENER (Faro) a fuoco fisso variato da splen- 
dori, rossi e bianchi, ogni 2 minuti, elevato 76m. e visi- 
bile a 20 miglia. Let. il® 13' T. e long. 26° i9' L. (2.® 
ord. 1836). 

ROUMELI-FENER (Faro) a fuoco fisso, sulla torre di 
Boumeli, costa P. dell’ ingresso settentrionale del Bosforo, 
elevato 58m. e visibile a 1S miglia. Lat. il® li' 10" T. e 
long. 26° i6' i8" L. (3.° ord. 1836). 
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TURCHIA, RUSSIA, (Mar Nero) 


Le direzioni sono vere. Si può navigare nei* Mar Nero 
adottando per variazione un valore medio di 6° M. sulle 
coste europee ; di 5“ 30' M. su quelle della Crimea ; di 0° 
nel inare d’Azof; di 5° 80' sulle coste della Mingrelia, c 
di 4.® sopra quelle d’ Anatolia. Il movimento secolare che 
è retrogrado, resta a determinarsi. 

KARA-BOl’RNOU (Faro) sul capo a 22 miglia P. li® 18' 
T. dal Bosforo , fuoco fisso varialo do splendori di IO" in IO", 
i cui eclissi no.i compariscono totali che al di là di 8 mi- 
glia; elevalo 92m. e visibile a 22 miglia. Lat. 41® 19' 15" 
T. e long. 26° 21' L. Fa riconoscere la posizione dell’in- 
gresso del Bosforo venendo dal Mar Nero. (!. n ord. 1856). 

CAPO KOCRI (Faro) a fuoco fisso, variato da splendori 
di 2' in 2', elevalo 53m. e visibile a 15 miglia. Latit. 41® 
53' T. e long. 25° 42' L. (1866). 

BOURGAS (Fanali) due fuochi fissi, posti sullo scoglio 
Papas , a sinistra entrando nel golfo. Elevati 40m. scorgonsi 
a 6 miglia. 

Latit. 42° 28' 51" T. e long. 25® 14' 30" L. (1863). 

VAR\A (Fanale) a fuoco fisso sulla sommità del capo 
Galata, ingresso 0. della baja. Elevalo 50m. vedesi a 10 
miglia. Lati». 43® 10’ T. e long. 23® 38' 16" L. (1863). 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, su! muro di ricinto della 
cillà, a diritta dirigendosi all’ ancoraggio. Elevalo I5m. scor- 
gesi a 4 miglia (1863). 

CAPO KALACRI (Faro) situato a 18m. dalla estremità 
del dello capo, con fuoco mobile di 1' in 1', elevato 50m. 
e visibile a 16 miglia. Lat. 43® 21' 30" T. e long. 26® 10' L. 
(3.® ord. 1866). 

CIIABLACH (Fanale) sopra un monte o Capo Chablach, 
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costa della Bulgaria , a 36 miglia L. 32® T. da Varna; ii 
fuoco é elevato 35m., fisso e visibile a tO miglia. Lat. 45* 
33' 30" T. e long. 26° 18' 16" L. Le correnti portano a P. 
e a M. nelle vicinanze del capo. (1856). 

KUSTENJEH (Fanale) sul capo a fuoco fisso, elevato 20m. 
e visibile a 9 miglia. Lalit. 44° 10' T. c long. 26° 20' L. 
(3.® ord. 1860). 

DANUBIO (Fanale) a fuoco fisso sulla estremità interna 
della diga di 0., a 45° 9’ e 27® 20', elevato 20m. e visibile 
a 10 miglia. (4.® ord. 1861). 

— (Fanale) sulla estremità della diga T., fuoco fisso, 
rosso visibile a 6 miglia. 

SAN GIORGIO (Faro) a fuoco mobile di 1' in 1' alterna- 
tivamente bianco e rosso, elevato 20m. e visibile a 10 mi- 
glia. Lalit. 4i® 51' T. e long. 27° 17' L. Gli eclissi sono 
totali. Tre segnali situati a 0. a S. e a L. del faro indicano 
l’estremità del banco. Variaz. 5® 12' M. (4.® ord. 1865). 

FIDONISI o isola dei Serpenti (Faro) a fuoco mobile di 
30" in 30" sulla sommità dell’ isola, a 24 miglia T. 75® 45' 
L. dal fuoco di Soulinà; a 8 miglia si vede sempre una 
luce tra gli splendori ; la sua elevazione e 60m. e la sua 
portata 18 miglia. Lalit. 45® 15' 35" T. e long. 27® 52' 36" 
L. 2.® ord. 1856). 

KILIA (Segnali), uno all’ingresso della bocca di Kilia. 
sulla riva sinistra del Danubio , I’ altro presso ii ruscello 
Pop, uscendo dalle bocche di Stamboul. Sono sormontati 
da barili. Direzione 0. 64° L. conducente nel mezzo del 
passo, ove trovatisi parecchie boe. 

(Segnale) sopra un isolotto di sabbia all’ ingresso 

della bocca di Kilia. È un albero sul quale si fanno 
segnali. 

TZARGRADSKAIA (Fanali). Questo passo del Duicslcr 
ha un segnale dalla parte sinistra entrando ; è un albero 
con tre verghe orizzontali situate nel senso della maggior 
profondità del passo. La sommità ha 19m. al disopra del 
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mare. Nella noite s’ innalzano due lanterne alle estremità 
della verga inferiore, nel livellamento del passo. Latit. 46® 
4' 50" T. c long. 28° 9' 49" L. (1860). 

FONTAN (Faro) a 6 miglia ■/* 0. dal porto della qua- 
rantina. Il suo fuoco è fisso , per distinguerlo dal faro di 
Tendra. Lai. 40" 22’ 49" T. e long. 28° 26' 17" L. L’al- 
tezza del fuoco è 62m. sul mare, di modo che trascurando 
gli effetti della retrazione, un osservatore, 5 metri al di 
sopra del mare, può scuoprire la luce a 20 miglia, da T. 
14° L. a 0. 33* P. passando da L. (2.° ord. 1865). 

ODESSA (Fanali). Esiste una torre all’estr. del molo della 
quai aniina per indicare l’ingresso del porto. Questa torre 
è sormontata da un albero che porta una bandiera gialla 
di giorno, e nella notte due riverberi, composti di 5 lam- 
pade, avendo un intervallo di 5m. 6. Il fuoco superiore e a 
26m. al di sopra del mare e può esser velluto a IO miglia, 
quando l’ osservatore è elevato 4m. 8 al di sopra dell’acqua. 
Latit. 46° 29' 5" T. e long. 28° 26' L. 

(Fanali) a fuoco fisso sul forte all’ estremità del molo 

della quarantina , situati verticalmente ; la portata è 6 mi- 
glia. (1861). 

BEREZAN (Fanali) a fuoco fisso sull’isola di tal nome 
all’ingresso del Dnieper, elevato 55m. e visibile a 10 mi- 
glia. Latit. 46° 38' T. e long. 29° 4’ L. (1832). 

OTCHAKOW (Faro) a 2 miglia z j t a M. della punta, fuoco 
fisso, a 46° 37' e 29° 41', elevato 50m. e visibile a 14 mi- 
glio. (1862). 

— (Faro) a fuoco fisso, elevalo 33m. e visibile a 12 mi- 
glia. Resto sopra una collina a T. 80* P. della chiesa di 
Olchakow, a 46° 56' 45" T. e 29° 11’ 51" L. 

ADJ1GIOL (Faro) situato su la costa T. di Limati, vicino 
al telegrafo; il fuoco è fisso, elevato 52m. e visibile a 12 
miglia. 

— (Faro) sulla costa a 1259m. a 0. 68° 59' P., elevato 
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34m. e visibile a 13 miglia. Il fuoco e di colore rosso e 
fisso. (1860). 

KINBOURN ( Fuoco galleggiante della punta ) , all’ eslr. 
del banco; la sua luce vedcsi a 8 miglia. Dal suo bordo 
rilevansi i due segnali Berezune a T. 85® 30' P. ; i due 
segnali d’ Olchakow T. 11° L. e i due della costo Kilbourn 
L. 34° 80' 0. Questo fuoco serve per la navigazione del 
Dnieper. Il bastimento ha il suo corpo dipinto a fasce rosse 
e porta sopra il suo albero unico una larga bandiera rossa, 
rimpiazzata la notte da due lanterne; la prima a tOm. 7 
e la seconda a 7m. di elevazione, che non si possono giam- 
mai confondere in una sola. Latit. 46° 35' 30" T. e long. 
29° IO' L. (1862). 

ADJIGIOL (Faro) a fuoco fisso, situato sulla parte T. del 
Limar», a 46° 37' 45" T. e 29° 25' 21" L., elevato sopra 
una torre quadrata di 52m. e visibilè a 12 miglia. (1866). 

— (Faro) a fuoco rosso fisso, situato a I259m. 0. 68° P. 
del precedente, elevato 34m. e visibile a 15 miglia. 

KINBURN (Galleggiante) ancoralo a Hm. e a 106m. dal- 
1’ estremità del banco, avente 2 fuochi fissi , uno per albero, 
elevati 13m. e lOm. e visibile a 7 miglia- Latit. 46° 33' T. 
e long. 29° 9' L. Con tempo nebbioso tocca una campana 
ogni 5'. (1862). 

BANCO ADJIGIOL (Galleggiante) ancorato in 5m. li 
d’ acqua, portante 3 fuochi fissi, uno in cima all’ albero 
e 2 all’ estremità del pennone, visibili a 12 miglia. Lat. 40* 
35' T. c long. 29° 26' L. 

SVIATOTROIZKI (Fanale) a fuoco fisso, situato all’ e- 
stremilà della coda Busskoi, riva di L., elevato lOm. c 
visibile a 7 miglia. Latit. 46° 43' T* c long. 29° 35' L. (1865). 

— VOLOISKI (Fanate) a fuoco fisso, situato sulla riva 
di P. 

PUNTA SIEVERS (Fanale) a fuoco fisso, elevalo 8m. e 
visibile a 6 miglia. Lat. 46* 44' T. e long. 29° 39' L. (1866). 
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— (Fanale) a fuoco fisso rosso, situato sopra un monte a 
735m. T. 45° L. dal precedente. Elevazione 16m. 7; portata 
$ miglia. 

— (Fanale) a fuoco fisso, situato sull’ angolo del porlo 
Ciròkoi, elevalo 3m. 6 e visibile a 4 miglia. 

— (Fanale) a fuoco fisso, situato sull’ angolo opposto del 
canale, elevato 5m. 6 visibile a 4 miglia. (1863). 

PORTO N1COLAIEV (Fanale) a fuoco fisso rosso, elevato 
I4m. e visibile a 8 miglia. Latit. 4G® 57' T. e long. 28* 
39' L. (1805). 

FIUMF. BOUG (Fanale) a fuoco fisso sulla punta Voloskt , 
a L. della batteria, a 46° 44' T. e 29° 34', L., elevato 9m. 
e visibile a 6 miglia. (1861). 

TENDRA (Faro) a fuoco mobile, di 1' in 1', elevato 2‘Jm. 
c visibile a il miglia. Latit. 46° 19' T. e long. 29° 10' L. 
(2 0 ord. (1864). 

TARKHAN (Faro) a fuoco fisso sopra questo capo che 
forma la punta P. della Crimea ; chiamasi ancora Eski-Foros. 
La direzione della luce é tra T., P. e 0. fino a L. q. S. Vedesi 
da 12 miglia. Questo faro ha 35m. 3 al disopra del mare. 
Lat. 45° 21' 17" T. e long. 50° 9' 36" L. (4.° ord. (1802).* 

EUPATORI A (Faro) sul capo di queslo nome, punta di 
sabbia, bassa ; fuoco a splendori rossi e bianchi di 1' in 1', 
a 43° 9' T. e 50® 55' L., elevato 16m. e Visibile a 9 mi- 
glia. (1861). 

KERSONESO (Faro del Capo), fuoco mobile di 1' in 1'; 
indica la rotta della rada di Sevastopoli, da cui resta 6 mi- 
glia 0. 68°. P.; é elevato 33m. 3 e vedesi a 12 miglia. 
Lat. 44° 35' T. e long. 31° 1' 27" L. (3® ord. 1862). 

SEVASTOPOLI ( Fari ). Nello interno della baja vi sono 
due fari ; uno sulla sponda del mare , P altro a 3 miglia 
di là della montagna Mackensie; il primo é dominato dal 
secondo di 63m. 9. Tutti e due non hanno che una sola fac- 
cia rivolta verso il mare, e bisogna porli uno coll’ altro per 
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passare nel canale. Il più vicino s’ innalza 94m. c vedesi 
a 20 miglia ; I’ altro si eleva 492m. e si vede a 28 miglia 
La loro direzione è 0. 85° L. Latit. 44° 37’ 10" T. e long. 
34® 47' 15" L. (1° ord. 1859). 

AYTODOR (Faro) sul capo a 4 miglia e •/* Lib. dal borgo 
Yalta; il suo fuoco é fisso, elevalo 88m. 4. ed illumina 
P orizzonte da L. 58® T. a P. 8® 0. pass, da L. e da 0. ; 
è visibile a 21 miglio. Lai. 44® 25' 30" T. e long. 51° 46' 
18" L. (2® ord. 1835). In costruzione. 

TEODOSIO (Faro) sul capo di tal nome a fuoco fisso ; 
a 45° 0' 0" T. e 33° 4' 45" L. 

TARLI (Faro) a fuoco fisso, sul promontorio all’ ingresso 
del passo che conduce nel mare d’ Azof, a 45° G’ T. e 34® 
46' 36" L. Il fuoco è elevalo 97m. al disopra del mare, e 
può essere scoperto a 20 miglia ; illumina P orizzonte da 
T. 30® P. passando per L., 0. e P. Non si deve avvicinare 
la terra a meno di 4 miglio. (2.® ord. 4847). 

In seguilo al movimento delle terre di questo capo, il 
laro è stato trasportato a 498 sagene (94 4 m.) a T. 39 P. 

SOUKIIOUM (Faro) a fuoco mobile , di 4' in 4', sulla 
punta Soukhoum-Kaleh. — La sua elevazione ascende a 
36m. 8 e la portata a 12 miglia. Latit. 42® 58' T. e long. 
38® 35' L. (2® ord. 4864.) 

POTI (Faro) a splendori alternativamente rossi e bianchi 
di 4' in 1'. Esso giace sulla punta con una elevazione di 
35m. 9 e vedesi a 42 miglia. Latit. 42® 9' 30" T. e long. 
39® 16' 54" T. (2® ord. 4864). 

BATOUM (2 fuochi) fissi, situati sulla punta bassa di 
Batoum, a diritta entrando nella rada. Elevati 45m. scor- 
gonsi a 6 miglia. Latit. 41® 59' 50" T. c long. 59® 43' 42'' 
L. (4® ord. 4865). 

TRABISONDA (Faro) a fuoco fisso, situalo sulla punta 
Kalmet, a 44® 4' T. e 57® 24' L., elevalo 52m. e visibile 
a 40 miglia (4® ord. 4865). 

KERASUNDA (Fanali) a fuochi fissi , perpendicolari, ele- 
vati 59m. e visibili a 6 miglia. (4863). 
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S AMSOUM (Fanale) a fuoco fisso, sulla punta Kaliorano, 
a 125m. circa a T. 17® P. dalla batteria esteriore. La sua 
portata è 10 miglia e la sua elevazione 17m. Latit. 41° 18' 
55" T. e long. 53° 59' L. (4° ord. 1863). 

SINOPE (Fanale) a fuoco fisso rosso, a mezza altézza 
del capo Bolzeph, a P. q. Lib. dello scoglio. Elevato 
405m. scorgesj a 8 miglia. (5® ord. 1865). Var. 3° 15 M. 
Latit. 42° 1' 18” T. e long. 32® 51' L. 

CAPO INDJÈH (Faro) a fuoco mobile di l' in V, situato 
sul capo, a 5m. dall’ estremità. Vedesi a 13 miglia essendo 
elevato 28m. sul livello del mare. (3® ord. 1863). Lat. 42® 
6' T. e long. 32® 37' L. 

JNEBOL1 (2 fanali) fissi sulla sommità d 'Jeneboli, a sinistra 
a lOOm. dall’estremità della gettata; scorgonsi a 6 miglia, 
essendo il fuoco superiore elevato 26m. Lat. 41° 58' 30" T. 
e long. 31® 24' L. (1863). 

PORTO D’ A MASTRA (Fanale) a fuoco fisso rosso sulla 
somità del capo, all’ estremità della penisola di questo nome. 
È elevato 95m. e vedesi a 10 miglia. Lat. 41® 45' 20" T. 
e long. 30° 2' 21" L. (1863). 

BENDER-EREKLI (Fuoco) fisso sopra un monte a V* 
miglio circa T. dal capo Baba ; è elevato 200m. e vedesi 
a 12 miglia. Lat. 41° 18' T. e long. 29° 5' 36" L. La torre 
è rimarchevolissima di giorno. (4.® ord. 1854). 

CAPO KIL1 (Faro) mobile di 4' in 1', a 21 miglia in L. 
41° 15' 0. dell’ingresso T. del Bosforo, parte L., a 41® 10' 
T. e 27® 18' L., elevato 67m. e visibile a 24 miglia. (1® 
ord. 1859). 

Mare d’ Azof. 

i • • i 

Il manifesto pubblicato dal governo rosso notifica ì se- 
guenti cenni : 

Ogni anno pongonsi segnali sulle lingue di terra di Grets 
e Bieglits, che portano bandiere nel giorno e fanali nella 
notte, d’ una portata di 9 e 15 miglia. 
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CAPO SAN PAOLO (Faro) a fuoco fìsso bianco e rosso , 
situato sul capo parte P. dello stretto, a 3 miglia a 0. 5* 
30' L. della cattedrale di Kerlch. È elevato 22m. e vedesi 
a 10 miglia. Lalit. 43° 18' 13" T. e long. 34° 9' 33" L. 
(1862-64). 

KERTCH (Fanale) a fuoco fisso rosso, situato sulla spiag- 
gia per illuminare la rada, a 43° 21' 15" di Latit. T. e long. 
34® 8' 19" L.j elevato lOm. 7. vedesi a 7 miglia. (1863-66). 

YENIKALEH (Faro) sulla sommità del capo Fonar, a 2 mi- 
glia e 7t dal forte Yenikaleh e a 9 dal porlo di Kertck. Il 
suo fuoco è mobile di 30" in 30", elevato 124m. 2 al disopra 
del more e visibile a 23 miglia in Azof, illuminando l’oriz- 
zonte da T. 30° P. a 0. 50° P. pass, da T. e da L. Lai. 43® 
23' 15" T. e long. 34° 19' 36" L. (1° ord. 1862). 

BERDIANSK. (Faro) presso P estremità della sua lingua 
di terra, a 46° 37' 30" T. e 34° 27' L.; fuoco mobile di 1' 
in 1', che ha una portata di 10 miglia. (4.° ord.). 

— (Fanale) a fuoco fisso, situalo all’estremità del fran- 
gente elevato 4m. 5 e visibile a 5 miglia. 

BIELOSARAI (Faro) a fuoco fisso, egualmente all’ estremità 
della sua lingua di terra che prolungasi in mare quasi 4 mi- 
glia ; è elevato 22m 6 e visibile a 10 miglia. Lat. T. 46“ 
33’ 20", long. L. 34° 89' 10". (4° ord. 1856). 

SASALN1TZK (Fuoco galleggiante) ovvero battello con due 
luci fisse verticali, in 0. del canale, a 46° 59' T. e 35° 55' L. La 
loro elevazione è lOm. e 7m. e la portala 6 e 7 miglia. (1856). 

BEGLITSKA1A o Zolotoi (Fuoco) galleggiante a 5 miglia 
e V, a 0. S. della punta di questo nome. È unico e visi- 
bile a 8 miglia da L. 11° T. a P. 12° T. pass, da O., con 
I3m. di elevazione. Si lascia a sinistra andando a Tango - 
rog. Lat. 47° 2' T. e long. 36° 15' 21" L. 

BANCO PETROUCH1NA (Galleggiante) ancorato a 4m. , 
6 miglia O. da questa punta. Si ancora davanti Tangarog 
per 4m. 5, rilevando il battello ,a 1 miglio in M. 
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GRETHCESKOI (Fuoco galleggiante) rosso segnalante una 
punta pericolosa, a T. 29° P. della città di Margaritov. 

MORSKI-OSTROVA (Galleggiante) sull’ estremità esterna 
del banco pericolosissimo, che si estende a G miglia e •/* 
in M. dell’ isolotlo di sabbia di questo nome ; battello a un 
albero portante 2 fuochi fissi verticali. 

TANGAROG, fondata nel 1706 al posto ove inalzavasi un 
faro. Alcuni segnali sono stabiliti per indicare V estremità dei 
banchi del canale. 1° Segnali rossi con bandiera rossa, sulla 
punta M. del banco Dolgoi, a 6 metri ; sulla punta T. del 
banco delle isole o banco Sazalnilskaia, a 5 metri ; sul- 
la punta T. del banco Grec. a Sm. */,. Questi banchi li- 
mitano il canale verso 0. 2° Segnali bianchi con ban- 
diera bianca, sulla punta Lib. del banco Krivoi, a Sin. ; 
sulla punta 0. del banco Zolotoi, a 8 metri ; sulla punta 
del banco Petrouchina, a 5 metri. Siccome questi segnali 
da un anno all’altro sono sempre perfezionati, è probabile 
il trovarne nuovi non indicati. 

TURCHIA. 

SCALANUOVA (Fanale) a fuoco fisso, elevalo 30m. e vi- 
sibile a 6 miglia, situato sulla punta M. dell' isolotto , allo 
. ingresso della rada. Latit. 37® 52' T. e long. 24° 86' L. (1864). 

GOLFO DI VATHI (Fanale) a fuoco fisso, elevato 40m. e 
visibile a 6 miglia. Lat. 57° 46' T. e long. 24° 39' L. Resta 
a sinistra entrando nel porto. (1864)» 

SAMOS (Fanale) a fuoco fisso , elevato 22m. e visibile 
a 6 miglia. Si lascia a destra per entrare nel porlo Tigoni. 
Latit. 37° 41' T. e long. 24° 58' L. (1864). 

ISOLOTTO KALOLIMMO (Faro) a fuoco mobile di 1' 
in 1', elevato 55m. e visibile a 10 miglia. Latit. 37° 3' T. 
e long. 24° 47' L. (4.° ord. 1864). 

ISOLA DI COS ( Fanale ) a fuoco fisso , rosso , elevato 
48m. e visibile a 8 miglia. Latit. 36 ft 35' T. e long. 24° 30* 
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L. Resta a 1 miglio e V* in T. q. M. della città di Cos o 
Stannio. (1864). 

PUNTA HUSSEIN (Fanale) a fuoco fisso verde, elevato 
29m. e visibile a 5 miglia. Lai. 36° 87' T. e long. 24" 87* L. 

La torre degli Arabi (Arab-Kalessy), che serve di pri- 
gione di Stato, ha 48m. di elevazione e vedesi a grande 
distanza, da L. q. S. a P. M. 

RODI (Faro) a fuoco mobile di 4' in V, situato sulla torre 
Sant’Elmo, parte L. dell’ ingresse dei porto, a 36° 27' T. 
e 28 ! ’ 56' L. ; elevato 2Sm. e visibile a 44 miglia (5.® Pfd. 1864). 

_ (Fanale) sulla punta Molini, a fuoco fisso rosso, 
elevato 46m. e visibile a 4 miglia. Variaz. 6° 50' M. 


Gandia. 


MEGALO KASTRON (Faro) a fuoco fisso elevato 46m. 
e visibile a 40 miglia, situalo all’estremità della gettata a 
destra entrando. Latit. 35° 24' T. e long. 22° L. (4864). 
Var. 8° 30' M. 

RETHYMO (Faro) a fuoco fisso , situato sulla testata del 
molo, a destra entrando, elevalo 45m. e visibile a 40 mi- 
glia. Latit. 35° 22' T. e long. 22° 9' L. (1864). 

CAPO DREPANO (Faro) a fuoco fisso variato da splendori 
rossi di 4 J in 4', elevato 60m. e visibile a 45 miglia. Latit. 
35° 28' T. e long. 24° 84' L. É a sinistra entrando nel 
golfo della Suda. Var. 8° M, (3.® ord. 4864). 

— (Fanale) a fuoco fisso verde, situato sul forte deH’ iso- 
lotto della Suda , elevato 25m. e visibile a 6 miglia. 

CANEA (Faro) a fuoco fisso, situato sulla punta del molo 
L., elevato 30m. e visibile a 40 miglia. Latit. 35° 34’ T. e 
long. 24® 44' L. (4.® ord. 4864). 


Cipro. 


CAPO DI GATA (Faro) a fuoco fisso e a splendori di 2' 
in 2', elevato 58m. e visibile a 45 miglia. Latit. 34° 34' T. 
e 30° 42' L. (5.° ord. 1864). Var. del 1867 4° 27' M. 

LARNACA (Fanale) a fuoco fisso, elevalo 28m. e visibile 
a 8 miglia. Latit. 34° 49’ T. e long. 31° 17' L. (1864). 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso, situato all’estremità delia 
città, elevato I4m. e visibile a 4 miglia. 

YANAR (Fuoco perpetuo di). A 4 miglia verso T. del 
porto Genovesi (Caramania), sulla costa d’una collina bo- 
schiva , trovasi una piccola apertura vulcanica chiamala Fo- 
nar, da dove sorte una fiamma brillante visibile da molte mi- 
glia. Questo fuoco ha servito di punto di ricognizione da 
alcuni secoli. Plinio dice : Flagrai in Phaselitide mons Chi- 
moera et quidem immortali diebus ac noctibus fiamma. 

PUNTA DI BAGASSE (2 fuochi) fissi situati sulla punta, 
a I50m. dalla sua estremità. La loro portata è di 6 miglia, 
essendo il superiore elevato 15m. Latit. 56° 14' 30" T. c 
long. 31° 39' 50" L. Var. 4® M. (1864). 

MERSINA (Faro) a fuoco fisso a splendori di 2' in 2' 
sulla spiaggia, a */» miglio in Lib. della città; è elevato 15m. 
e vedesi a 14 miglia. Latit. 36° 47' T. e long. 38° 18' L. 
(3.® ord. 4864-65). 

PUNTA DI CARADASCH (Faro) a fuoco fisso sulla punta 
di questo nome, parte P. del golfo d’ Alessandretta ; elevato 
40m. vedesi a 8 miglia. Latit. 56° 52' 40” T. e long. 35® 
r IO" L. (1864). 

ALESSANDRETTA (2 fuochi fissi) a 20m. dall'estremità 
della punta P. della rada. Sono visibili a 5 miglia essendo 
elevalo il superiore di 15m. Latit. 36° 35' 30" T. e long. 
35° 50' 10" L. (1861-64. (Var. 5® 40' M.) 
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LATAKIA (Faro) a fuoco fisso e a splendori di 1' in 1', 
sulla punta Raz-cbn-Han, a 8 miglia circa a M. del porto, 
e a 60m. di distanza circa dall’ estremità della punta. La 
sua elevazione é di Uni. e la sua portala 13 miglia. 

Lai. .35° 33' T. e long. 33° 23' 25" L. (3.° ord. 1864). 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso, sulla punta T. dell’antico 
castello. Elevato 13m. vedesi a 4 miglia. (1864). 

TRIPOLI (Faro) a fuoco fisso sull’ isolotto El-Ram-Khin, 
il più esteriore di Tripoli ; elevato 17m. scorgesi a IO 
miglia. Lalit. 34° 29' 25" T. c long. 53° 24' 5" L. Var. 5* 
33' M. (1864). 

BEYROUTH (Faro) a fuoco mobile di l' in 1' sulla punta 
M. del capo Beyrouth, a 400m. dalla sua estremità. Portata 
15 miglia, elevazione 38m. Latit. 33“ 84' T. e long. 33° 7' 
30" L. (3.° ord. 1865). 

— (Fuoco) fisso rosso, sulla punta bassa del forte in ro- 
vina, presso la dogana. Elevalo I8m. vedesi a 4 miglia. 

SAIDA (2 fuochi) fissi rossi, a 0. dell’isola Saida , in- 
nanzi all’ingresso dell’antico porto della città , a 200m. 
circa dall’ estremità. Il superiore è elevato I9m. , scor- 
gonsi a 5 miglia. Latit. 53° 34' T. e long. 33° 1' L. (1866). 

SOUR (2 fuochi) fissi, sulla punta P. della città di Sour, 
sopra un’antica batteria. 11 superiore è elevalo 17m. e scor- 
gonsi a 5 miglia. Latit. 53° 17' T. e long. 52“ 81' L. (1866). 

SAN GIOVANNI I)’ ACRE (Faro) a fuoco fisso rosso, sui 
baluardi, in P. della città, a 40m. dalla punta. Elevato lini, 
e visibile a IO miglia. 

Lalit. 32" 53' T. c long. 32° 45' 57" L. (1864). 

CA1FFA (2 fuochi) fissi sul castello della città di Caiffa. 
Il superiore é elevato 20m. e scorgesi a 5 miglia. Latit. 
32° 49' T. e long. 52° 39° 80" L. Sono i detti fuochi a di- 
ritta dell’ uffizio sanitario. Var. 4® 38' M. (1864). 

MONTE CARMELO (Faro) a fuoco fisso e a splendori di 2* 
in 2', situato sulla terrazza dell’ antico castello, al disotto 


Digitized by Google ; 

' « ' j g -v a a 


del monastero del Monte. Latit. 52° 49' 20" T. e long. 52" 
37' L. La sua elevazione ò I25m. sul livello del mare, por- 
tata 18 miglia. (2.® ord. 1864). 

JAFFA (Faro), a fuoco mobile, bianco e rosso, di 1' in 4' 
alternativo posto nella parte Lib. della città, a 90m. dal 
mare. Elevato 2im. vedesi a 14 miglia. Latit. di 32° 3' 40" 
T. e long, di 52 1 24' 39" L. (1864). * 


AFFRICA ed Isole sparse. 


Le direzioni sono riportale al meridiano vero, a meno 
d’una indicazione in contrario. La variazione è 6° 45' M» 
in Alessandria; e 19° 47' a Tanger, (4867). 

PORTO SA IDA (Faro) all’ingresso del canale di Suez, 
29 miglia a S. di Damiala, a 31® 16' 30", di latit. T. e long. 
29® 59' L. ; elevalo 19m. e visibile a 10 miglia. Il fuoco 
é fisso. (4.° ord. 1860). 

DAMIATA. Due torri accennano alla città di detto nome; 
una sulla punta L. deila bocca dei Nilo, l’ altra sulla riva 
più L. 

NILO (Fanale) all’ imboccatura di Damiata, a 31“ 25' e 
29® 27'. Proposto. 

BOURLOS. Una gran torre bianca corona questo capo, 
il più settentrionale dell’Egitto. 

ALESSANDRIA (Faro) a fuoco fisso sulla punta P. Eu- 
nostos , a 31® 11' 44" T. e 27® 32' 45" L. Questo fuoco 
lia 55m. di elevazione a! disopi a del mare, e la sua portata 
è 20 miglia. La torre del Marabutto gli resta a 4 miglia e 8 /« 
O. 53® P.; e l’antico faro a 4 miglio e a / t T. (2.® ord. 1848). 

POMPEO , (colonna) rimarchevole dal largo , che indica la 
vicinanza d’ Alessandria. 

MARABOUT (Torre del) sulla Sommità d’una piccola 
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isola, dalla quale si estende verso G. la catena di scogli 
che va a riunirsi alla penisola d’ Alessandria, e forma in que- 
sta guisa il porlo. 

(Segnali) per l’ ingresso del porto d’ Alessandria. 

Tre sono i passi per entrare in Alessandria: il passo del 
Marabout SI più occidentale! il passo Grande o del centro, 
e il passo delle Corvette. 

PASSO DEL MARABOUT. Il passo del Marabout , é il 
più facile ed ha liOOm. di larghezza e Gin. di profondità. 
Per tentare qucèto passo, appena si è riconosciuto il segnale 
del Marabout, che é situato ‘J, miglio in G. dalla torre di 
questo nome, si deve dirigere per passarne 50 o lOOm. a 
Lev., poscia, governarsi sulla costa tra il segnale Dekhela c 
il forte Mexi , fino che non si ha il Faro nella direzione 
di G. ; si corre Allora parallèlamente la costa, lasciando a 
sinistra la boa conica a strisce bianche e verdi , poseia la 
boa rossa e finalmente la boa nera. 

Il segnale del Marabout é nero, avente la forma d’una 
piramide rovesciata sopra un tronco di 7m. di elevaziane. 

GRAN PASSO. Per entrare dal Gran Passo, si governa 
sul segnale t'I Kot, che e nero, finché non si siano situati, 
1’ uno per P altro, i segnali El Fara, rosso, con quello della 
costa chiamalo Dekhela, pure rosso; quindi si appuggia 
per passare in mezzo tra El Kot e El Fara, oweró si di- 
rige per lo boa conica a strisce bianche e verdi, finché £t 
Kot non resti per il Faro. Di li! dirigere per la boa rossa 
in modo da lasciarla alla sinistra 50 o lOOm. ; lo stesso si 
fa con la boa nera che segue. 

W segnale El Kot ha Un globo in citno* elevato tt)m.‘ El 
Ford ha una piramide triangolare ed é elevato Hm.; qtre- 
st’ ultimo è rosso, il primo é nero. La profondità del Gran 
Passo è 8m. */»• 

PASSO DELLE CORVETTE. Qnando si vuole entrare dal 
Passo delle Corvette uno dirigesi sul Faro, tenendolo nella 
direzione Lev., finché non si giunga ad avvistare i due se- 
gnali in forma di barile, El Hout, nero, e Ikvan, rosso, 
la cui elevazione è 7rlt. 
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Da questa punto si dirige tra i due, lasciando El Houì a 
destra e Ikvan a sinistra , un poco più presso El Rotti, finché 
non resti Ikvan nella direzione del Faro ; e di qui dirigersi 
tra la boa conica e la rossa, ovvero per l’ultimo mulino a 
P. del forte Afexi, per circa '/* miglio. Quando la boa rossa 
rimane per il forte Necropolis, si dirige su questa la- 
sciandola a sinistra, poscia sulla nera come sopra per rag- 
giungere F ancoraggio. La profondità di questo passo è 6m. 
La variazione 6° 15' M. 

ARABI (Torre degli) a 23 miglia 0. 53° 23' P. dal faro 
d’ Alessandria ; un banco che non ha che 7m. d’ acqua è a 
3 miglia in P. 33° 45' L. 

Nola. La Torre degli Arabi é uno degli oggetti di rico- 
noscimento, quando si giunge all’ atterraggio d’ Alessandria, 
dal lato di Pi, 

Quando uno atterra direttamente sopra Alessandria, i 
primi oggetti di riconoscimento, sono: la colonna di Pompeo, 
il Fanale e il Palazzo del Pascià 

Atterrando a L., si ha per indizio un’ ammasso di alberi, 
P acqua del mare torbida e lo scandaglio riporta poca pro- 
fondità. 

DERNA (Fanale) a fuoco fisso , proposto, a 32° 45' T. e 
20° 20' Lev. (1861). 

BENGASI (Fanale) a fuoco fisso, proposto, a 32° 9' e 17* 
41'. (1861). 

TRIPOLI (Faro) a fuoco fisso, proposto, a 32* 54' e ÌO* 
51'. (1861). 

BASSO FONDO GRAHAN (segnale). Questo basso fondo 
scandagliato da Lord F. Keer, Comandante il Vapore In- 
glese Scourge, nella pubblicazione del 12 aprile 1861, ren- 
deva noto aver posto un gavitallo , alcuni passi distante 
dal luogo il meno profondo, con un’antenna ed una ban- 
diera, sotto la quale ha fatto affiggere una tavola su cui é 
scritto 16 feet (16 piedi), in caratteri grandi da potersi 
scorgere alla distanza di 2 miglia; la bandiera era visibili* 
da 5 miglia. Lat. 3Ì° H' 5" e long. 9* 46’ 0" L. 

La qualità del fondo è cenere, lava e sabbia, 
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Invitiamo tutti i Capitani a prendere buona memoria di 
questo pericolo , situalo in mezzo al canale di Malta, onde 
evitarne le funeste conseguenze. 

CARTAGINE (Faro) a fuoco mobile la cui rivoluzione 
succede ogni 1'. Collocato sulla sommità del capo a 127m., 
indica lo ingresso della baja di Tunis. Portata 13 miglia 
sull’ orizzonte da P. CO 0 T. , G. a 0. Latit. 56° 32' 22" T. 
e long. 7° 59' 23" L. (3.® ord. 1810)-. 

GOULETTE (Fanale). Per indicare sicuramente l’anco- 
raggio della Goulette, si è installalo un fanale a fuoco fisso 
rosso, all’estremità del molo a destra; ó elevato I2m. , e 
visibile a 6 miglia sull’orizzonte da T. 33° L. a 0. 

ESKERKENI (scogli). Hanno proposto di elevare un faro 
su questo pericolo, per evitare il ritorno di nuovi numerosi 
sinistri accaduti nel passalo. 

Avviso. Si dice essere stata scoperta una secca pericolosa 
situata a 38° 56' lat. T. e long. 8° 49' L., 75 miglia a 0. 84* 
L. dal capo Carbonara e a 70 miglia T. 45° P. dal centro 
del Marei limo. 

I marini pertanto sono pregali a non dimenticare il pre- 
sente avviso, allorquando veleggiano in questi paraggi. 

SCOGLIO DE’ CANI. (Faro) sull’isola Cani, a fuoco fisso 
bianco, visibile in tutto l’orizzonte a 18 miglia. La torre 
è biancastra, rotonda a base quadrata, elevata 21m. 3 e 
dal mare 39m. 3, situala a 37° 21' lati!. T. e 7° 44' 30" 
long. L. , 11 miglia a L. del capo Bianco e 14 a M. del 
capo Farina. (2.° ord. 1860). 

Variaz. 1867 13° 45’ M. 


ALGERIA 

LA CALA (Fanale) fuoco fisso, visibile a 10 miglia sul- 
l’orizzonte da P. 15° T., a T. 70° L. ; è installato in una 
torretta sulla penisola a sinistra dell’ ingesso del porlo. 
Lat. 36° 56' 0" T. e long. 6° 6' 0" L. (4.° ord. 1844). 
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CAPO ROSA (Faro) progettato, a 56° 57' e 5* 53'. 

HONA (Fanale) fuoco fisso sulla punta del Leone 1400n». 
a G. del porlo; la sua elevazione é 49m. e la sua portala 10 
miglia. Lat. 36° 54' 30" T. e long. 5° 26' 0" L. (4.° ord. 1844). 

— (Fanale) a fuoco fisso, elevato 5m. e eisibile a 7 mi- 
glia. Resta sulla punta Cicogna, a 36° 54" T. e 5° 25' L. 

CAPO GUARDIA (Faro) all’ ingresso del golfo di Bona, 
a 36° 38' 0" T. e 5° 27' 0" L. Il suo fuoco é a eclissi, che 
si succedono di 30" in 30", elevato 142m. e vedesi a 15 
miglia sull’ orizzonte da P. 2° T., L. a 0. (3.° ord. 1841). 

Nota. I tre fari, del capo Guardia, d’ Algeri e di Orano, 
presentano esattamente le stesse apparenze ; ma le diffe- 
renze in long., che li separano, sono grandissime impercioc- 
ché vi sia possibilità di confusione. 

CAPO FERRO \F.»ro) a corti eclissi progettalo. (4.° ord.). 

STORA (Fanale) a fuoco fisso, sull’ isola delle Scimie, 
elevato 34m. c di 8 miglia di portata ; 36° 54' 45" T. e 4® 
53' 21" L. 

— SRIGINA (Fanale sull’ isola), fuoco fisso elevato 55m., 
visibile a 10 miglia. Lai. 36° 56' 10" T. e long. 4° 32' 32" 
L. 4° ord.). 

Questi due fanali sono della più grande utilità. 

PORTO DI COLLO (Fanale) a fuoco fisso rosso, elevato 
lOm. e visibile a 4 miglia. Latit. 37* 0' T. e long. 4° 11' 
L. (1862). 

PHILIPPEVILLE (Fanale) a fuoco fisso all’ angolo G. del 
muro romano, a */* cav0 nella direzione Lib. dello scalo da 
sbarco. Latit. 36° 52' 55" T- e long. 4° 35' 46" L. 

La sua elevazione é 13m. e la sua portata 8 miglia. 

CAPO EL-DJERDA (Faro) a fuoco fisso a splendori verdi 
ogni 2', sulla punta la più T. del capo, elevalo 26m. e visibile 
a 12 miglia. Latit. 37° 1' c 4° 1' di long. (4° ord. 1862). 

DIJDJELLI (Fanale) a fuoco fisso sulla seconda roccia dei 
frangenti. La sua portata è 8 miglia e la sua elevazicne 15ra. 


JSi&itizfici by Google 



- 64 - 

Questo fuoco è a T. dell’ ancoraggio, a 36® 50' lat. T. e 
long. 3° 23' 45" L. 

BOUAC (Fanale del capo) a fuoco fisso rosso, elevalo 4 47m. 
e di 8 miglia di portata, all’ ingresso della cala di Sidy- 
Yaya, a 1 miglio G. q. L. da Bougia. Latit. 36° 46' T. e 
long. 2° 4 4' 55" L. (1854). 

BOUGIA (Fanale) a fuoco fisso e rosso all’ estremità del 
porto sulla punta Abd-el- Rader, ta sùa portata è di 3 mi- 
glia e la sua elevazione 39m. Latit. 36° 45' 30" T. e long. 
2° 45' 10” L. (1854). 

C. CARBONE (Faro) a eclissi, elevalo 220m. al di sopra 
del mare. Gli eclissi sono di 4' in 4'; é visibile a 27 miglia 
con tempo ordinario, ma con tempo chiaro può vedersi fino 
a 40 miglia. 1 suoi eclissi sono totali a 12 miglia. Latit. 36° 
46' 52” T. e long. 2° 45' 5" L. (1° ord. (1854). 

DELLIS (Fanale) a fuoco fisso all’ estremità della punta 
M. della città, a 36° 55' 30" T. e 1® 35' L. La sua portata è 
16 miglia. (1844). 

BENGUT (Faro) sul capo a fuoco fisso. In costruzione. 
(1® ord.). 

MATIFOU (Faro sul capo, parte Lev. della baja d’ Al* 
gerì, a fuoco fisso. In costruzione. (4° ord.) 

ALGERI (Faro d’) fuoco mobile a eclissi di 50" in 30" 
sulla torre del molo. L’ apparecchio é elevato 55m. e gli 
splendori possono scoprirsi a 15 miglia ; gli eclissi non 
compariscono totali che al di là di 8 miglia. 

Il piccolo fuoco fisso clic si scorge negl' intervalli degli 
splendori è prodotto da un apparecchio addizionale!; i mi- 
gliori segnali per giungere all’ ancoraggio sono : di portare 
la terra la più T. a T. 53® 45* P; il fanale a T. 56° P. ; 
l’ irabocalura del fiume a O. e il capo Malifou a L., per 35 
o 39m. d' acqua, a 2 miglia e ’/« dall’ estr. del molo. Latit. 
50® 47’ 20" T. e long. 0° 44’ L. (2° ord. 1834). 

— — (Fanale) piccolo fuoco fisso rosso sulla diga T. 
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(Fanale) piccolo fuoco verde sul musone della get- 
tala 0. ; é elevato 7m. 5 e visibile a 3 miglia. 

CAXIJVE (Faro) a fuoco mobile di 30" in 30", sul capo 
di questo nome, attualmente in costruzione. (1* ord.) Quando 
questo sarà attivato, il fuoco mobile di 30" in 30" sulla torre 
del molo d’ Algeri, sarà modificato con un fuoco fisso di 
4° ord. 

T1PAZA (Fanale) all’ ingresso del porto di Tìpaza, luce 
fissa verde di 5 miglia di portata. In costruzione. 

GERCELI (Fanale) sulla parte T. del forte Joinville ; fuoco 
fisso, elevato 14ro. e visibile a 3 miglia. Lai. 36° 36' 48" 
T. e long. 0° 8' 19" P. 

— (Faro) a fuoco fìsso, situato sul centro del forte sul- 
l’ isolotto Joinville, sopra una torre rotondo, elevato 37in. 
e visibile a 15 miglia. Veduto dal largo è bianco per cui 
non può essere confuso con quelli della città. (3° ord. 1861). 

— (Fanale) a fuoco fìsso rosso , a 3m. dall’ estremità L. 
dell’ argine T. del porto , di 3 miglia di portata. 

CAPO TENES (Faro) mobile di 1' in 1', elevato 89m. e 
visibile a 27 miglia. Latit. 36® 33' T. e 0® 59' P. A 12 
miglia vedesi sempre una luce debole tra gli splendori. (1* 
ord. 1865). 

— (Fanale) sulla terrazza a T. della marina, elevato 
410m. e visibile a 4 miglia. 

CAPO JVI (Faro) sul capo presso Ti mbocatura di Cheliff, 
a corti eclissi. Progettato. (4® ord.). 

MOSTAGANEM (Fanale) a fuoco fìsso sulla caserma della 
marina ; è elevato 37m. e visibile a 10 miglia. Lat. 35° 55' 
T. e long, 2° 14' 46® P. (4.® ord. 1859). 

ARZEO (Fanale) a fuoco fisso sull’ isolotto d’ Arzeo a G. 
del porto. La sua portata è 10 miglia sull* orizzonte da T. 
a 0. pass, da L. Latit. 35® 52' 24" T. e long. 2® 36' 56® P. 
(4.® ord. 1861). 
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(Fanale) a fuoco fìsso sul forte della punta. La sua 

elevazione é 9m. e la sua portala 8 miglia. 

ORANO (Fanale) a fuoco fisso rosso sulla estremità della 
gettata; provvisorio. (1860). 

— (Fanale) a fuoco fisso verde di 3 miglia di portata , a 
50m. dall’ estremità del gran molo nuovo. 

MERSEL KEBIR, (Faro) a fuoco mobile variato da splendori 
di 30" in 30", ma gli eclissi non compariscono totali che al di 
là di 8 miglia. Il piccolo fuoco fisso che vedesi tra gli inter- 
valli degli splendori dell’ apparecchio mobile, è prodotto da 
un altro addizionale; è lo stesso sistema di quello di 
Algeri. La sua elevazione è 56m. e la sua portata 15 mi- 
glia ; a questo limite, il fuoco non è visibile che da P. 47* 
T. a T. 52° L. pass, da T.; essendo intercettato dai capi 
Falcone e Abuja. Latit. 35° 44' 21" e long. 5° 1' 25" P. 
(3* ord. 1839). 

CAPO FALCONE <Faro) a fuoco fisso elevato 92m. e visi- 
bile a 30 miglia. Latit. 35° 47' T. e long. 3° 7' P. In co- 
struzione. (i° ord.). 

DJAUMEL (Faro) a fuoco mobile di 30" in 20". In co- 
struzione. (1° ord.). 

ISOLE IIABIDAS (Faro) sulle isole a corti eclissi. In 
costruzione. (2° ord.). 

NEMOURS (Faro) sul capo Hoane. In costruzione. ♦2“ 
ord.). 


MAROCCO 

DJEMMA (Fanale) a fuoco fisso , elevato 8im. e visibile 
a 8 miglia. Latit. 35° 7' T. e long. 4° 12' 40" P. (5* ord.). 

MELILLA (Fanale) a fuoco fisso situato sul bastione G. 
della città, a 35° 18' T. e 5° 19' P. Progettato. 

ALHUCEMAS (Fanale) a fuoco fisso suda torre di guardia 
al punto il più elevato della fortezza. La sua altezza è di 
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58m. e la sua portata 7 miglia. 53° 42' T. e 6° 12' 40" P. 

CEUTÀ (Fanale) a fuoco mobile di 4' in 1' sulla punta 
A buina, essendo elevato 443m. , e visibile a 23 miglia. Lat.35* 
53' 43" T. e long. 7° 37' 36" P. Variaz. 19* 43' M. (4» 
ord. 4833). 

TANGF.R (Fanale) a fuoco fisso situato nel forte, a 55* 
47' T. e 8* 8' 44" P. 

CAPO SPARTEL (Faro) a fuoco fisso situato sul capo, 
parte P. dello ingresso dello Stretto, a 35° 47' T. e long. 

8° 46' P. elevalo 95m. e visibile a 20 miglia. (2° ord. 4864) 

ISOLA ALBORAXO (Faro) 4° ord. Progettato. 

ISOLE ZAFARIXES (Fanale) 3° ord, Progettalo. 

PENON DE LA GOMERA (Fanale) 4° ord. Progettato. 

FRANGIA (costa settentrionale). 

Le direzioni sono portate al meridiano vero. Le variazioni 
sono indicate alle principali stazioni del littoralc e si può 
adottare 5' in — per la correzione annuale. 

Il metro é l’unità lineare; il piede == Om. 52; il brac- 
cio = 4m. C2; il cavo = 194m. 90; il miglio = 1854m. 85 
o un minuto del circolo grande. 

•DUNKERQUE (Faro), fuoco mobile i cui eclissi si succedono 
di 4' in 4', situato tra il recinto di caccia e il forte Ribsan, 
a 51° 3' T. c 0° t’ 4i" L. L’ elevazione del fuoco à 59m. 5. 

Gli splendori si vedono a 24 miglia, quando si hanno 40m. 
di elevazione. Gli eclissi non compariscono totali, in tempo 
ordinario, che al di là di 12 a 43 miglia; al di quà, ve- 
desi un piccolo fuoco fisso tra gl’ intervalli degli splendori. 

(4° ord.). 

Questo faro è particolarmente destinato ad illuminare i 
banchi di Dunkerque. 

— (Fanale) fisso verde, situato sulla estremità della get- 
tata di L., elevato 8m. e visibile a 3 miglia. * 
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— — (Fanale di porto) fisso rosso sulla testa della get- 
tata P. ; P elevazione é 7m. e la sua portala 3 miglia. Un 
albero per la bandiera serve anche a segnare I* altezza <Jel- 
f acque nel canale. 

(Faro) a fuoco fisso, sulla torre dell’ Ileuguenard, 

destinato ad illuminare il canale fra le gettate. La sua por- 
tala è 12 a 15 miglia in quella direzione ; o almeno la luce non 
deve oltrepassare questi limili, essendo il suo asse T. 59° P. 

Questo fuoco è sovente veduto prima di quello della sco- 
gliera a P. Variaz. 19° 20' M. 

MARDICK (Galleggiante) a fuoco fisso rosso, sopra un 
battello, ancorato in 9 metri, a 2 miglia T. 41? P. della 
torre di Mardik; la sua portata é di 6 miglia e la sua 
elevazione 10 metri. Latit. 51° 3' 37" T. e long, 0° 5' 
57" L. 

RUYTINGEN (Galleggiante) a fuoco rosso con eclissi di 
30" in 30", ancorato in 8m. a 5 miglia T. 46° L. dal Faro 
di Gravelines; elevato lOm. può scorgersi a 10 miglio. 
Latit. 31° 3' 19" T. e long. 0° 12' 18" L. 

GRAVELINES (Faro) a fuoco fisso a L. dell’ ingresso delle 
scogliere, situato sul forte Filippo, a 51° 0 / 17" T. e 0’ lo' 
40" P. La sua elevazione è 29m. e la sua portata 16 miglia. 
(3° ord. 1854). 

(Due fuochi di marea); 1° Il fanale inferiore, sulla 

gettata Lib. del gran forte Filippo. La sua elevazione è di 
6m. e la suo portata 6 miglia. 2° li fanale superiore, a 60m. 
dal precedente colle medesime elevazione e portata. Sono 
fissi tutti e due. Danno la direzione del canale e non sono 
accesi che due ore avanti e dopo P alta marea, qnando vi 
sono 2m. d’acqua durante le acque morte. 

WALDE (Faro) sulla punta della spiaggia di Wvlde, a 3 
miglia L. 39<» T. dal faro di Calais; fuoco fisso variata da 
splendori rossi di 20" in 20" senza eclissi. Altezza lOm. 5 ; 
portata 10 miglia. Latit. 50° 59' 40" T., long. 0° 25' 5" L. 
(4° ord. 1859). 
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CALAIS (Faro), fuoco variato di 4' in 4' con splendori 
preceduti e seguili da corti eclissi ; .situato sulla torre del 
recinto fortificalo della città , a 50° 37' 45" T. e 0° 29' 2" 
P. La sua elevazione è 58m. al di sopra del mare e la sua 
portala 20 miglia. (2° ord. 1848.) 

Gli eclissi non compariscono totali, in tempo ordinario, 
che al di là di 12 miglia. 

— (Fanale), fuoco di porlo, fisso e rosso sull’ estremità 
della scogliera P. La sua elevazione è 5m. e la sua portata 
2 miglia. Quando l’accesso è impraticabile, questo fuoco non 
è acceso. 

(Fanale), fuoco di marea, fisso, rosso, a destra del- 

l’ ingresso delle scogliere, e 530m. 0. 26° L. da questo stesso 
ingresso. La sua elevazione è lOm. e la sua portata 9 mi- 
miglia. Non si accende che con 2m. 6 (8 piedi) d’ acqua e 
quando l' ingresso è praticabile. 

Uno campana indica l’alta marea in tempo di nebbia. 

CRIS-NEZ (Faro) o fuoco mobile i cui eclissi si succedono 
di 30" in 30* e che vedesi a 22 miglia di distanza ; è elevato 
59m., a 50° 52' 10" T. e 0° 45' 13" P. Il capo Gris-nez è 
9 miglia a T. da Boulogne. (1° ord. 1842). 

BOULOGNE (Fanale), fuoco fisso e rosso sull’ estremità 
della palizzata G. La sua elevazione è di llm. imitata 4 
miglia. 

— (Fanali'. Duo fuochi di marea sono all’estremità della 
scogliera Lib., uno a I3m. Pallio a 9m. di elevazione. Veg- 
gonsi a 9 miglia. Latit. 50° 43' 36" T. e long. 0° 45' 4" P. 

Alla semi-marca si accende il fuoco supcriore : 

In pieno mare se ne veggono due: 

Al semi-basso mare i fuochi sono spenti. (5° ord. 1835). 

ALPRECK (Fanale della punta), fuoco bianco varialo di 2' 
in 2', da splendori rossi d’ una durata di circa 3", clic sono 
seguiti da corti eclissi. Può vedersi a 12 miglia , essendo 
elevato 49m. È a 2 */, miglia 0. 24° P. dall’ ingresso di 
Boulogne, a 50® 41' 57" T. e 0® 46' 28" P. Questo è un 
fanale lenlicolarc. (4.® ord. 1842). 

5 
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LORNEL (Baja d'EtapIes), fuoco fisso dalla parie T. 
dell'imboccatura della Conche; elevalo IGm. vedesi a G mi- 
glia. Lai. 50° 35' 58" T. e long. 0° 45' 33" P. 

ETAPLES (Baja di). Due grandi fari di 20 miglia di por- 
lata, sono slabilili sulla riva sinistra ‘dell’ imboccatura della 
Conche, 440m. a 0. dei fanali di Touquet, per segnalare 
al largo i pericoli prossimi alla costa di Francia in questa 
parte; sono sul meridiano, e distanti 250m. uno dall’altra, 
di modo che i fuochi non si confondano al limite della 
loro portata e si presentano a tutta distanza come formanti 
un gruppo. 

Questi due fari lenticolari sono a fuochi fissi, elevati 55m. 
al di sopra del mare. (1,° ord. 1862). 

La torre di 0. é nella latit. 50° 51’ 25" T. e long. 0* 44’ 
40" P. 

BERCK (Faro) fisso sulla punta deWJfaul-Banc di Berck, 
riva T. dell’ imboccatura dell’ Authie. Lat. 50° 24' T. e 
long. 0° 46' 38" P. Elevato 20m. e visibile a 10 miglia. 
(4.® ord. 1836). 

CROTOY (Fanale di), a fuoco fisso bianco, dal lato T. 
dell’ imboccatura della Somma. La sua portata è 4 miglia ; 
non è acceso che quando vi è lm. d’ acqua all’ ingresso del 
porto e spento un’ ora dopo 1’ alla marea. Lat. 30° 12’ 56" 
T. e long. 0° 42' 51" P. (1851). 

IlOCRDEL (Fanale), con piccolo fuoco fisso di marea, visi- 
bile a 4 miglia situato al lato 0. dell’imboccatura della 
Somma, sulla punta di Ifourdel. È acceso e spento come 
il precedente. 50° 12' 57" T. e 0° 46' 15” P. (1852). 

CAYEDX (Faro), fuoco variabile, con splendori di 4’ in 
4' preceduti e seguiti da corti eclissi ; è dalla parte 0. 
dell’ ingresso della baja della Somma. Elevato 28m. c vi- 
sibile a 15 miglia. Lat. 50® 11' 42" T. e long. 0° 49' 28" 
P. (5° ord. 1835). , ' 

(Fanale) fuoco di marea stabilito a 4400m. a 0. L. 

dal faro per indicar il canale 0. della Somma. É acceso a 
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3 OT « 30' dopo il cominciar del flusso e spento a 4*u 30' del 
riflusso. 

TREPORT (Fanale). Fuoco di marea sulla gettata P.a 23m. 
dalla sua estr.T.; è fisso, elevato tlm. e visibile a 40 mi- 
glia. Lat. 80° 3' 33" T. e long. 0® 88’ 0" P. (4° ord.) 

Questo fuoco è acceso quando vi sono 2m. d’ acqua nel 
canale all’ estremità delle scogliere. Nel giorno, una ban- 
diera rimpiazza il fuoco ; nelle quadrature, il segnale non 
ha che alcuni minuti di durala. 

DIEPPE (Tre fuochi della scogliera L.) sopra un albero, 
a 40m. dalla sua estremità per guidare nell’ ingresso del 
porto. 

Uu fuoco fisso è acceso tutta la notte, elevato 7m., e 
visibile a 4 miglia. 

Due ore e mezza avanti il pieno mare, un fuoco di marea 
è acceso a 2m. 6 al di sopra del primo. 

Due ore avanti il pieno mare se ne accende un terzo 
intermediario. Al momento del pieno mare, il fuoco inter- 
mediario è spento; e due ore dopo, il fuoco superiore. 

Questi due ultimi fuochi sono accesi per indicare che l’in- 
gresso non è accessibile. 

Nel giorno, i fuochi suddetti vengono rimpiazzati da piastre 
quadrale, che sono noi e quando sono chiuse, e rosse quando 
si aprono. L’ inferiore e la superiore sono aperte due ore 
e mezza avanti il pieno mare, e la piastra intermediaria 
una % ora più tardi. La superiore è richiusa al momento 
del pieno mare e le altre soltanto due ore e mezza dopo. 

Per guidare , si tiene P albero che porta i fanali o le 
piastre in una situazione verticale finché la nave fa buona 
rotta ; nei casi conlrarii si volge dalla parte in cui bisogna 
governare. 

Per ottenere questi segnali, devono le navi portare due 
fanali uno a prua e l’altro a poppa. 

Nel giorno, quando il canale è praticabile, si albera una 
bandiera sulla scogliera P., avanti la torretta del fuoco di 
marea ; quando il porto è impedito non si fa alcun seguale. 

(Fuoco della scogliera P.) fisso e a 58m. dalla «a 
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eslf. T.; ha 42m. di elevazione, e può esser veduto a 40 
miglia. Latit. 40° SO' 2” T. e long. !• 45' 42" P. Non si 
accende che quando vi sono 5m. 3 d’ acqua nel passo. 
(4.® ord.). 

AILLY (Paro lenticolare) sul capo, 3 miglia a P. da Dieppe; 
fuoco mobile , e ad eclissi che si succedano di l' in 4’ ; sono 
immediatamente preceduti da uno splendore meno vivo. 
Questo faro è elevato 93m. e vedesi a 27 miglia; gli 
eclissi non sono totali che al di là di 10 miglia. 49° 55' 7" 
T., d° 22’ 40" P. (1.® ord.). 

Questo faro di gran portala, è d’ una immensa utilità su 
questo punto, principalmente per P atterraggio di Dieppe. 

SAN VALERIO IN CAUX (Fanale) fuoco di marea fisso, 
sulla scogliera P., 66m. dalla sua cslr. T. ; elevato 9m. e visi- 
bile a 6 miglia. Non si accende che quando vi sono 2m. 6. 
d’acqua nel canale all’ estremità delle scogliere. (4887). 

(Fuoco) fisso rosso di 3 miglia di portato, all’ estre- 
mità della gettata di L. del porto. Latit. 49® 52 26" T. e 
4® 37' 37" P. 

FECAMP (Faro), fuoco fisso sulla punta Fagnet, presso 
la cappella di Nostra Signora della Salute, a sinistra dei- 
l’ ingresso; elevalo 430m., vedesi a 48 miglia. 49® 46' 5" 
T., t® 58' 5" P. (4.® ord. 4856). 

(Fuoco), di marea varialo con splendori di 3' in 3' 

che sono preceduti e seguiti da corti eclissi, situato sulla 
scogliera T. a 55m. dalla sua estremità P. É elevato 42m., 
portata 9 miglia. 

Questo fuoco non si accende che quando vi sono almeno 
Km. 8 d’ acqua nell’ ingresso del canale. 

(Fuoco), fisso rosso sulla lesta della gettala di 0. ; ha 

3 miglia di portata. Latit. 49® 45' T. c long. 4® 58' 8* P. 

LA HÉVE (Fari). Due fuochi fissi a 60m. nella linea 
Y. 48® 40' L., a 63m. di distanza e a 2 miglia M. T. dal- 
l’ ingresso de\V Havre. Elevazione 421 m. e portata da 20 
a 30 miglia. (4.® ord.). 
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La torre di O. è nella Lat. 49° 30' 43” T. e long. 2® 16' 
7" P. 

È a 3 o 4 miglia a P. di questi fari, cbe giace la gran 
rada di Havre, ove la tenuta è buonissima, nella direzione 
del faro di Fatouvilte, veduto per il fuoco della gettata T. 
di Havre . 

Vi si fanno segnali che ripetono quelli della Torre di 
Havre e indicano I’ altezza dell’ acqua all’ ingresso della 
cateratta di N. S. nel porto. 

HAVRE (Faro) a fuoco fisso sulla gettata T., firn, dalla 
sua estremità ; elevato 12m., e vedesi a 10 miglia. 49° 29' 
T., 2° 14' 3” P. (4.° ord. 1843). 

In tempo di nebbia , si indicano le vicinanze di questo 
fanale col mezzo di una campana situata presso la torretta ; 
e col bel tempo, si accenna !’ altezza dell’ acqua col mezzo 
di un apparecchio di palloni installato sulla torre di Fran- 
cesco /. 

Un secondo piccolo fuoco di colore arancio è stato in- 
stallalo all’ estremità della scogliera di 0. Illumina lo sco- 
glio e la punta destra dell’ ingrosso, sulla quale bisogna 
guardarsi di urtare. 

Entrando nella Senna, si vedranno dalla parte T. i due 
grandi fuochi fissi del capo Hè ve e il fuoco di Havre; a 
0. quello di Honfleur, e nelle terre quello di Fatouville. 

Variazione del 18(57, 21° 30’ M. 

La cinta del banco dello Strepilo e degli alti-fondi della 
rada è indicata da 3 bue, come pure gli alti-fondi della 
piccola rada. 

Non vi si deve entrare che sol piloto. 

I10C (punta dell') fuoco fisso a 3 miglia e al di sopra del- 
l’ ingresso dell’ Havre. Elevazione 12tn., portata) 10 miglia. 
Lnt. 49* 28' 47" T. e long. 2° 8' 59". P. (4® ord.). 

IIODE (Fanale della punta) a 9 miglia c '/* dall’ ingresso 
di Havre , fisso , e visibile a 8 miglia. (3.® ord. 1847). 

TANCARV1LLE (Fanale della punta) a 2 miglia e */, dal 
fuoco di Quillebaeuf; visibile a 8 miglia. (8.® ord. 1847). 
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MENIL (Fanale di) sulla t iva L. del fiume Bolbec; visi- 
bile a 4 miglia. 

VILLEQUIER (Fanale di) a ì miglio P. dalla Chiesa di 
Vatleville ; visibile a 3 miglia. 

CAUDEBECQUET (Fanale di) a 1200m. L. dalla Chiesa di 
Caudcbec; visibile a 5 miglia. 

NEUVILLE (Fanale della) o della foresta di Bretonne; a 
1 miglio e ‘/« all’ ingiù della Chiesa di Vatleville ; porlata 
3 miglia. 

VAQUERIE (Fanale della) a 4 miglio e '/* al di sopra 
della Chiesa A’ Ai zier ; visibile a 3 miglia. 

VIEUX PORT (Fanale), fisso sopra la Chiesa ; portata 4 
miglia. 

CORVAL (Fanale di) a 2 */, miglia al disopra del fuoco 
di Quilleboeuf ; visibile a 3 miglia. 

GROS-HEURT (Fanale di) rosso a */* miglio al disopra 
di Quilleboeuf ; portata 5 miglia. 

QUILLEBOEUF (Faro), fuoco fìsso all’ estremila T. dell» 
punta di Quilleboeuf, elevato tOm., c visibile a IO miglia. 
Lat. 49® 28' 20" T. e long, i® 48' 44" P. (4.® ord.). 

ROQUE (Fanale della) sulla punta, presso F Eremitaggio ; 
la sua portata è di 8 miglia. (5.® ord.). 

BERVILLE (Fanale) fisso, a T. della Chiesa; visibile a 8 
miglia. (5.® ord.). 

FATOUVILLE (Faro) sul jnontieello dell’ Uomo dei Bo- 
schi, a 49° 24’ 55” T. e 2° 0' 42* P. 

II suo fuoco é varialo di 3' in 3' da splendori rossi 
che sono preceduti da corti eclissi. La sua elevazione c 
di 428m. dal livello del mare e vedesi a 20 miglia. (2.® 
ord. 4850). 

È destinato a fare evitare il banco di Ratier ai naviganti; 
veduto dal fuoco della scogliera dell’ ospedale di Honfleur, 
guida per passare ad una piccola distanza in T- di questo 
banco. 
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HONFLEUR (Fanale) di marea fisso , rosso, sulla testala 
della nuova gettata orientale. La sua elevazione è 9in. e la 
sua portata 6 miglia. 

Non é acceso che quando vi sono 2tn. d’ acqua all’ in- 
gresso del canale. 

(Faro) fuoco fisso la cui portata è ti» miglia, sulla 

gettata dell’Ospedale; essendo rilevato col faro di Fatouville, 
fa passare a T. del banco di Ratier. In tempo di nebbia 
si suona la campana dell’ Ospedale fintanto che il canale é 
praticabile. Lai. 49° 25' 32" T. e long. 2° G’ 52" P. (3.° ord.). 

LA TOUQUES (Due fanali) all’imboccatura della Toxi‘ 
ques, parte P. , a 140m. l’uno dall’altro: l’inferiore 
è un fanale di marea fisso, avente 6m. di elevazione e 
visibile a fi miglia; si accende quando hanvi 2m. 3 di 
acqua all’ingresso del canale; il superioie è un fanale 
fisso di porto con iOra. di elevazione c 6 miglia di portata. 
Latit. 49° 22* T. e long. 2/ 1G' P. 

Questi due fuochi tenuti I’ uno per I* altro danno la di- 
rezione del canale. 

TROUVILLE (Fanale) a fuoco fisso, verde, situalo sull’e- 
stremità della gettata di L.; è elevato 7m. 5 e visibile a 
2 miglia. 

PORTO D1VES (Fanali). Due detti verticali: il superiore 
a luce fissa, rossa, elevato 3m. e visibile a 7 miglia. Questi 
due fanali tenuti 1’ uno per I’ altro danno la direzione per 
entrare nel canale del porlo. Latit. 49® 18' T. e long. 2* 
26' P. 

ORNE (Fanali all’imboccatura dell’), con due piccoli fuochi 
fissi: il fanale di sotto sulle dune presso il fortino di 
Oyestreham, elevalo 12m. e visibile a 4 miglia ; il fanale 
di sopra sulla Chiesa d’ Oyeslreham, ha 28m. di elevazione, 
ed é visibile a 10 miglia. 

Situati al lato P. dell’ imboccatura , HOOm. T. 21° L. 
1’ uno dall’ altro, indicano l’ ingresso del canale. L’ ultimo 
è a 49° 16' 37" lat. T. e long. 2° 36' 43" P. Questo è un 
faro lenticolare. (4* ord.). 
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(Fanale) a fuoco fisso, verde, situalo stilla gettata 

L. di Oyestrcham, con 6m. 5 di elevazione e 2 miglia di 
portala. 

Un fanale di marca a fuoco rosso, di 2 miglia di portata 
è stabilito a 20m. dall’ estremità T. della scogliera P. del- 
I’ antiporto all’ imboccatura dell’ Ome. Questo fuoco non è 
che provvisorio ; si accende tre ore prima del pieno mare 
e si spenge tre ore dopo. 

COURSEULLES (Fanale di porto) fisso, sulla scogliera 
P.; è elevato 9m. e visibile a 6 miglia. Lai. 49° 20' 17" T. 
e long. 2° 47’ 41" P. (1857). 

VER (Punta di) (Faro) a 12 miglia T. 72° P. dall’ imboc- 
catura dell’ Ome, a fuoco variato con splendori, visibili a 
15 miglia e che si succedono di 4’ in 4', con durata di 8". 
La sua elevazione é 42m. Il fuoco meno brillante, che fa 
intervallo agli splendori, è preceduto e seguilo da corti eclis- 
si. Lat. 49° 20' 28" T., e long. 2° 51' 54" P. (3.° ord.). 

. PORT-EN-BESSLN (Fanali). Due fuochi di porto, fissi ; 
il primo è un fuoco permanente, elevato 28m. e visibile a 
6 miglia. Il secondo, è un fuoco di marea visibile a 8 mi- 
glia, che non è acceso che quando vi sono 3m. 5 d’ acqua 
sui banchi dell’ interno del porto. Il primo è nella latif. 
49® 21' 3" T. e long. 3® 5' 48" P. (3.° ord. 1854). 

GRANDCAMP (Fanale di porto) fisso , a 800m. P. della 
Chiesa. F. elevato 8m. e vedesi a 3 miglia. É un fuoco da 
pescatori. 

ISIGNY (Fanali) a fuoco fisso, a 49° 19' 21” lat. T. e long. 5® 
26' 53" P., distanti F uno dall’ altro 280m. T. 7° P., visibili 
a 8 e 10 miglia; elevazione uno 14m. e F altro 7m. (1852). 

SAN-MARCOUF (Fanale) a fuoco fisso sul forte dell’ isola 
S. Marcouf, a 49° 29' 55" T. e 5° 29' 1" P.; è elevato 
17m. e visibile a 9 miglia. (4° ord. 1840). 

HOUGCJE (Fanali). Tre fuochi fissi esistono all’ ingresso 
di questa rada : 1.® sull’ estremità O. del forte della Houguc , 
a 49° 34’ 19" T. e 3® 36’ 36" P. É elevato llm. e visibile 
a 10 miglia. (4.® ord. 1836). 
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2. * Sul piccolo forte di Rèville (punta di Saire), elevalo 
Hi», e visibile a 9 miglia. Veduto col faro di Barfleur, dà 
una direzione in P. con la quale si deve evitare di prolun- 
gare le bordale , quando ciò si fa di notte a traverso 
dell’ isola Tatihou, per avvicinarsi all’ ingresso della rada 
giungendo da T. 

3. ® Sul monlicello di Morsaline, a 12 miglia 0. 87° P. 
dal fuoco del forte la Ifougue. È elevato 87m. e vedesi a 9 
miglia ; veduto a traverso il fanale del forte Hougue , 
indica il limite T. del canale per il quale devono entrale 
nella rada i grandi bastimenti. La loro direzione in- 
contra dalla parte 0., più alto degli scogli dell’ Ouest-Drix, 
in prossimità del quale non sono che 4m. 5 d’ acqua col 
riflusso nelle grandi maree. 

Per andare di notte all’ ancoraggio bisogna, partendo dal 
punto in cui si attraversano le due date direzioni coi sud- 
detti fuochi, governare in maniera da veder sempre il fuoco 
del 'forte la Hougue scoperto qualche grado a destra, cioè 
dalla parte T., per rapporto al fanale di Morsaline, che 
è 75m. più elevato di quello del forte. 

I grandi bastimenti devono, partendo dal punto d’ incon- 
tro delle due direzioni dei fuochi, far rotta a Lib. e pas- 
sare tra il banco dell’ Ouest-Drix e la punta T. del 
banco delia rada, per guadagnare l’ancoraggio della gran 
rada. 

I piccoli bastimenti che cercheranno di notte un riparo 
sulla piccola rada della Hougue, e che temeranno di cadere 
in 0. della parte dell’ ancoraggio, la meglio riparata, po- 
tranno seguire la direzione dei fuochi quando il mare è 
tranquillo e anche penetrare nella parte T. della rada, te- 
nendo il fuoco di Marsaline scoperto qualche grado a de- 
stra, cioè dalla parte T., per rapporto a quello del forte 
della Hougue. 

SAINT-VAST (Fanale) sullo estremità della gettata, fuoco 
fisso, rosso, elevato tlm. e visibile a 

Lai. 49° 35’ T. e long. 3° 56’ P. 

BARFLEUR (Fanali), due fuochi di porto fissi ; il primo 
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sulla parie sinistra dell’ ingresso del porlo, a 210m. a Lib. 
della punta dello scoglio situalo dirimpetto alla estremità 
della scogliera T. ; la sua elevazione è di 7m. e la sua por- 
tata 9 miglia. 

Il secondo 283m. a Lib. del primo; la sua elevazione è di 
43m. e la sua portata 9 miglia. 49° 40' 7" T. e 3° 35' 58" P. 

Questi due fuochi, tenuti in linea l’ uno coll’altro, indicano 
la direzione del passo del porto di Barfleur. (4.° ord.). 

GATTEVILLE (Faro della punta di) fuoco mobile i cui 
eclissi si succedono di 30" in 30". La sua elevazione è 72m. e la 
sua portata 22 miglia. Gli eclissi non sono totali che al di là 
di IO miglia. Lat. 49° 42’ T. e long. 3° 36' P. (1.® ord. 1836). 

LEVI (Fanale) sul capo di questo nome, fuoco fisso bianco, 
variato di 3' in 3' da splendori rossi, elevato 35m. e visi- 
bile a 12 miglia. Latit. 49° 41' 50" T. e long. 3° 48' 57" 
P. (4.° ord. 1858). 

BEQl’ET (Fanali) a fuoco fisso, rosso; il superiore a 49* 
39' T. e 5° 57' P. E elevalo 8m. 7. L’ inferiore è a fuoco fisso , 
bianco, a 70m. T. 20 u L. dal precedente. La sua elevazione 
é 7m. 5 e la portala 6 miglia. 

CHERBOURG (Fanali). Sei fuochi sono stabiliti agl’ in- 
gressi della rada : sul forte Querqueville, sull’ isola Felce 
o Forte Reale, al porto del commercio e sul forte centrale 
della Diga. 

Quello dell’isola Pelée è un fuoco fisso visibile a 10 miglia, 
ed elevalo 26m. Questo fuoco non essendo che a 2600m. O. 
82* L. dal fuoco a splendori del forte centrale della diga, 
non potrà esser confuso con quello fisso del forte di Quer- 
queville, situalo a 4750m. 0. 87° P. dallo stesso fuoco a 
splendori. (4.° ord. 1838). 

Il secondo, è un fuoco fisso e verde, sulla punta L. della 
diga ; la sua portata é di 4 miglia e la sua elevazione 19m. 

Il terzo, al forte centrale della diga, è un fuoco variato 
da splendori di 3' in 3' seguiti da corti eclissi, a 49® 40' 
28" T. e 5° 57' 25" P. ; è elevato 20m. e visibile a 10 mi- 
glia. (4.° ord. 1839). 

•- Xi ‘ 
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Il quarto è un fuoco fisso rosso, sulla punta P. della diga. 
Elevato 49m. e visibile a 6 miglia. 

Il quinto é quello dell’ingresso P. della rada, fuoco fisso, 
sul forte Querqueville , elevato 18m. e visibile a IO miglia. 
(4.® ord. 1833). 

Finalmente il sesto è quello del porto di commercio, a fuoco 
fisso rosso, sur una torricclla all’ estremità della gettata di 
L. L’ apparecchio a e lOm. c il fuoco si vede a 3 miglia, 
o 1 miglio al di fuori dei due passi della rada. É nascosto 
dalla parte di P. dal forte Homet. 

Nelle vicinanze della diga di Chcrbourg, si scorgono in pari 
tempo, con un tempo favorevole, il fuoco a splendori e i 
due fuochi Assi di Querqueville e dell’ isola Pelèe ; e av- 
vicinandosi di più, i fuochi dell’ estremità della diga, che 
permettono di mettersi in posizione per entrare. 

La boa che segnala le vicinanze dell' estremità P. della 
diga, trovasi sulla direzione data dalla torricclla delia get- 
tata del porto di commercio e dall’ inviluppo del forte di 
Romei, di modo che il fuoco rosso è coperto dal forte per 
quelli che si trovano a P. di questa direzione. Variazione 
21° 20’ M. (1867). 

(Fuoco) fisso rosso in fondo del porto, a I54m. a 

S. del precedente, elevato 25m. c visibile a 9 miglia. Danno 
la direzione del porto. 

DIELETTE (fuoco fisso di 3 miglia di portata sulla punta 
della gettata ; illumina tutto I’ orizzonte. 49® 53' T. 4® li' 
54" P. 

HAGUE (Faro del capo della) fuoco fisso sullo scoglio detto 
Gros-Du Ilaz, presso il capo, a 49® 45' 22" T. e 4° 17' 30" P. 
Elevato 48m. e vedesi a 20 miglia. (2® ord. 1857). 

CASQUETS (Fari), 3 fuochi mobili di 20" in 20" sulla più 
alta delle rocce, L. 27° T. a 55m. ; 0. 31° P. a 41m. Tofri 
bianche situale a 6 miglia dalla punta M. dell’isola d’ Auri- 
gny; si tocca una campana in tempo di nebbia. Lalit. 49® 
43' 22" T. e long. 4® 42' 37" L. La portata è 13 miglia* 
(3.® ord. 1855). 
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GUERNESEY (fuoco fisso all’ estremità della gettala San 
Pietro alla parte 0. dell’ ingresso, elevato 12m. e .visibile 
a iO miglia ; bisogna rilevarlo a P. per entrare nel porto. 
Latit. 49® 27’ T. e long. 4° 55' 24" P. (4.® ord. 4852). 

SULL’ IIAN01S (Faro) a fuoco mobile di 45” in 45”, 

elevato 33m. e visibile a 14 miglia. Lalit. 49° 25’ 45" T. c 
long. 5® 3' P. (5.® ord. 1862). 

JERSEY (Fanale), fuoco/?sso verde , sull’ estremità esteriore 
della gettata di Verclut, parte T. della baja di S. Cateri- 
na; è elevato 18m. e visibile a iO miglia. Latit. 49° 13' 18” 
long. 4® 21’ 36” P. (4* ord. 1857). 

(2 fuochi) (issi bianchi e rossi sulla gettata di T. di 

5 t. Helier , a 4 in. 5 I’ uno dall’altro. Fuochi di posizione 
di 2 miglia di portata. Lat. 49° 10’ 36" T. e long. 4° 27' 
T. c 39" P. 

(Fuoco) fisso rosso sull 1 estremità della gettala Al- 
bert o S t. Helier; 3 miglia di portala. 

(Fuoco fisso turchino sul parapetto della vecchi;» get- 
tata di T. a 450m. T. 54° L. dal precedente. 

(Fuoco) fisso sull’ estremità della gettata Vittoria o 

nuova gettala di O.; portata 6 miglia. Torre di pietre. 

(Fuoco (isso rosso sulla gettala superiore della rada, 

a 6i2m. a G. del fuoco della gettala Vittoria , sopra un 
palo. Portala 3 miglia. Si passa un poco in P. del Gran 

6 Michel e vicinissimo in L. degli Huilriers, tenendo jl 
fuoco rosso della gettata Albert per it fuoco turchino della 
vecchia gettata di T.; e lenendo il fuoco bianco della gettata 
Vittoria per il fuoco rosso della gettala superiore, si passa 
gli Huilriers o le tìaes , ma vicinissimo di Grune-au-Dart 
e della Grande- Yaudin. 

CARTERET (Faro), fuoco a eclissi che si succedono di 
30” in 30”, sulla torre del capo Carierei, a 49° 22’ 27" T. 
e 4° 8' 40” P. L’ apparato è a 80m. si disopra del livello 
del pieno mare. Gli splendori possono essere veduti Quo 
a 18 miglia di distanza, ma questi eclissi non comparisco- 
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no totali che al di là di 7 a 8 miglia su tutto l’orizzonte 
del mare. (2.° ord.) 

PORTBAIL (Fuoco) fisso rosso, sul campanile della chiesa 
di Portbail. Lalit. 49» 20' 9" T. e long. 4» 3' 15" P. 

(Fuoco) fisso, sulla punta della duna, a 87lm. in 

Lib. *| t 0. dal precedente. 

Danno la direzione per entrare nel porto, 

SÉNÉQUET (Faro) a luce fissa, rossa situato sopra la 
roccia, a 49* 5' T. e 4° 0' P., elevato 18m. e visibile a 10 

REUNEVILLE (Fanale) all’ingresso del porlo di queslo 
nome, fuoco fisso sulla punta d'Aron; ò elevato lOm. c 
visibile a 10 miglia. Lati!. 40* 0' 31" T. e long. 3° 33' P. 
(4.* ord. 1856). 

CIIAUSEY (Faro delle isole), a 48° 52' 15" T. e 4° 9' 35« 
P. Il suo fuoco bianco è varialo di 4' in 4' con degli splen- 
devi rossi, seguiti da corti eclissi; la sua elevazione é di 
37m. al disopra del mare e la sua portata 15 miglia. Fa 
conoscere i pericoli di Chausey. (3.* ord. 1847f. 

In tempo ordinario, i corti eclissi di questo faro non com- 
pariscono totali che al di là d’ una distanza di 6 miglia. 

Variazione del 1829, 23" 30' M. Nel 1800, 21* 0' M. 

SCOGLIO GUEN-BRAS (Faro) a luce fissa bianca variata, 
da splendori rossi di 30" in 20", elevato 50m. e visibile a 
12 miglia. La torre é a 48° 82' T. e 5° 59' P. (3® ord.) 

GRANVILLE (Faro), fuoco fisso sullo scoglio o capo Lihou. 
730m. M. q. P. dall’ ingresso del porlo. La sua elevazione 
è 47nr. e la sua portata 15 miglia. 48° 50' 7" T. c 3® 57' 1" 
P. (3.® ord. 1839). 

(Fuoco di porto) fisso e rosso, all’ estremità S. del 

molo nuovo, a sinistra dell’ ingresso del porlo ; là sua ele- 
vazione è 8m., e la sua portato 3 miglia. 

GRAND-LARRON (Torre da segnali), rimarchevole tra gli 
alberi sulle alture al disopra di Saint-Seivan. 

MINQUIERS (Galleggiante). Il battello galleggiante è an- 
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cerato presso la punta Lib. del piallo dei Minquiers ; porta 
due fuochi fissi sopra un’ albero, ciascuno elevati 12m. e 8m. 

PIETRA HERPIN (Faro) sulla roccia a P. della baja di 
Monte S. Michele. Progettato. 

CANCALE (Fanale) a fuoco fisso, rosso, situalo sulla 
roccia la Finest7'a , all’ingresso del porto della Houle, ele- 
vato lOm. e visibile a 6 miglia. Latit. 48° 4P T. e long. 

4» IP P. 

S. MALO (Fanale), fuoco di porto fisso, sulla punta del 
, nuovo molo dei Neri , a sinistra dell’ ingresso del porto. 

La sua elevazione è lOm. e la sua portata IO miglia (4.* 
ord. 1842). Latit. 49° 59' T. e long. 4° 22' P. 

FREIIEL (Faro del capo), fuoco mobile i cui eclissi hanno 
luogo di 30" in 50". La sua elevazione è 79m. e la sua por- 
tata 22 miglia. Sul capo Frchel, a 53m. 0. 00® P. dalla 
vecchia torre, che è stata rimpiazzata da questa. 

In tempo ordinario, gli eclissi non compariscono totali 
che al di là di una distanza di 12 miglia. 

Esso serve ai bastimenti* che venendo da P., vanno a San - 
Malo o a Granville. Lat. 48° 4P 3" T., long. 4° 39' 23" P. 
(1.® ord). 

LÈGUE (Fanali di porlo) fisso , sulla punta V Aigle, ele- 
vato 18m. e visibile a 10 miglia. 

Lat. 48° 32' 10" T. e long. 5° 3' 32" P. (4.® ord. 1837). 

BIÌNIC (Fanale di porto) fisso, sul musone del molo Pen- 
thièvre, elevato lini, c visibile a 10 miglia. Latit. 48* 39' 

7' T. e long. 3® 9' 12" P. 

SAINT-QUAY (Fanale), alla sommità dell’isola Harbour, 
fuoco fisso all’ ingresso M. della rada dell’ isole di Saint- 
Quay. La sua elevazione è Firn, e la sua portata 10 miglia. 
Lat. 48° 40' 2" T. e long. 3® 8' 43" P. (4.® ord. 1830). 

BREHAT (Fanali) dell’ isola, tutti due fissi, rossi; il primo 
sulla roccia Paon, parte T. dell’isola; il secondo sul poggio 
di Ilosedo; a 16l0m. 0. 59® P. dal precedente. Latit. del 
primo 48° 52* T. e long. 5® 19' P. 
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HEAUX DE BREHAT (Faro) sul banco dogli scogli degli 
Ifeaux de Drchal, fuoco fisso elevato 45m. La sua Ince si 
vede a 20 miglia. Lat. 48° 54’ 33* T. c long. 5® 25' 26" P. 
Questo faro é a */* miglio T. 39° P. dall’isola Breliat ; 16 
miglia *1, L. dall’ isola ai Monaci, e 33 miglia P. 22® 50' 
T. dal capo Frefiel (2.® ord. 1835). 

La miglior rotta da eseguirsi quando si giunge da P. colla 
destinazione per San Malo o Granville , è tra la Bassa Mau- 
rizio a T., ed il Itoch-ar-Bel, e la Iforuine a 0. L’ ingreso 
P. di questo canale è a 5 miglia T. 67° L. dal faro. Con 
un tempo chiaro quando stassi tra la Bassa Maurizio e lu 
Horaine, si può scuoprire dall’alto dogli alberi, il faro del 
capo Frcliel, a 0. 58® L. a 28 miglia di distanza. Si può far 
rotta direttamente disopra senza correre il rischio d’incon- 
trare alcun pericolo. 

PORTRIEUX (Fanale). Dal 24 giugno un pxcolo fanale a 
fuoco fisso, rosso, è stato acceso sulla scogliera di Portrieux, 
a circa 18 metri dall’estremità della punta. Lat. 48° 38' 50" 
T. Long. 5® 9' 40" P. 

Elevazione 9m. — Portata 3 miglia. (1853). 

BREHAT. Due fanali soli’ isola Brehat, il primo a fuoco 
fisso rosso è sulla roccia di Paon, alla parte T. dell'isola; 
il secondo a fuoco fisso, bianco, sul poggio di Ilosedo , 
16tOm. 0. 59® 15' P. dal precedente. 

Questi due fuochi danno la direzione della Horaine, che 
trovasi a 3 migtia a G. del primo. 

Elevazione 22m. e 50m.; portata 6 e 8 miglia (1860). 

TREGUIER (Fanale del fiume), fuoco fisso presso del 
mulino del porto della Cimine. elevato Min. e visibile a 6 
(1861). 

(Fuoco fisso rosso, presso il mulino S. Antonio, a 

1400m. a 0. 43" L. del precedente, elevato 52m. e visibile 
a 7 miglia. Tenuti in linea danno la direzione del gran 
passo. 

PL0UMANAC1I (Fuoco) fisso sullo scoglio Mean-fìuz. E 
elevato 21 m. e visibile a 5 miglia. Lat. 48® 50' T. e long. 
5® 49 P. 
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bile a 15 miglia. Latit. 45° 34' T. e long. 3° 24’ P. (3.* 
ord. 1860). 

TALLAIS (Fuoco galleggiante) ancoralo in 5m. sulla e- 
stremitù del banco, parte T. al di sopra della rada di Fer- 
rioli. Il fuoco è fisso , elevato lOm. e visibile a 10 miglia. 
Di giorno un pallone nero rimpiazza il fuoco. In tempo di 
nebbia si suona una campana. Latit. 43° 50' 41" T. e long. 
3° 19' 24" P. (3.° ord.). 

TORRE DI BY (Fuoco galleggiante) ancoralo a 7m., ele- 
vato tlm. e visibile a 9 miglia. Latit. 45° 24' T. long 5° 
9' P. (5° ord. 1860). 

MAPON (Fuoco galleggiante) situalo a P. del banco del 
fiume, a 45° 17' 40" T. e 3° 6' P., elevalo tOm. e visibile 
a 10 miglia. (4.® ord. 1860,. 

ISOLA PATIR AS (Faro) a fuoco fisso, parte T. dell’isola, 
a 45° 12' T. e 5°-5' P., elevalo 14in. e visibile a 15 mi- 
glia (3.° ord. 18C0). 

TROMPELOUP (Faro) a fuoco fisso sopra una vecchia 
cappella. Portata 12 miglia. (4.° ord. 1860). 

RICHARD (Fanale), a fuoco fisso rosso, sulla riva 0. 
della Gironda, a 10 miglia al di sopra del fuoco di Grave 
e 1 miglio più a basso del piccolo porlo di Richard. Que- 
sto fuoco è elevato i7m. e vedesi a 10 miglia. (1845). 

GAET (Fanale) fuoco fisso rosso, all’ ingresso del canale 
di Gaet. 

PAUILLAC (Fanale) a fuoco fisso, di porto, sullo scalo 
dell’ imbarco della riva sinistra della Gironda; elevalo 6m. 
c vedesi a 4 miglia. 

(Fanale) a fuoco fisso, sulla calala o all’ origine 

della cala sporgente. Elevazione 6m., portala 4 miglia. 45* 
H' 55" T. 3° 4' 7" P. 

BLAYE (Fanale) fuoco di porlo fisso sullo scalo dell’ im- 
barco, elevato 5m. e visibile a 4 miglia; riva destra della 
Gironda. Latit. 45° T 27" T. e long. 3° 0' 15" P. 

7 
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IIOURTINS (Fari) fissi allo scalo della Gironda e al ba- 
cino d’ Archacon, diretti parallellamente alla costa e a 
200m. F uno dall' altro. Sono fissi elevati 50m. e visibili à 
20 miglia. Le torri sono quadrate e a 200m. T. 5® L. 
l’una dall’ altra; quella 0. è 4Ii® 8' T. e 5° 50' P. 

FERRET (Faro) sul capo, fuoco fisso a 3000m. dall’in- 
gresso del bacino d’ Archacon, a 44° 38’ 43" T. e 3® 35' 
P. La sua elevazione é di 31m. e la sua portala 20 miglia. 
(2.® ord. 1840). 

Due segnali marcano l’ ingresso di questo bacino alcune 
miglia a 0.; si traslocano al bisogno. 

CONTIS (Faro) a eclissi e a splendori alternativi rossi e 
bianchi di 30" in 30", sul littoralelra Archacon e l’ Adour. 
La sua elevazione è 50m. e vedesi a 24 miglia. Latit. 45® 
6' T. e long. 3“ 39’ 40” P. (1. ord.). 

CAPO BRETTONE. Due segnali indicano le acque pro- 
fonde nella Fossa del capo e fanno evitare i pericoli. 

ADOUR (Fanale) sulla gettata della parte 0. , 3 miglia 
da Bayonne. Questo fuoco é fisso, elevato fluì, e visibile 
a 6 miglia. Latit.' 43° 31’ 46” T. e long. 3° 51’ 37" P. 

La bandiera Olandese alzata e ammainata per tre volle, 
indica ai bastimenti di riprendere l’alto mare. 

BIARR1TZ (Faro) di), fuoco a eclissi sulla punta di San 
Marlino, a 2 miglia e ‘/* 0. 33® P. dall’ imboccatura del- 
1’ Adour, e a T. 5° P. dalla Chiesa del villaggio. 

Gli eclissi sono di 20" in 20" e gli splendori alternativa- 
mente bianchi e rossi. In un bel tempo, sono visibili a 22 
miglia e il faro é elevalo 73m. al di sopra del mare; gli 
eclissi non compariscono totali che al di là di 10 miglia. 
Lat. 43° 29' 38" T., long. 3® 53' 28" P. (1.® ord. 1861). 

SOCOA (Fanale di porto), fisso, sulla parte più sporgente 
della costa vicina al porto , presso S. Gio. di Luz , parte 
P.; la sua elevazione è 35m. e la sua portata 10 miglia. 
Non bisogna, senza piloto, andare a questo ancoraggio. Lat. 
43® 23' 43" T., long. 4® 1' 20" P. (4.® ord.). 
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Quando una nave vuole entrare senza piloto, si accende 
un fuoco sulla montagna a P. per avvertirla di riprendere 
il largo, quando l’ingresso è impraticabile; una bandiera 
rossa o tricolore annunzia che si può avvicinare guidandosi 
sui segnali. Quando questa bandiera sparisce, é rimpiazzata 
da un’ altra sulla scogliera T. , che non è tolta che al mo- 
momento in cui bisogna dar fondo. 


SPAGNA E PORTOGALLO. 

(coste settentrionali e occidentali). 

Le variazioni della bussola erano da 19° a 21° M., nel 1864 ; t 
si può applicare loro una correzione in — ■ di 3' annuali da 
quell’ epoca. 

Il piede (di Burgos) = Om. 282. La vera = Om. 8478. 
La braza = Im. 695G. 

FIGUIER (Fanale) a fuoco fisso elevato 87m. e visibile 
a 8 miglia; è in una torre rotonda, a 43° 23' 35" di latit. 
T. e 4° 7' 22" long. P., alla parte P. di Fontarabia. 

PASSAGGI (Fanale) sul capo Piata, alla parteP. dei Pas- 
saggi. È un fuoco fisso elevalo 48m. e visibile a 14 miglia. 
Latit. 45° 20' T. e long. 4° 16' P. (4.° ord. 1853). 

S. SEBASTIANO (Faro) sul monte Igueldo, a 43° 19' 50" 
T. e 4° 20' 40" P. ; il suo fuoco è a splendori che si suc- 
cedono di 2' in 2’. La sua elevazione è di 150m. al disopra 
del mare, e la sua portata 15 miglia. Un piccolo fuoco fisso 
è ancora installato sulla costa a sinistra entrando. (5.* 
ord. 1835). 

GUETARIA (Fanale) a fuoco fisso , sul picco il più T. di 
S. Antonio. È elevato 89m. e visibile a 10 miglia. Latit. 
43° 19' T. e long. 4° 35' 30" P. (4. ord.). 

LEQUEITIO (Faro) a luce fissa sulla punta S.ta Catalina, 
elevato 49m. e visibile a 10 miglia. (4.° ord. 1862). 

MACIIICIIACO (Faro) all’estremità del capo, a 43* 28' 
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T. e 5" 9’ 23" P. II suo fuoco è variato da splendori di 4' 
in 4' ed elevato 80m. 8.; il fuoco bianco vedesi a 23 mi- 
glia (i.° ord. 1852). 

, GALEA (Faro sulla punta) costa L. della baja di Por- 
togallo o di Bilbao, a 45° 22' 36" T. e 5® 24’ 20” P. É 
un fuoco fìsso, elevato di U5m. e visibile a 10 miglia. 

(4.® ord. 1852). 

BILBAO (Fanale) da segnali per indicare lo stato della 
barra. L’ assenza dei palloni alla sommità dell’albero indica 
F impossibilità di entrare ; la presenza d’ un pallone unico 
alla sua sommità indica che si può superare; diversi palloni 
alla sommità invitano ad allontanarsi , o indicano piccola 
, profondità per i bastimenti leggieri. 

CASTO-URDIALES (Faro) sulla torre G. del castello S. 
Anna, a 45° 24' 10° T. e 5° 36' 29" P. 11 fuoco è variato 
da splendori rossi di 3’ in 3', elevato 40m. e visibile a 7 
miglia. (5.® ord. 1855). 

SANTONA (Faro) , sulla punta del Fraile , all’ingresso 
del porlo, a 43° 27' 50" T. e 5® 47' 31" L. Il fuoco è fisso, 
rosso , elevato 2Cm. e visibile a 10 miglia. (4.® ord.). 

PESCADORES (Faro) a fuoco fisso, bianco, situato a P. 
dell’ingresso del porto Santona, elevato 88m. 6 e visibile 
a 17 miglia. Ha degli splendori di 3' in 3'. Lalit. 43® 28' 

36" T. e long. 5® 48' 23" P. (3.® ord.). 

KIOURO (Faro) a fuoco fìsso, elevalo 44m. e visibile a 12 
miglia. Latit. 43® 28' 37" T. e long. C® 59' P. (4.® ord.). 

SANTANDER (Faro) sul capo Magar, visibile a 24 
miglia , essendo elevato 92in. Questo fuoco è variato da 
splendori che si succedono di 50" in 30", avendo un fuoco 
fisso al di sopra e al disotto. Questi fuochi sono visibili 
a 24 miglia. Latit. 45® 30' T. e long. 6® 7' 29" P. (!.• 
ord. 1839). V 

— (Fonale) a fuoco fisso, rosso, sulla capitaneria del 
porto, elevato lOm. e visibile a 3 miglia. 

COMILLAS (Fanali). Due fanali da pescatori. 
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TINA MAYOR (Faro) a fuoco fisso, elevato 68m. e visi- 
bile a ti» miglia. Latit. 43° 25' T. e long. 6° 54' 59" P. 
(3.° ord.). 

LLANES (Faro) a fuoco fisso situato sulla punta S. An- 
tonio, a 43* 27' T. e 7° 5' P., elevalo 21m. e visibile a 9 
miglia. (4.® ord. 4861). 

RIVADESELLA (Faro) a fuoco fìsso i cui splendori si 
succedono ogni 4’, con un splendore bianco, a 43° 29' T. 
e 7* 27' P., elevalo 112in. e visibile a 47 miglia. (5.° 
ord. 4861). 

VILLAVICIOSA (Fanale) situato sulla punta ios Torones 
a P. dell’ ingresso; il fuoco è fisso, elevato 67m. e visibile 
a 7 miglia. Lai. 43° 33' T. c long. 7° 44' P. 

GIJON (Faro) a fuoco fisso stabilito sul monte Santa- 
Catalina, a T. della città. La sua elevazione è di 84m. e 
la sua portata 40 miglia. Latit. 43° 55' 43" T. e long. 7® 
58' 23" P. (4.® ord. 4855). 

PENAS (Foro) a fuoco mobile i cui eclissi si succedono 
di 30" in 50". La sua elevazione è 404m. e In sua portata 
21 miglia. Latit. 43° 42' 20" T. e long. 8° 40' 44” P. (4.® 
ord. 4853). 

AV1LES (Faro) a fuoco fisso, elevalo 40m. e visibile a 
40 miglia. Latit. 45° 38' T. e long. 8° 46' P. (4.° ord.). 

CUTHLLERO (Faro) sulla punta Rovallera all’ingresso 
del porto. Fuoco fisso, visibile a 10 miglia. La sua eleva- 
zione, é 28m. 6. Latit. 45® 36’ 40" T. e long. 8® 29' 26® P. 
(4. ord. 4838). 

BUSTO (Faro) sul capo Busto, a fuoco fisso rosso, va- 
riato da splendori rossi, di 2' in 2'. É elevalo di 94m. e 
visibile a 42 miglia. Latit. 43° 56' 40° T. c long. 8° 49' 
14* P. (3.® ord. 4858). 

LUARCA (Fanale) a fuoco fisso, situalo sull’ estremità 
della punta Atalaya, elevato 54m. e visibile a 7 miglia. 
Latit. 43" 34' 50" T. e long. 8" 53' 1.9" P. 
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TAPIA (Foro) sull’ isolo, a 43° 33' 36" G' T. c 9® 48' 49" 
P. Il fuoco è fisso, variato da splendori di 2' in 2', elevato 
28m. e visibile a 45 migiia. (3.° ord. 4859). 

PANCHA (Fanale) a fauco fisso, elevato 24m. e visibile 
a 9 miglia. Latit. 43° 34' 49" T. e long. 9° 24' 54" P. Jl 
banco Panchorro di 4m. 2, resta a 4 cavo e V s a T. 20* 
33' L., c il banco Arredo di 44m. a 3 cavi e V3 a T. 61* 
57' L. dal fuoco. (4839). 

SAN CIPRIANO (Fanale) sulla punta Atalai/a alla parte 
L. dell' ingresso. Il fuoco è fisso, elevato 57m. sur una 
torre grigia, e visibile a 6 miglia. Latit. 43° 43' T. e long. 
9® 48' 54" P. 

CONEJERA (Fanale) a fuoco fisso su questa isola all’ e- 
stremità L. del porlo di Barquero; la sua elevazione é di 
83m. al di sopra del livello del mare e la portata 9 miglia. 
Lat. 43° 45' 36" T. e long. 10° 0' 39" P. 

ESTACA DE VARES (Faro) sulla sommità a 2 miglia a 
O. della punta sporgerle del capo, a 43° 47' 30" T. e 9 # 
53' 48" P.; il fuoco è mobile con eclissi di 4' in 4'. La sua ele- 
vazione è 95m. e la sua portata 23 miglia (4.® ord. 4850). 

PORTO CF.DEIRA (Fanale) a luce fissa, elevato 29m. c 
visibile a 9 miglia. Latit. 43° 59' T. e long. 40° 26' P. (5.* 
ord. 4862.) 

CAPO PRIOR (Faro) a fuoco fisso sai capo di questo no- 
me, a 43° 53' 40° T. e 40® 59' 54" P. È elevato di 436m. 
e visibile a 45 miglia. (3.° ord. 4854). 

PRIORINO (Faro) a fuoco variato da splendori rossi di 
2' in 2', sul capo di questo nome all’ imboccatura della baja 
del Ferrol ; la sua elevazione è 28m. e la sua portata 44 
miglia. Latit. 43° 27' 30" T. e long. 40° 40’ 56" P. (4.® 
ord. 4854). 

Questo Faro è di una importanza reale per la navigazione 
della baja del Ferrol; concorre con quello della Corogna, 
ad assicurare la posizione e ad evitare eziandio i pericoli 
di questa costa. 
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FERROL (Fanale) a fuoco fìsso rosso, sul castello la Pal- 
ma, elevato llm. e visibile a 8 miglia. Lalit. 45° 28' T. e 
long. 10° 36' P. (1862). 

COROGNA (Faro). La parte T. della Penisola della Corogna , 
si distingue da un faro rimarchevolissimo, situato sulla forra 
d’ Ercole , sormontata da una lanterna. Sulla costa e al di 
fuori della posizione ove trovasi il faro, esiste un banco di 
scogli che si estende molto a M. Ma dal meridiano del faro, 
pare che si possa seguire la costa Ano al porlo. 

E un faro caladriottico mobile, la cui altezza è lOlm. al 
di sopra dell’ alto mare dell’ equinozio. Il fuoco è varialo 
da splendori di 3' in 3'; il fuoco fisso che vedesi negl’in- 
tervalli é visibile a 12 miglia e gli splendori a 20 miglia, 
in tempo ordinario. Nell’ interno del raggio delle 12 miglia, 
il faro offre gli aspetti seguenti : il fuoco fìsso indebolito 
per 107" si eclisserà per 30"; lo splendore seguirà per 13", 
dipoi 1’ eclisse per 30" il fuoco fisso, e così di seguito. Al 
di là di 12 miglia, lo splendore non avrà che 7" di durata e 
sarà seguilo da un eclisse di 3' nei quali la rivoluzione si 
compie e lo splendore si mostra di nuovo. Latit. 43° 23' T. 
e long. 10° 43' 13" P. (2.® ord. 1847). 

La torre d’ Ercole è d’ un origine antichissima ; é stata 
riparata da Cesare e Trajano. 

(Faro) sul castello Antonio, vicino la punta G. 

del porto della Corogna, elevato I8m. e visibile a 10 mi- 
glia (4.® oid. 1861). 

SISARGAS (Faro) sulla 2.* sommità situata in T. della 
parte P. dell'isola Mayor , a 43® 21' 50" T. e 11° 10' 31" 
P. II suo fuoco è varialo da splendori rossi di 4' in 4’ ; è 
elevalo 109m. e visibile a 15 miglia. (3.® ord. 1855). 

CAPO VILLANO (Faro) a fuoco fisso variato da splendori 
di 2' in 2', elevalo 69in. e visibile a 10 miglia. Lalit. 43® 
9' 50" T. e long. Il® 33' 21" P. (4. ord. 1854). 

CAPO FINISTERRE (Faro) a fuoco mobile, i cui eclissi 
succedonsi di 30" in 30". É elevato di I43m. dal mare visi- 
bile a 24 miglia. Lat. 42® 52' 39" T. e long. Il® 55' 48" P. 
(1.® ord. 1853). 
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CAPO DI CE (Faro) a 4 miglia e % T. 65° L. dal Capo 
Finislerre, fuoco fisso rosso, elevato 27m. e visibile a 8 
miglia (1860). 

MONTE LAURO (Faro) a fuoco fisso, parte T. della baja 
ili Muros, a 42° 44' T. e 11° 24' P., elevalo 29m. e visi- 
bile a 10 miglia. (4." ord. 1862). 

CORROBEDO (Faro) a fuoco fisso , a 42° 54’ 38" T. e 11° 
25' li* P., eleveto 30m. e visibile a 12 miglia. (3.° ord. 1855). 

SALVORA Isola (Faro) sulla punta 0. dell’ isola, a 42° 
27' 30" T. e 11 9 20' 46" P. É un fuoco variato da spendo- 
ri rossi di 2’ in 2'. E elevato 25m. e visibile a 10 miglia. 
(4.° ord. 1853). 

. AROSA (Faro) suIl’isoIa ? alla punta del Caballo, a 42° 
34' 8" T. e 11° 12' 12" P. E un fuoco fisso elevato di I2m. 
e visibile a 10 miglia. (5° ord. 1851). 

ISOLA ONS (Faro) a fuoco fisso e a splendori di 2' in 
2’, elevato 128m. e visibile a 12 miglia. Latit. 42° 22' 30" 
T. e long. 11° 15' 30" P. 

FERROL (Fanale) sull’estremità del molo mercantile; 
fuoco fisso elevato lOm. e visibile a 5 miglia. Latit. 42° 29' 
T. e long. 10° 36' P. 

CIES (Faro) alla sommità del monte Faro, all’ estremità 
0. dell’ isola di Bayona , a 42° 12' 53" T. e 11° 14' 29" P. 
Il suo fuoco è mobile, a eclissi di 1' in 1', elevato 18lm. e 
visibile a 20 miglia. (2 ° ord. 1853). 

VIGO (Faro) a fuoco fisso, e a splendori di 3' in 3' nel 
castello di Guya, elevato 31m. e visibile a 10 miglia. Lat. 
42» 15' 16" T. e long. 11° 1' 25" P. (4.° ord. 1844). 

SILLEIRO (Faro) a fuoco fisso situato sulla parte O. del 
porto, elevato 22m. e visibile a 17 miglia. Latit. 42° 6' T. 
e long. 11" 15' P. 

VIANNA (Faro) in costruzione, a 41° 42' 23" T. e 11° 
5' 5" P. 
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OPORTO (Faro) a fuoco mobile i cui eclissi hanno luogo di 
6' in 6’, all’ ingresso del Douro , a 41° 9' 10" T. e 10° 57’ 41" 
P. Portata 20 miglia; elevazione 65m. (2.° ord. 1834). 

Anche con una perfetta conoscenza di questo ingresso non 
consiglierei di tentarlo senza piloto, tanto il canale é diffì- 
cile ; è meglio alloro stare in allo mare. 

Un albero da segnali indica se i bastimenti possono essere 
pilotali o no , e fa conoscere la posizione da prenderei e 
la profondità dell’ acqua sulla barra. 

AVEIRO (Segnale) una torre da segnali, circolare, sul forte 
della barra che s’ innalza a 17m. al di sopra del mare. È 
probabile che le due antiche piramidi siano state demolite. 

CAPO MONDEGO (Faro) sull* estremità 0. del capo, fuoco 
fisso, elevato 92m. al di sopra dell’ alto mare e visibile a 
20 miglia. Illumina 180° da T. » 0. pass, da P. Latti. 40® 
11 ' 54 " T. e long. 11° 14’ 21" P. Quando si corre la costa 
andando da T. a 0. bisogna sempre avere il fuoco in vista. 
(2*® ord. 1837). 

BERLINGA (Faro) sull’ isola di tal nome a 3 miglia e ‘/* 
T. 85° P. dal capo Carvoeiro, a 59° 25 ' T. e 11° 51' 15" P. 
Il suo fuoco è mobile e la sua rivoluzione si compie di 5' in 3', 
1' dei quali per f eclisse che è assoluto. È elevalo Ulna. 2 
al di sopra del mare e 7edesi a 25 miglia. (1.° ord. 1848). 

Indipendentemente da questo fuoco, esiste un sistema di 
segnali che si fanno di giorno, sia alle navi in alto mare, 
sia sulla gran costa, per avvertirle della loro vicinanza. 

CARVQEIRO (Faro del capo) a fuoco fisso, per distin- 
guerlo dal fuoco dell’ isola Berlinga. La sua elevazione é 
55m. 4 al di sopra del mare; la sua portata è 13 miglia. 
39® 21' 48" T. e 11® 45’ 9" P. (5.® ord. 1790). 

ROCA (Faro del capo). Questo capo é considerabile, taglia- 
to a picco; porta sulla sua sommità a 182m. al disopra del 
mare, un faro a fuoco mobile, che opera la sua rivoluzione 
in 1 ’ 3 | 4 ; il suo colore è rosso per 1'; nel secondo offre 
l’ aspetto d’ un fuoco chiaro e vivissimo per 43". É visibile 
a 21 miglio. Lat. 58® 40' 33" T. e long. 11° 50' 25" P. (l.° 
ord. 1722). 
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GUIA (Faro) sugli scogli a picco che si estendono da Poni- 
beiro (o punta 0. delle Cacaes) al capo Razo. Fuoco fisso, 
a 38° 41' 25" lat. T. e li 0 47' 30" long P. Portala 12 mi- 
glia; elevazione 62m. (4.° ord. 1771). 

S. GIULIANO (Faro del castello) quasi nel centro della 
fortezza; torre di 39m. sulla quale mantiensi un fuoco fisso, 
a 38° 40' 25" di lat. T. e long. 11° 40' 13" P. Portata 12 
miglia. <4.° ord. 1848). 

BUGIO (Faro). La torre di Bugio, è 1 miglio e */* 0. 75* 
L. dal castello S. Giuliano : è formata di due corpi circolari 
nei centro dei quali s’ innalza una piccola torre portante il 
faro a 53m. di allezza. Essa forma il limite Lib. del Tago. 
Questo fuoco è mobile, varialo da eclissi; la sua rivoluzione 
si compie, in 1' e */« e la durata della luce più forte é di 
1'. Lat. 38° 39' 20" T. e long. 11° 38’ 43" P. Portata 10 
miglia. (3.° ord. 1775). 

I quattro fari precedenti, come pure la torre di Belem, 
che ha un fuoco, servono per guidare nel Tago . 

BON SUCCESSO (Fanale) a fuoco fisso rosso, elevato 9m. 
e visibile a 0 miglia. E sulla casa doganale nel forte di tal 
nome; serve a far scansare il banco presso il castello di 
Belem. (1847). 

E SPICIIEL (Faro). Il capo di questo nome, sporgente, assai 
alto e quasi tagliato a picco, porla un faro a fuoco fìsso , a 
0. della piccola Chiesa di N. S. do Cabo. Questo faro con- 
siste in un edilìzio distintissimo e isolato, che è a 188m. 9 
al di sopra del mare, e si vede a 23 miglia. Ltd. 38° 24' 
10' T. e long. 11° 33' 9" P. (l.° ord. 1848). 

E stato rinnovato ed é del maggiore splendore. 

SETUBAL (Faro) sulla torre Outao, all’ estremità T. del- 
l’ ingresso della barra e a 149m. di altezza. Fuoco fisso 
di 6 miglia di portata. Lat. 38® 31' 4" T. e long. 11° 43' 
9' P. 

CAPO SAN VINCENZO (Faro) a fuoco mobile di 2' in 2', 
nei quali comparisce una luce vivissima e uno splendore è 
seguito dall’ eclisse. 
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Questo faro è situato sull’ estremità P. del capo, a 37® 3' 9" 
T. e 11° 20* 24" P. Il fuoco ha un’ altezza di 66m. 3, e gli 
splendori sono visibili a 24 miglia. (i.° ord. 1846). 

SANTA MARIA (Faro) sul capo di questo nome, a 36° 
53' 56" T. e 10° 6' 25" P. Fuoco fisso, elevato 32m. 7 e 
visibile a 45 miglia quando l’ osservatore è elevato Sin. dal 
mare. (3.® ord. 1850). 

AYAMONTE. (2 fanali fissi) rossi all’imboccatura del fiu- 
me Guadiana sull’ isola Cane-la, a 37° 10' T. e 9® 37' P. La 
elevazione è 7m. e la portata 8 miglia. (1861). 

ISOLA CRISTINA (2 fanali) fissi, verdi, a L. dell’im- 
boccatura del fiume Guadiana, elevati 7m. 9 e 5m., con 
una portata di 10 miglia. Latit. 37° 11' T. e 9° 34' P. 

CARTAYA (Faro) a fuoco fisso, con splendori di 4' in 4', 
all’ingresso del fiume Las Piedras, a 37° 11" T. a 9° 21’ 
P., elevato 26m. e visibile a 14 miglia. (3.® ord. 1861). 

HUELVA (Fari). La barra del fiume Odiel, è segnalala da 2 
fari fissi , di una portata di 10 miglia , che tenuti in linea 
servono per farla sormontare; quando varia, si toglie uno 
dei fuochi. Le due torri servono di segnale per il giorno. 

CIIIPIONA (Fanale) a fuoco fisso elevato 25m, sulla 
torre della Chiesa, a 56° 44' 15* T. e 8® 46' 27" P. La sua 
portata è di 8 miglia. A 1 miglio e ‘/* in P. 8® 0. dal faro 
giace la punta M. del banco Salmedina. (1865). 

SAN LUCAR (Fanale) fisso sulla punta Malandar, lato 
T., riva destra. Ha 6 miglia di portala e llm. di elevazione. 

(Fuoco) fisso sull’ edilizio il più T. di Bonanza, a 

L. del porto ; portata 7 miglia. 

(Fuoco) fisso rosso, a 0. del castello Santo Spirito, 

lato O. del porto, riva sinistra. Quando si è a P. del banco 
Salmedina, si governa 2 miglia e 5 / t a T. 36® L. finché 
non restino l’ uno per 1’ altro i fuochi di Chipiona e Malan- 
dar ; correte per 1 miglio e { / z in questo livellimento fino 
a rilevare il fuoco Santo Spirito a 0. 2® 30’ P. ; si eclisserà 
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nel luogo più stretto del passo ; governale allora a L. 5° 30' 
T. finché non resti, il fuoco di Malandar T. 59° P. e quello 
rii Bonanza a L. 42° 50' T. ; governate in seguito a T. 31° 
L. fino a rilevare il fuoco di Bonanza a 0. 76° L., e anco- 
rate per 6m. 7 a 11 m. 7 d’acqua. 

SCOGLI SALMEDINA (Faro) a fuoco fisso. In costruzione. 

CADICE (Faro) stabilito sulla torre rotonda di San Ba- 
stiano, a 36° 31' 33" T. e S° 39’ 30" P. Fuoco fisso variato 
da splendori alternativamente bianchi e rossi , di 2' in 2' 
e visibile a 20 miglia. La sua elevazione è di 43m. (2.° 
ord. 1855). 

— (Fanali) a fuochi fissi rossi, sulla riva sinistra del fiume 
Guadatela baja di Cadice, elevali 7m. e visibili a 3 miglia. 

Latil. 30° 34' T. e long. 8° 34' P. 

TRA F ALGA R (Faro) a fuoco fisso e a splendori di 30" in 
30" sulla estremità 0. 30° P. della torre de los Allos de Meco, 
a 36® 10' 47" T. e 8° 21" P., elevalo 51 m. 6 e visibile a 20 
miglia. (2.° ord. 1862). 

T ARIFA (Faro) a fuoco fisso elevato 40m. al disopra del 
mare e visibile a 20 miglia. Latit. 55° 59' 33" T. e long. 
7° 56' 56” P. Si rilevano i banchi Cabezos, a 5 miglia P. 15° 
T. , e lo scoglio Tisbe a 5 miglia e ‘j, P. 16° 10' 0. ; la 
torre Paloma, a M. T. e la punta Gualmesi, che ha una 
torre fortificata alla sua sommità, a 4 miglia e in L (1.® 
ord. 1853). 

ALGESIRAS (Fanale) a fuoco fisso sull’ isola Verde, ele- 
vato 14m. Da S. il fuoco é intieramente visibile ; da G. e da 
Lib. non può scorgersi che per metà; e da T. a P. è com- 
pletamente invisibile. Portata 5 miglia. Latit. 36® 7' T. e 
long. 7® 46' P. (1859). 

v ** 

SPAGNA (costa Meridionale). 

GIBILTERRA (Faro) alla punta d’Europa; il suo fuoco 
è fisso, elevato 47m. 7 e d’ una portata di 18 miglia. Latit. 
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36° 6’ 28" T. e long. 7° 41' 2" P.; é di grande utilità alla 
navigazione dello strelto. (2.° ord. 1840). 

Il nome antico di Gib-cl-Tor annunzia che esisteva altre 
volte su questa punta un tempio o una torre da segnali. 

(Fuoco) di porto sull’estremità dell’antico molo 

del Porto Nuovo; è fisso rosso. 

— (Fuoco) ìli porto sull’estremità dei lavori del molo 
nuovo; apparisce verde a T. e bianco a P., rosso a 0. É 
provvisorio. 

ESTEPONA (Faro) a fuoco fisso variato da splendori di 
4' in 4', situalo sulla punta della Doncella, elevato 18m. 

< e visibile a 12 miglia. Latit. 56° 24' T. e long. 7° 30' P. 
(4.° ord.). 

MARBELLA (Faro) a fuoco fisso , elevalo 16m 7 e visi- 
bile a 12 miglia. Latit. 56° 51' T. e long. 7° 14' P. (4.* 
ord.). 

CALABURRA (Faro) a fuoco fisso e-a splendori di 3' in 
3', elevato 35m. e visibile a 16 miglia. La torre è oltagona, 
dipinta a strisce verticali rosse e gialle. Latit. 36° 31* T. 
e long. 6° 50' P. 

MALAGA (Faro) a fuoco fisso a splendori rossi di 2* in 
2*, a lOOm. dall’ estremità del molo. É elevato 38m. e vi- 
sibile a 13 miglia. La torre è rotonda e bianca; la sua base 
rossa è di mattoni. Lat. 36° 43' T. e long. 6° 46' 20" P. 
'(5.° ord. 1838). 

VELEZ-MALAGA (Faro) a fuoco fisso , elevato 12m. 6 e 
visibile a 11 miglia. É a 56° 44' T. e 6° 29' 40" P., a L. 
dell’ imboccatura del fiume. 

TORROX (Faro) a fuoco fisso, situato sulla punta di 
questo nome, elevato 28m 4 e visibile a 15 miglia. Latit. 
36° 45' T. e long. 6» 20' P. (5.° ord. 1864). 

PORMAN (Fanale) della punta Chapa a L. dell’ ingresso, 
elevato 40m. e visibile a 9 miglia. Latit. 36° 34' T. e long. 
6° 10' P. 
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CAPO SACRATIF (Faro) a fuoco fisso bianco con splen- 
dori di 4' in 4', elevato 97m. e visibile a 24 miglia. Lat. 
36® 41' T. e long. 5° 49' P. (2.® ord.). 

CALA HONDA (Fanale) a fuoco fisso rosso, elevato l5m. 
e visibile a 8 miglia. Latit. 36® 41' T. e long. 5® 46' P. (1863). 

ADRA. In costruzione sulla punta di questo nome, a 36* 
43' T. e 5® 22 20" P. (4.® ord.). 

SABINAL (Faro) a fuoco fisso e a splendori ogni 2', ele- 
vato 52m. e visibile a 48 miglia. Latit. 56® 44’ T. e long, 
ri® 4' P. 

ROQUETAS (Fanale) a fuoco fisso, parte P. della baja 
d’ Almeria, elevato 17m. sopra una torre conica e visibile 
a 9 miglia. Latit. 56® 45' T. c long. 5® 2' P. (1863). 

LAS ENTINAS Punta. (Faro) in costruzione sulla torre di 
questo nome costruita sulla punta Llanos-de Almeria, a 36® 
41' 15" T. e 5° 9' P. (3.® ord.). 

ALMERIA (Fanale) a fuoco fisso, elevato 8m. e visibile 
a 9 miglia. Latit. 56® 34' T. e long. 4® 55' 40" P. (4865). 

CAPO DI GATE (Faro) situalo nella batteria de Corraletes , 
fuoco mobile di 30" in 30", a 56® 43' 56" e 4® 34' 35", ele- 
vato 59m. e visibile a 19 miglia. (2.® ord. 4863). 

A % miglio 0. 20® L. dal faro giace un banco pericoloso 
di 3m. 8 d’ acqua. 

MESA DE ROLDAN (Faro) sulla sommità del monte Mesa 
de Holdan, fuoco fisso a splendori di 2' in 2'; è elevato 
sul livello del mare di 122m. escorgesi alla distanza di 22 
miglia. Latit. 36® 54' 40" T. c long. 4° 48' 39" P. (2.® 
ord. 1863). 

VILLARICOS (Fanale) a fuoco fisso sulla parte T. del fiume 
Almanzora , h 37° 41' 20" e 4® 13' elevato 49m. e visibile 
a 9 miglia. (4.® ord. 1863). 

AGUILAS (Fanale) fisso sulla parte P. del monte Agitila*, 
a 57® 23' 24" T. e 5® 59' 59" P-, elevato 44m. e visibile a 
5 miglia. (4860). 
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PORTO MAZARRON (Fanale) a fuoco fisso, elevato 60m. 
e visibile a 7 miglia. Latit. 37° 33' T., long. 5° 38' P. (1862). 

CAPO TIGNOSO (Faro) a fuoco fisso elevato di 446m. e 
visibile a 20 miglia. Lalit 37° 54' 3" T. e long. 3° 29' 10" 
P. (4." ord. 4859). 

CARTAGENA (Faro) a fuoco fisso, sulla batteria della 
punta Podadera, parte P. dell’ ingresso del porto. È elevato 
57m. e visibile a 40 miglia. Lat. 37° 55' 30” T. e long. 5 9 
to' 6" P. (4.° ord. 1856). 

(Fanale) a fuoco fisso rosso, sulla sommità dell’i- 

sololto Escombrcro, elevato G8m. e visibile a 4 miglia. Lat. 
37° 53' 50" T. e long. 5° 48' 19" P. (1864-66). 

Per evitare lo scoglio Laja c ancorare presso la polve- 
riera del subborgo Santa Lucia, tenete il fuoco un .poco 
scoperto e in vista della punta Navidad; per ancorare ai 
Spalmadori grandi, nascondete il fuoco passando vicinis- 
simo alla punta Navidad. 

PORTO DI PORMAN (Fanale) a fuoco fisso, sulla som- 
mità del monte della punta Chapa, estremità S. dell’ in- 
gresso del porto, a 52ni. dal mare. Elevalo 49m. 4, scorgesi 
a 9 miglia. Lat. 57° 34' T. e long. 3° 40' P. 

CAPO DI PALOS (Faro) a fuoco mobile di 4' in 1', elevato 
80m. e visibile a 23 miglia. Latit. 57° 37' 50" T. e long. 
3° 0' P. (4.° ord. 4865). 

GRANDE FOURMI (Faro) situato sulla estremità G. di 
quest’ isola, a 2 miglia e ‘/ s # T. 57° L. del capo Patos, 
fuoco fisso, a 57° 38' di latit. e 2° 58' long., elevato 23m., 
visibile a 40 miglia. (4.° ord. 4802). 

RADA DI ESTACIO (Fanale) a fuoco fisso rosso, elevalo 
48m. e visibile a 6 miglia. Latit. 57° 45' T. e long. 3° 3' 
P. (48G#>. 

TORRE V1EJA (Fanale) a fuoco fisso rosso, elevato 40m. 
visibile a 4 miglia. Latit. 37° 58' e long. 3° 0' P. (4862). 

PLANA (Faro) fuoco fisso a splendori di 2' in 2', a 38* 
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IO' 43" T. e 2° 47' P., 560m. dalla punta L. dell’ isola e 
156m. dalla riva del mare. La sua elevazione è di 28m. e 
la sua portala 15 miglia ; è destinalo a fare evitare i pe- 
ricoli delle vicinanze. (3.° ord. 1854). 

SANTA POLA Capo. (Fanale) a fuoco fisso e a splendori di 
2' in 2' sulla torre Talayola, a 560m. dalla riva del mare e a 
8 miglia in 0. 5° P. dal porto di Alicante ; è elevato i52m. e 
visibile a 7 miglia. Si vede da O. q. Lib. a G. T. pass, da L. 
Per andare all’ ancoraggio di Santa Pola, passando dal ca- 
nale, bisogna, tenerlo a eguale distanza dal fuoco dell’ isola 
Piana. (1858). 

ALICANTE (FanaleXa fuoco fisso, sull’ estremità del molo. 
Lat. 38° 10' T. e long. 2° 48' 20" P. È elevato 8m. e vi- 
sibile a 3 miglia. Atterrando la notte do O., si può tenere 
il fuoco a T. avendo cura di non cadere a L., affine di evi- 
tare gli scogli dell’isola Piana; arrivando da L. non si 
deve rilevarlo a P. di P. M., affine di evitare il capo Huer- 
tas. (1855). 

HUERTAS (Faro) a fuoco fisso su questo capo, elevalo 
37m. e visibile a 10 miglia. Si può passare alla distanza di 
1 cavo in 0. e 3 cavi in L. Lat. 38® 20' 30" T. e long. 2° 
43' P. (4.° ord. 1856). 

VILLAJOYOSA (Fanale) a fuoco fisso, elevato i5m. 7 e 
* visibile a 5 miglia. Lat. 38° 30’ T. e long. 2° 32' P. (1859). 

ALTEA (Fanale) a fuoco fisso , situato sulla punta Albir, 
a 38° 35' T. e 2° 24' P., elevato il2m. e visibile a 9 mi- 
glia. (5.® ord. 1863). 

CAPO S. ANTONIO (Faro di), a 58° 48' 30" T. e 2° 8' 
P. Il suo fuoco è mobile con eclissi di 30” in 30", elevato 
!74m. al di sopra del livello del mare e visibile a 25 mi- 
glia. (i.° ord. 1861). 

DENIA (Fanale). In costruzione. * 

CAPO CULLERÀ (Faro) a fuoco fisso sull’ estremità L. 
del capo, a 39° 12' 15" e 2° 33' 36" P. La torre è rotonda e 
gialla; la sua elevazione è 27m. 9 e la sua portata 15 miglia. 
Illumina da T. 17° P. a 0. 40® L. (3.® ord. 1858). 

V 
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VALENCIA (Fanale) fisso rosso, all’ estremità la più ele- 
vala degli scogli della punta del molo. É provvisorio, il 
molo non essendo ancora terminato. Si lascia a destra per 
andare all’ ancoraggio. Latit. 58° 28' T. e long. 2° 40' P. 
elevato llm. e visibile a 9 miglia. (I83G). 

EL CABANA (Fanale) a fuoco fisso sulla torre della Chiesa 
della città, a 1374m. a T. 50° P. dal fanale del Grao di 
Valenza. 

La sua altezza è 20m. e la sua portata 9 miglia. Indica 
ai pescatori il punto conveniente per atterrare. Latit. 58° 
28' 50" T. e long. 2° 40' P. (3.° ord. 1802). 

OROPESA (Faro) fuoco fisso, e a splendori di 3' in 5', 
elevato 22m. 6 c visibile a 13 miglia. Latit. 40° 6' 56" T. 
e long. 2° 11' 1G" P. (3.° ord. 1857). 

A 2 miglia in 0. 14° P. del capo, avvi un banco di 3m. 1 
a 4m. C di fondo e un’ altro banco a 1 miglio in 0. 

ISOLE COLOMBRETTI (Faro) sulla puula G. dell’isola 
grande, a 128m. dalla spiaggia. Fuoco fisso, elevato 58m. 
sopra una torre bianca leggermente conica e visibile a 24 mi- 
glia. Latit. 39° 34' 48" T. e long. 1® 36' P. (l.° ord. 1860). 

RADA DI VINAROZ (Fanale) a fuoco fisso rosso, situato 
sullo scoglio la Galera, elevalo 8m. c visibile a 6 miglia. 
Latit. 40° 50' T. e long. 1° 32' P. (1862). 

S. CARLO DELLA RAPITA (Fanale) a fuoco fisso rosso, 
situato sulla punta Seniela, elevalo 9m. e visibile a 6 mi- 
glia. Latit. 40" 37' T. e long, 1" 43' 59" P. (1861). 

ALFAQUES DI TORTOSA (Faro) a fuoco fisso, situato 
sulla punta Bana, a 5 miglia in S. dell’ ingresso del porto, 
elevato 19m. e visibile a 13 miglia. Latit. 40° 54’ T. e long. 
1° 41' P. (3.® ord. 1864). 

FIUME EBRO (Faro) a fuoco mobile di 1' in 1', elevato 
33m. e visibile a 20 miglia. Latit. 40° 43' T. e long. 1* 
23' P. (1° ord. 1864). 
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PORTO FANGAL (Fanale) a fuoco fisso, situato sulla 
punta di Fango, elevalo 7m. e visibile a 8 miglia. Latit. 
40° 47' T. e long. 1° 53' P. (1864). 

SALOU (Faro) a fuoco fisso a splendori di 4' in 4'. É sopra 
una roccia a picco presso il capo,e20m. dalla liva del mare, 
elevato 42m. 5 e vedesi a 15 miglia. La torre è gialla a basso, 
turchina in alto con lanterna bianca. Latit. 41° 3' 52" T. e 
long. 1° 10' 48" P. (3.° ord. 1858). 

(Fanale) a fuoco fisso, sul molo, elevato 8m. 3, it 

quale non si accende quando la luna splende. La sua portata 
c 5 miglia. 

TARRAGOIVA (Faro) sul molo, fuoco fisso di 12 miglia 
di portala e illumina tutto l'orizzonte, sul quale è ele- 
valo di 17m. 5. Lat. 41° 7' IO" T. e long. 1° 5' 45" P. 

Questo fanale non è che temporario; allorquando sarà 
terminato il molo si rimpiazzerà con un fuoco mobile. 
(4.° ord. 1832). 

LLOBREGAT (Faro) a fuoco mobile sull’ estremità della 
punta, riva sinistra de! fiume, a 41° 19’ 12" T. e 0° 11' 7" 
P. Gli eclissi hanno luogo di 30" in 30". É elevato 33m. 
8 al disopra del mare e visibile a 18 miglia. Havvi uno 
scoglio a I miglio e */» » 0. S. dal faro. (2. ord. 1852). 

BARCELLONA (Fanale) sull’ estremità del molo di L., fuoco 
fisso bianco, variato da splendori rossi di 4’ in 4', elevalo 
13m. e visibile a 9 miglia. Latit. 41° 22' 10" T. e long. 0® 
9' 28” P. (4.° ord. 1859.) 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso, situalo sulla estremità 
della gettata in costruzione. Di giorno la bandiera a quattro 
colori indica che F ingresso è impraticabile; quella bianca 
indica che è praticabile forzando le vele. 

CALELLA (Faro) sul monte della Torretta, fuoco fisso 
variato da splendori di 2' in 2’, elevato 50m. 5 e visibile a 
18 miglia. Lat. 41° 36' 40" T. e long. 0° 18' 58” L. (2.® 
ord. 1854.) 

PORTO DI P ALAMOS (Faro) a fuoco fisso rosso, situato 
sulla punta Molino, a L. dell’ ingresso, elevato 22m. e vi- 
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sibile a 10 miglia. Latit. 41° 50' T. e long. 0° 48* L. (4.* 
ord. 1866). 

— (Fanale) a fuoco fìsso sulla punta del molo del porto, 
a T. 31° P. del precedente. Entrando nel porlo è necessario 
vigilare per il banco di Fuera, che giace 5 cavi a 0. 47* 
P. della punta Molino. Var. 17° 20' M. 1867. 

PORTO DI ROSAS (Faro) a fuoco fisso variato da splen- 
dori rossi ogni 2’, situalo sulla punta Poncella parte L, 
del porto, a 42° 14' T. e 0° 50' L., elevato 23m. 7 e visibile 
a t2 miglia. (4.° ord. 1864). 

PORTO CADAQUES (Faro) a fuoco fisso, situato sulla 
punta Cnlonans parte 0. dell’ ingresso del porto, a 42° 15' 
T. e 0° 59' L., elevato 35m. e visibile a 40 miglia. (4.® 
ord. (1864). 

SAN SEBASTIANO (Faro) sul capo presso I' eremitaggio, 
a 41° 53' 30" T. e 0° 51' 58" L. Il fuoco è mobile di 1' in 1', 
elevalo 167m. e visibile a 23 miglia. (1.° ord. 1857.) 

Serve a fare evitare le Formiche, delle quali la più 0. è 
a 2 miglia e *L in 0. del fuoco, e la più L. a 1 miglio e */* 
a L, della punta Termina. 

CREUX (Faro .del capo) a fuoco variato da splendori di 
5' in 3', visibile a 15 miglia. Il fuoco è elevato 86m. al 
disopra del livello del mare, sulla torre del capo. Lat. 42* 
18' 45" T. e long. 0» 58' 54" L. (3.° ord. 1853.) 

Isole Baleari 

ISOLA CABRERÀ (Fanale) sulla piccola isola los Ahor- 
cados tra Ivice e Tormenterà. Il fuoco é fisso e visibile a 
16 miglia, essendo elevato di 22m. 7. Serve a far ricono- 
scere il passo di Frea Grande. Latit. 38° 48' 42" T. c long. 
0* 51' 37" P. (3.° ord. 1861). 

LOS PUERCOS (Faro) a fuoco fisso variato da splendori 
rossi di 5' in 3', elevato 28m. 7 e visibile a 15 miglia. Lat. 
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58* 48' T. e long. 0® 5T P. Serve per il passo Ira Ivicec 
Formentera. (3 0 ord. 1801). 

ISOLA CONEJERA (Faro) sul capo Bianco all’ estremità 
G. dell* isola. Il fuoco è mobile di 1' in 1 ', ma gli eclissi 
non sono totali che al di là di 3 o 4 miglia da G. fino a 0. 
<j. L. pass, da P.; guida per entrare nel porto Sant’ An- 
tonio. Lat. 38® 89' 47" T. e long. 1° 3' 31" P. 

Elevazione 88ra. ; portala 20 miglia. (2.° ord. 1857). 

ISOLA FORMENTERA (Faro) situato sulla punta S. del- 
l’ isola, fuoco fisso , elevato 158m. e visibile a 18 miglia. 
Latit. 38° 38’ T., e long. 0° 44' 45" P. (2.° ord. 1861). 

BATOFOCH (Faro) sulla punta la più elevata dell’ isola, 
parte T. del porto d’ Ivice, fuoco fisso elevato 31 m. e visi- 
bile a 9 miglia. Lat. 38° 54' T. e 0*49' P. (3.° ord. 1861). 

ISOLA CABRERÀ (Faro) in costruzione. 

DRAGONERA ISOLA (Faro) a fuoco variato da splendori, 
stabilito sul picco centrale dell’ isola, a 39° 35’ T. e 0° 0' 
21" L. Gli splendori hanno luogo di 2' in 2’; il fuoco è 
elevato 560m. al disopra del mare e visibile a 18 miglia. 
(2. ord. 1852). 

CAPO SALINOS (Faro) a fuoco fisso, situato sull’ estre- 
mità 0. dell’ isola, elevato llim. 7, e visibile a 10 miglia. 
(4.° ord. 1863). 

CAPO BIANCO (Faro) a fuoco fisso situato alla parte Lib. 
dell’isola a 39° 22' T. e 0° 29' 31" P., elevato 89m. e vi- 
sibile a 10 miglia. (t.° ord. 1863). 

CAPO FIGLIERÀ (Faro) a fuoco fisso , alla parte P. della 
baja di Palma, a 59° 28' T. e 0° 13' 31" L., elevato 35m. 
e visibile a 12 miglia. (4.° ord. 1860.) 

PALMA (Fanale) a fuoco fisso sul molo, il suo colore è d’un 
turchino pallido. Questo fuoco è visibile a 4 miglia P. L. e L. 
S. pass, da 0.; è elevato lltn. Lat. 39® 54' T. e long. 0° 19' 
36" L.; è illuminalo ogni sera. Si ancora a 24m. di fondo 
a Lib. della cattedrale; L. q. S. dal fanale; G. L. dall’ iso- 
lotto o dalla torre; e a M. T. 5° T. dal capo Bianco. 
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PORTO PI (Fanale) a fuoco mobile; la sua rivoluzione 
si eseguisce in 2’, di cui 1' per I’ eclissi. Elevato 41 m. 7 e 
visibile in tutto I’ orizzonte a 8 miglia, a 39° 52' T. e 0° 
20' 3" L. 

PORTO SOLLER (Faro) sulla punta Grosa; il fuoco è 
/isso e visibile a 15 miglia; la sua elevazione c 142m. 5. 

Latit. 39® 48' 5" T. e long. 0° 23’ 14" L. (4.° ord. 1863). 

— (Fanale) a fuoco fisso situato sulla punta Cruz parte 
L. dell’ingresso elevato 23m. e visibile a 9 miglia. 

FORMENTO (Faro) sul capo il più G. dell’ isola, a 39° 
57' 38" T. e 0° 5i' 14" L. Il suo fuoco è mobile di 30" in 30" 
elevalo 180m. e visibile a 19 miglia. (2.° ord. 1863). 

ISOLA DE AUCANADA (Fanale) a 39° 49* 45" T. e 0 U 
51' 59" L. Il fuoco è fisso, elevato 23m. e visibile a 9 mi- 
glia. (1861). 

CAPO PERA (Faro) sul capo il più L. di Majorca, a 39° 
42' 40" T. e 1° IO' L. 

Il fuoco é fisso bianco a splendori rossi di 2' in 2', ele- 
vato 73m. e visibile a 18 miglia (i.° ord. 1861). 

PORTO COLOM (Faro) a fuoco fisso situato sulla punta 
G. dell’ ingresso a S. dell’ isola, a 39® 25' T. e 1° 2’ L. Ele- 
vato 8m. e visibile a 10 miglia. (4.° ord. 1863). 

CAPO CABALLERIA (Faro) sull’estremità T. dell’isola 
Minorca ; il fuoco é fisso e visibile a 20 miglia. La sua 
altezza è 93m. 7. Serve ad illuminare il canale a T. delle 
isole ffaleari. Latit. 40® 5' 40” T. e long. 1® 48' 50" L. (2.® 
ord. 1837). 

MAHON (Faro) sulla punta San Filippo, all’ angolo Lib. 
dell’ingresso di Mahon, sulle rovine del vecchio castello, 
a 30® 52' T. e 2° 4' L. Questo fuoco é fisso e non illumina 
che 270° dell’ orizzonte, elevato 22m. e visibile a 7. mi- 
glia (1852). 

ISOLA ATRE (Faro) sali’ estremità S. dell’isola, a 59® 47' 
49" T. e 2° 5' 8" L. Il fuoco é mobile e a eclissi di 1' 
in 1'. La elevazione è B7m. e vedesia 20 miglia. (2.® ord. 1860). 
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DARTUCH (Faro) sull* estremità dell’isola di Minor ca , a 
59® 34' 49" T. e 1® 31' 30" L. Il suo fuoco é fisso , variato 
da splendori di 5’ in 3', elevato 2lm. 2 e visibile a 10 
miglio (5.° ord. 1839). 

PORTO CIUDADELA (Fanale) a fuoco fisso sulla punta 
Enderrocat, parte P. del porto, a 39° 59' 45" e 1° 32', ele- 
valo 20m. e visibile a 7 miglia. (1863). 

MOLA (Torre). Questo capo é sulla penisola Sani’ Anna, 
a T. del porlo Maone; è perpendicolare ed ha tre scogli 
presso la sua base, alla quale uno non pilo avvicinarsi senza 
pericolo. I-’ sormontato da una torre da segnali che comu- 
nica gli avvenimenti del mare all’arsenale della città. 

FRANCIA (costa Meridionale). 

La variazione è 10° 20' M. a Tolone, 1864; e fa corre- 
zione annuale è di 4' a 5' — per questa parte del continente 
europeo. 

BÈARN (Faro del capo), fuoco fisso sul monte Bèarn, 
a 800m. S. dall’ ingresso di Porto Vendres, a 42° 30' 50" 
T. e 0° 47' 13" L. É elevato 229m, e visibile a 22 miglia. 
(1.® ord. 1836). 

PORTO VENDRES (Fanale) in un forte dalla parte destra 
dell’ingresso; un balaustro di ferro é attorno alla piat- 
taforma ; il suo fuoco fisso é elevalo 50m. e vedesi a 10 
miglia. 

Lai. 42° 31' 18" T. e long. 0° 46' 35" L. 

(Fanale) a fuoco fisso a’ piedi del fortino Bèarn 

sulla costa di S. dell’antiporto di Porto Vandres. La sua 
altezza è di Hm. e la sua portata 7 miglia. Latit. 42° Si 1 
T. e 0® 46' 32" L. (1838). 

(Fanale) a !98m, a 0. 24® P. dal precedente; é fisso 

rosso, elevato 20m. 5 c può essere veduto a 8 miglia. 

Questi fuochi fanno evitare la punta del molo; la linoa 
che li unisce passa a 60m. 
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Si annunzia che il musone del molo sarà in seguito il- 
luminato. 

LECCATE e CANET (Torri di). Esiste una torre di guar- 
dia, e un ridotto sul capo Leticate, a 24 miglia T. 12" 
L. di Collioure; la torre di Canet è all’ingresso 0. della Tet. 

LA NOCVELLE (Faro), a fuoco fisso sulla testa della sco- 
gliera P., a sinistra dell’ingresso del canale; elevato lOm. 
e vedesi a 10 miglia. Latit. 43° 0' 51" T. e long. 0® 43' 43" 
L. (4.® ord.) 

AGDE (Faro) a fuoco fisso, situato all’estremità della 
gettata di L. a diritta dell' ingresso del canale , a 43° 1G' 
T. e 1° 6' L. , elevato 12m. G c visibile a 10 miglia. (4.® 
ord. 1867). 

BRESCOU (Faro del forte), fuoco di porto fisso sul ba- 
stione S. del forte dell’ isolotto, a 3 miglia L. 22° 30' 0. 
dall’ imboccatura dell’ Heranlt. Questo faro è elevato 18m., 
vedesi a 10 miglia. Lat. 43® 13' 30" T. e long. 1® 9' 43" 
L. (6.® ord.). 

MONTE SAN LUPO (Faro de!), presso Agde; fuoco 
mobile i cui eclissi si succedono di I' in 1'; a 8209m. T. 
66® 30' L. dall’ imboccatura dell’ Iteratili, a 43° 17' 83" T. 
c 1° 9' 57" L. Elevato 12f>m., si vede n 27 miglia. Gli eclissi 
non sono totali che al di là «li 12 miglia. Faro lenticolare. 
(1.® ord. 1836). 

CETTE (Fanali di porto). Due reverberi a fuochi fissi sono 
installali perpendicolarmente sul segnale vicino al Forte-Ri- 
chelieu, 770m. P. dal faro del molo San'Luigi; la loro ele- 
vazione media é di 82in. e la portata di 4 miglia. (1860). 

Questi due fuochi si confondono in uno solo al di là d’un 
miglio c */,: tenuti col faro del molo San Luigi, danno la 
direzione da seguirsi per il passo G. ; il solo praticabile nei 
cattivi tempi, quando i piloti non possono sortire. Nel giorno 
bisogna mettere il faro San Luigi col segnale in questione, 
e seguendo sempre la stessa direzione da L. a P., si è si- 
curi di penetrare nel centro del passo. 
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(Faro) a fuoco fisso sull’ estr. del molo San Luigi, » 

sinistra dell’ingresso. Altezza 32m., portata 12 miglia. Lat, 
43° 23' 48" T. e long. 1° 22' L, (3.° ord. 1831). 

Nota. I naviganti devono premunirsi contro le correnti 
die portano rapidamente verso Lib., quando i venti soffiano 
con qualche violenza da G. 

Questi tre fuochi saranno migliorati in seguito. 

A1GUES-MORTES (Faro) sul molo M. del Grau-du-Roi, 
170m. dalla sua estremità; fuoco mobile a corti eclissi clic 
vedesi a 15 miglia. La sua elevazione è 20m. 

Ha esso l’apparenza d’un fuoco fisso variato da splendori 
che brillano di 4' in 4', preceduti e seguiti, non da un eclisse 
totale, ma da una debole luce che dura poco più di 34". 
Lai. 43° 32' 0" T. e long. 1® 47' 45" L. (3.° ord. 4858). 

(Fanale) al centro della testa del molo, a I70m. dal 

precedente, fuoco fisso rosso di 5 miglia di portala. 

CAMARGUE (Faro) sulla riva sinistra dell’ imboccatura del 
vecchio Rodano, 2 miglia O. 53° 45' L. dalla torre San 
Genest. Questo fuoco fisso, visibile a 18 miglia, è elevalo 
38m. Lat. 45° 20’ 42" T. e long. 2° 20' 37» L. (2.® ord.). 

BOUC (Fari). Il forte Bone , all’ ingresso delle Marligues, 
ha una torre rotonda a destra dell’ ingresso del porto sulla 
quale havvi un fuoco fisso , di porto, per il cabotaggio. Ila 
30m. di elevazione e si vede a 10 miglia. (4.° ord.). 

Questa torre é di pietra bianca, c si vede assai da lungi; 
è a 5 miglia T. 11° 15' P. dal capo Couronne. Lat. 45» 
23' 39" T. e long. 2° 38’ 50" L. (4.® ord.). 

Un secondo fuoco esiste sulla testa del molo, a si- 
nistra dell’ ingresso e a 280m. T. dalla torre del forte di 
Jìouc. Può vedersi a 9 miglia ; la sua elevazione è di I6m. 

Col mezzo di questo secondo faro, è impossibile di con- 
fondere i fuochi di Camargue e di Bouc. 

CAPO COURONNE (Faro) situato sopra questo capo al- 
J’ estremità L f elei golfo di Foz, a 43° 23' 39” T. e long. 
2° 42' 57" L., elevalo IGm. 8 e visibile all miglia. $ a 
fuoco mobile, rosso di 20' in 20'. (4.® ord. 1867). 
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PORTO FRIOUL (Fanale) a fuoco fisso, a 14m. dall’ estre- 
mità della gettata del porto, elevato 6m. e visibile a 3 mi- 
glia. Latil. 43° 47' T. e long. 2° 58' L. (1866). 

MARSIGLIA (Faro) a fuoco fisso situato sulla punta L. 
dell’ isoito del castello d ' If, a 43° 16' 48" T. e 2° 59* L., 
elevalo 2tm. e visibile a 10 miglia. (4.° ord. 1863). 

— (Faro) a fuoco fisso, situato al piede della torre S. 
Giovanni, a sinistra dell’ingresso elevalo 9m. e visibile 
a 10 miglia. (1837). 

— (Faro) a fuoco fisso a splendori di 5' in 3', situato 
sulla Testa di Moro, a 43° 17' 43" T. e a"!' 16" L.; 
elevato 19m. e visibile a 10 miglia. Resta a destra dell’in- 
gresso del porto. Gli splendori sono seguiti da corti 
eclissi (1837). 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso, situato sul musone 0. 
della gettata del porto Jolielte, elevato 23m. e visibile a 
8 miglia (5.° ord. 1855). 

— (Fanali) a fuochi fissi verdi, situati sulla testata dei moli 
all’ingresso del porto. 

— (Faro) a fuoco (imo bianco e a splendori rossi, di 1' 
ini', situato sull’estremità T. del bacino Napoleone, a 43" 
19' T. e 3° 1' L. , elevato 12in. e visibile a 10 miglia (1866'. 

PLANIER (Faro dell’isola), sullo scoglio, a 8 migiia Lib. 
dell’ ingresso di Marsiglia; fuoco ad eclissi, che vedesi 
a 20 miglia. È elevato 40m. Gli splendori si succedono di 30" 
in 50". Gli eclissi non compariscono totali che ai di là di 6 
miglia. AI di qua vedesi, nell’intervallo degli splendori, una 
piccola luce fissa che rende la luce più costante. Latit. 45 n 
11' 57" T. e long. 2° 53' 55" L. È un faro lenticolare. (l.° 
ord. 1829). 

CASS1S (Fanale) fuoco di porto, fisso, sulla parte sinistra 
dell’ingresso del porlo, a 126m. T. 29° P. dall* estr. del 
molo, situato a destra dello stesso ingresso. Lai. 43® 12' 
50" T. c long. 5° 11' 43" l». Elevazione 20m. e portata 9 
miglia. (4,° ord. 1840). 
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(Segnale). Sulla secca di Cassis (Cassidaigne), è 

stato eretto un tronco di colonna la cui elevazione ò. circa 
lOm. dal livello del mare, dipinto a strisce orizzontali bianche 
e rosse per distinguerlo più facilmente. Si vede a 8 miglia 
circa, c vi si passa liberamente di terra e di fuori senza 
pericolo. 

LA CIOTAT (Fanale) di porto fisso sulla testa del molo 
Bérouard, a destra dell’ingresso del porto, a 43° 10' 21" 
T. e 3° 16' 27" L. La sua elevazione è 19m. e la sua por- 
tata 10 miglia (4.® ord. 1858). 

( Fanale ) sulla testata del molo nuovo. Il fuoco è 

fisso, rosso, elevato IGm. e visibile a 7 miglia. 

GRAND-ROUVEAU (Faro) sulla sommità dell’ isolotto, 
baja di San Nazario, fuoco fisso elevato 18m. e visibile 
alt miglia. Lalil. 43° 4' T. e long. 5° 26' L. (3.® ord. 1863). 

CAPO SÈPET (Faro) sulla punta. È un fuoco bianco va- 
riato di 5' in 5' da splendori rossi preceduti da corti 
eclissi; è sulla sommità presso il Capo Sèpet; elevato 59m. 
e visibile a 12 miglia. Lalit. 43® 4’ 4" T. e long. 3® 56' 28" 
L. (3.® ord. 1831). 

TOLONE (Fanale) a fuoco fisso, per segnalare la posizione 
della grande torre, all’ingresso della piccola rada di Tolone. 
La sua elevazione è 16m. e la sua portala 9 miglia. Latit. 
45® 6' 10" T. e long. 5® 55' 20" L. (5.® ord.). 

GALLEGGIANTE (Fanale) a fuoco fisso, verde, sulla 

estremità Lib. del banco VAne, battello a un albero. Latit. 
43® 8' 43" T. e long. 3° 35’ L. Portata 9 miglia. 

RIBAUD (Faro) a fuoco fisso, sull’ isolotto del gran Ri- 
baud, a M. del piccolo passo della rada d ' Hyeres, La sua 
elevazione è di 34m. e la sua portala 10 miglia Latit. 45* 
1' 3" T. e long. 5® 48' 23" L. Faro lenticolare (4.® ord.). 

PORQUEROLLES (Faro dell’isola) fuoco varialo da splen- 
dori di 4' in 4’, sulla punta 0. dell’ isola, tra il capo d 'Arme 
c il capo Roux. Elevazione 80m., portata 20 miglia, a 42* 
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59' T. e 3° 82' 40" L. I corti eclissi che precedono e se- 
guono ogni splendore, non compariscono totali che al di là 
di 42 miglia. È un faro lenticolare. (2.® ord. 4837). 

CAPO BIANCO (Fanale) a fuoco fisso rosso, elevato 82m. 
e visibile a 8 miglia. Latit. 43° 5' T. e 4® 4' long. L. (1863). 

TITAN (Faro dell’isola) a fuoco fisso sulla punta L. 
elevalo 78m. e visibile a 48 miglia. Faro lenticolare. Lat. 45® 
2' 47" T. e long. 4® 40' 24" L. (3.® ord. 4837). 

CAMARAT (Faro del capo), fuoco mobile i cui eclissi si 
succedono di 4' in 4', elevato !30m. e visibile a 27 miglia. 
Latit. 43® 42' 3" T. e long. 4° 20' 46” L. (4.® ord. 4837). 

Gli eclissi non sono totali che al di là di 42 miglia. E 
necessario fare attenzione alla sua longitudine ed alle ap- 
parenze di questo fuoco, per non confonderlo con quello 
dell’isola Planier. La differenza in longitudine è quasi di 
un grado e mezzo ; finalmente gli splendori del faro Ca- 
marat sono divisi da intervalli di 4', mentre quelli del- 
l’isola Planier sono divisi da intervalli di 30% ciò che deve 
bastare per un diligente navigatore. 

SAN TROPEZ (Fanale) a fuoco fisso rosso, sulla gettala 
T. Segnala l’ ingresso del porto. Latit. 43° 46' 22" T. e 
long. 4® 48' L. Si vede a 5 miglia (4888). 

CANNES (Faro) a fuoco fisso, di porto. É sulla torricella 
costruita all’estremità del molo, a sinistra dell’ ingresso. 
La sua elevazione è 43m. e la sua portata 40 miglia. Latit. 
43° 33' SO" T. e long. 4® 40' 38" L. (4.® ord. 4854). 

GARUPPE (Faro della), fuoco fisso sulla penisola di questo 
nome, a 4 miglio e */* 0. da Anlibo, presso la cappella di 
N. S. della Guardia. Latit. 43® 55' 84" T. e long. 4® 47' 
47" L. É elevalo 405m. e vedesi a 20 miglia. (4.® ord. 4837). 

Venendo da L. su Anlibo, si può vedere in pari tempo, 
avvicinandosi a Villafranca, il fuoco mobile della torre di 
quest’ ultimo porlo ; il fuoco variato a splendori dell’ in- 
gresso d’ Antibo, e il fuoco fisso della Garouppe; ma que- 
st’ ultimo faro è solamente scoperto da quelli che vengono 


Diq itized by Google 


— 128 — 

da 0. o da Lib. fintantoché non hanno oltrepassato la pe- 
nisola. 

ANTIBO (Faro) fuoco di porto variato da splendori, a 
sinistra dell’ ingresso e all’ estremità del molo di L. Gli 
splendori di 4" e 5", si succedono di 2' in 2' e sono pre- 
ceduti da corti eclissi. É elevato 15m. e visibile a 10 miglia. 
(4.° ord.). 

Lalit. 43° 35' T. c long. 4° 47' 31" L. 

GRAN BRETTAGNA. 


Il piede =s Om. 3018; Pyarde=0m. 9144; il braccio = 
lm. 8288; il miglio = 183tin. 85. I rilevamenti son veri 
a meno d’un avvertimento contrario. Le variazioni della 
bussola variano molto sulle coste inglesi, ciò che richiede 
grandissima attenzione. Il cangiamento annuale pare essere 
di 5' a 6'. 

L’espressione 2° 20' é stala adottata come differenza me- 
ridiana tra i due osservatori! Parigi e Greenwieh. 

I fuochi galleggianti sono muniti di tam-lam che si bat- 
tono nelle nebbie, generalmente di 10' in 10'. 

Quando sono rimossi dalla loro stazione fissa, spengono 
i loro fuochi e li rimpiazzano con lanterne rosse a poppa 
e prora. 

Si spara il cannone quando un bastimento è in pericolo, 
per chiamare i soccorsi da terra : e la notte i fuochi gal- 
leggianti lanciano de’ razzi nella direzione del bastimento 
suddetto. 

Nel giorno questi battelli portano alcune palle rosse; l’as- 
senza di queste indica che non sono nella loro stazione. 

L’ ammiragliato ha fatto adottare i segnali seguenti alle 
navi a vapore : 

t.° Un fuoco bianco alla testa dell ’ albero di maestra. 

2. ° Un fuoco verde sulla grua di destra. 

3. ° Un fuoco rosso sulla grua di sinistra. 

Quando i vapori sono ancorati, hanno solamente una 

lanterna ordinaria oli’ albero di trinchetto. 
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Finalmente i battelli dei piloti , nella Manica , e nelle 
spiaggie L. dell’ Inghilterra, hanno un fuoco verde alla 
testa del loro albero , e accendono un fuoco ogni 5'. Nel 
canale di S. Giorgio hanno un fuoco bianco, e accen- 
dono lo stesso fuoco. 

INGHILTERRA (costa orientale). 

S.‘-ABBS-HEAD (Faro) a fuoco fisso varialo da splendori 
di 10" in 10”, elevato 58m. e visibile a 20 miglia. Lat. 55 n 
55' T. e long. 4® 28' 40" P. (1.° ord.). 

EYEMOCJTH (Fuoco) fisso rosso, sull* angolo di una casa. 

BERWICII (Fanali) all’estremità della scogliera L. alla 
destra entrando. Sono due luci fisse nella stessa torre, 
a 14m. e 7m. 8 al di sopra del mare; la superiore è ordi- 
naria, e l’inferiore, accesa quando vi sono 3m. d’acqua 
sulla barra, è rossa; quest’ ultima vedesi a 8 miglia da T. 
31° L. fino a 0.; e la prima a 11 miglia da T. 34° P. a 0. 
32° 15' P. Lat. 55° 46' T., long. 4° 19' 24" P. (4. u ord.). 

LONGSTONE (Faro) a fuoco mobile, clic compie la sua 
rivoluzione in 50"; visibile a 18 miglia su tutto I’ orizzonte, 
elevato 23m. sopra una torre rossa di 2im. Latit. 55° 59' 
T., e long. 3° 57' 9" P. Questo fuoco è in linea col supe- 
riore di Farti, quando si sta sul Knavestone. Non bisogna 
mai rilevarlo su questa direzione nella sua vicinanza. (3." 
ord. 1826). 

FARN (Due fari) il più elevato presso la punta Lib., l’ in- 
feriore presso la punta M. dell’ isola ; lat. 35° 37' T. e long. 
5° 59 / 9" P.; hanno le loro sommità rosse e sono distanti 
!70m. T. 50° P. Il più elevato, di 8m. al di sopra del mare, 
gira di 50" in 30"; vedesi a 14 miglia attorno ali’ orizzonte; 

11 più basso non ha che 14tn., è fisso c non si vede che a 

12 miglia da T. a P. Il fuoco superiore tenuto un po’ meno 
della sua lunghezza a L. dell’ inferiore, conduce tra Megslone 
c Oxscar. Questi fuochi e il Megslone in linea, conducono 
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Ira Plougseat e il Goldstone. Tali osservazioni sono qui 
importantissime. (3.° orti. 4776). 

WARWORTH (Fanale) a fuoco fisso all* estremità della 
scogliera 0. ; questo fuoco è rosso e acceso quando vi sono 
3in. d’acqua snlla barra. Lat. 55° 21' T. e long. 3° 55' P. 

COQUET (Faro) dalla parte Lib. dell’ isola, fuoco fisso vi- 
sibile a 14 miglia da T. 8° P. a 0. 8 a L. Un fuoco meno 
brillante é vedalo dalla parte di terra in tutte le altre di- 
rezioni. È una torre bianca con parapetto a colonnine, a 55* 
20' T. e 3° 52' 24" P. É elevata 25m. 5. Quando si osserva 
questo fuoco nella direzione della boa della punta ffauxley 
sembra rosso; e per fare evitare le rocce Boulmer il fuoco 
rosso è mostrato in questa direzione. (3.° ord. 4841). 

BLYTII (Fanali). All’ estremità 0. della città, a sinistra 
entrando nel fiume: sono separali 126m. M. */* T. I loro fuo- 
chi sono fissi e accesi soltanto quando vi sono 2m. 4 d’acqua 
sulla barra. Il giorno una bandiera indica la stessa quan- 
tità. Veggonsi all e a 7 miglia. Le loro torri sono bianche. 
55* 7' T., 5* 50' 24" P. (4783). 

TYNEMOUTH (Faro del castello), dalla parte T. dell’ in- 
gresso del Tyne, fuoco mobile brillantissimo, visibile a 18 
miglia. Lo splendore ha luogo di 4' in 4'. Questo fuoco ha 
50m. di elevazione sopra una torre di 23m. 55° 4' T. e 3* 
45' 24" P. (3.° ord. 4852). 

- — (Fanali) situati uno sopra 1’ altro, all’estremità della 
gettata di T. Il superiore verde; quello di mezzo bianco 
e P inferiore rosso. 

SHIELDS (Fanali) nell’interno del fiume, a fuochi fissi e 
a destra entrando, su torri separate di 249m. L. 19° T. e 
P. 19' 0.; elevalo uno 57m. e l’altro 25in. e visibili a 16 
e 13 miglia; essi indicano la direzione dell’ingresso, cioè 
che quando si portano in linea si sta nelle acque le più 
profonde presso il banco Herd (lato 0.) Non si trovano 
che 2m. d’ acqua sulla barra nelle basse maree degli equi- 
nozi. Si accendono i fuochi dal primo quarto del flusso fino 
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al primo quarto del riflusso e si alza una bandiera il giorno 
nelle stesse epoche, 55° 30' T. e 3° 40' 24" I*. 

SUNDERLAND (Fuochi) situati sulle scogliere di ogni lato 
dell’ ingresso della Wear, e fissi. Quello della scogliera T., 
elevalo 22m., vedesi a 13 miglia. 54° 55' T. e 5 n 40' 24" 
P. Il fanale inferiore, che non ha che 17m. di elevazione, 
è acceso secondo lo stato dell’ acqua sulla barra ; quando 
il vento e la marea sono favorevoli, si accende verso la 
semi-marea lino al primo quarto del riflusso : si vede a 4 
miglia. Il giorno si alza una bandiera nelle stesse circo- 
stanze. Con i venti di P. , spengesi il fuoco inferiore a ma- 
rea alta. 

Il fanale della gettata 0. è stato qualche tempo illuminato 
da una luce elettrica del più grande splendore, ignoro se 
siasi conservato questo sistema d’ illuminazione. (1837). 

SEAHAM ( Fanali ) sulla punta Ited-Acrc uno mobile 
con splendori di 30" in 30" e l’altro fisso, visibili a 14 
miglia; quest’ ultimo è rosso. Sono elevati 2Sm. e 13m. al 
disopra del mare. 34® 30’ T. e 5® 59' 24" P. (1837). 

HARTLEPOOL (Faro e Fanali). Il faro è suU' Ifengh. Hanvi 
due fuochi fissi, rossi. Il primo acceso tulle le notti, il se- 
condo solamente a mezzo riflusso. La loro elevazione è 23m. 
ti e 48m. 8 e la loro portati 13 miglia. Di giorno que- 
st’ ultimo fuoco è rimpiazzalo da una palla rossa situata 
sulla sommità della torre. 34° 41' 31" T. e 5® 30' 45"P. (1847). 

(Fanale) a fuoco fisso rosso all’ estremità della sco- 
gliera del vecchio porlo ; la sua attività momentaneamente 
interrotta è stata ripresa. Vi si fanno similmente segnali 
col mezzo d’una palla alzata a un piccolo albero, quando 
alcune navi prive dei piloti sono forzate ad entrare. 

— (Fanali). Due piccoli fuochi fissi e verdi sono ancora 
all’estremità delle scogliere del porto occidentale; in fine 
due piccoli fuochi fissi e rossi , che pongonsi sul rombo 
M. per entrare in questo medesimo porto, sono fuochi di 
inarea. 
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SEATON (Fanali) due fuochi fissi distanti lOG4m. T. 76° 
30' P. Sono elevati 27m. e lOm. e visibili a 15 miglia. Il 
fuoco inferiore è rosso e il supcriore bianco, a 54° 40' di 
lat. T. c long. 3° 52’ 24" P. (5.° ord. 1839). 

CARE-SANI) (Fuoco galleggiante) presso la parte Lib. del 
banco Norlli-Care , parte P. dell’ingresso. Non havvi clic 
un solo fuoco fisso, visibile a 7 miglia. Di giorno porla 
una palla rossa. Il molto Teesfloatinglight è scritto alle 
parli. Lalit. 54° 58' T. e long. 5° 30’ P. 

RRAND-SANDS (2 Fanali) sulla parte P. del banco Brand- 
Sands, distanti 500m. 0. q. L. */» P- sono fissi e l’infe- 
riore è rosso. Lai. 54” 58' T. c long. 3° 29' 24” P. La più 
elevata delle due torri ò a strisce longitudinali nere e bian- 
che; l’inferiore a strisce bianche e rosse ma orizzontali. 
(4.® ord. 1839). 

La direzione di questi fanali cangia secondo i movimenti 
delle sabbie. 

WHITBY f2 Fari) presso di Ling Bill a 0. della città e 
a 255ui. T. 42° I\ e 0. 42" L. l’uno dall’altro. Il fuoco di 
T. é fisso, bianco e rosso c il fuoco di 0. di colore natu- 
rale; la loro elevazione è 72m. 9 e veggonsi a 13 miglia tra 
T. 51° P. c 0. 40® L. Lat. 34° 29' 40" T. e long. 2° 54’ 
19" P. (4.® ord. 1855). 

Tenendo i due fuochi I’ uno per l’altro a 0. 12° L. , si 
corre sul Whilbtj-Scar che giace a 2 miglia dal faro di T. ; 
tenete sempre il fuoco di 0. scoperto da quello di T. 

HIGII- WHITBY (Fanale) a fuoco fisso, verde e rosso, a 
34® 28' T. e 2° 57' P. , elevalo 25m. e visibile a 13 miglia. 
(4.® ord. 1838). 

SCARBOROUGII (Fuoco) all’eslr. della scogliera Vincevi, 
fìsso, visibile a 13 miglia, acceso quando vi sono 5m. di 
acqua all’ingresso, ciò che si indica con una bandiera nel 
giorno. É elevato 17m. 7 in una torre bianca. 34° 17' T. 
2® 45' 24" P. (4.® ord. 1806). 

FLAMBORO’ HEAD (Faro del capo), fuoco mobile, mo- 
strando successivamente due splendori bianchi uno dopo Fal- 
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tro, quindi una luce rossa con internili di 2’. Dopo lo 
splendore diminuiscono Ano all’ eclisse. La portata è di 
20 miglia. 54® 7' 25" T. e 2° 24' 24” P. La torre è bianca, 
elevata 25m. e la sua lanterna 65m. al disopra del mare. 
(2.® ord. 4806). 

BR1DLINGTON (Fanale) a fuoco fisso, all’ estremità della 
gettata di T., elevato 7m. 8, visibile a 8 miglia; non si 
accende che quando vi sono 2m. 7 d’ acqua nel porto. Latit. 
54® 5' 12® T. e long. 2° 52' 6" P. (1852). 

IIEBBLES (Galleggiante) a luce rossa, ancorato in 
9in. d’ acqua, parte 0. del canale , a 53° 44' T. e 2° 36' P. , 
elevato 5m. e visibile a 5 miglia. (1859). 

PAULL (Fanale) a luce fissa, elevato Bar. e visibile a 7 
miglia. (1856). 

SPDRN (Fuochi del capo), lato T. dell’ ingresso dell 'ffum- 
ber. Ambidue sono fissi e su torri separale di 145m. T. 
62® P. P una di mattoni , nera , l’ altra di rosso carico. I 
fuochi scopronsi a 45 e 44 miglia. Quando si scopre il 
fanale inferiore a L. del superiore, è necessario, per entrare 
nel fiume, di situarsi L. e P. col fuoco galleggiante dal largo, 
dimodoché quest’ultimo resti a L., e il fuoco superiore a 
T. 22® 30’ L. Quest’ultimo ha 53m., l’altro 4fim. al di- 
sopra del mare. Fuoco superiore, 55® 54' T. e 2® 43' 43" 
P. (3.® ord. 4834). 

(Galleggiante) a fuoco mobile, presso il nuovo banco 

a 44m. 6; i suoi splendori hanno 50" d’intervallo. Si vede 
a 40 miglia, li battello é rosso e porta una palla in cima del- 
l’albero. Latit. 55® 54' T. e long. 2® T 24" P. (4.® orti. 4820). 

CLEA-COMMON (Segnale) per evitare i banchi limar - 
Binks. È ottagono, nero e di 20m. di elevazione. Per evi- 
tare i pericoli, si tiene il segnale per il traverso della chiesa 
Grimsby, restando T. 61° 50' P. 

BLXL (Galleggiante) all’ estr. S.del banco in 8m. 5 d’acqua. 
La sua portata è di 40 miglia. 55® 54' T. e 2® 45' 24" P. 
(4.® ord. 4852). 

9 
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STALLINBOROUGH (Fanale) a fuoco fisso nell’ Umber, a 
33® 37' T. e 2° 30' P. (1849). 

KILLINGHOLM (Tre fari) a fuochi fissi, uno con 20m. 6 
l’altro lOm. 6 di elevazione, e a 186m. L. S. l’uno dal- 
l’altro. 83° 59'. T. e 2° 52' 24" P. Portala 11 miglia (4.* 
ord. 1832). 

Il battello è rosso, colle parole Hasboro-Light scritte so- 
pra i suoi lati. Non fornisce piloti. (4.° ord. 1832). 

WINTERTON (Faro) sulla punta di questo nome, con fuoco 
fisso che si vede a 18 miglia, situato in una torre di pietra 
elevata l7m. 9. Lat. 82° 43' T. e long. 0° 39' 24" P. (3.* 
ord. 1790). 

NEWARP (Fuoco galleggiante) a 34m. di acqua all’ estre- 
mità T. del banco detto Newarp, 6 miglia T. 80° P. dal 
fanale Winterlon. Il battello é rosso , portante 3 fuochi, e 
siccome l’ albero di maestra è più elevato, cosi l’ apparenza 
è triangolare. 

Ciascuno di questi alberi è sormontato da una palla rossa, 
nel giorno. Questo fuoco vedesi a 10 miglia e il molto 
Newarp è scritto ai suoi lati. Latit. 52® 43' T. e long. 0' 
27' P. (4.® ord. 1791). 

COCKLE (Fuoco galleggiante) dalla parte L. del Cokle- 
Gat, o ingresso T. della rada di Yarmouth; il suo fuoco 
è mobile di 1' in 1'. È ancorato in lim. d’ acqua di basso 
mare; si rilevano. 

La torre di Winterlon a M. 

Il fuoco galleggiante Newarp a G. q. L. V* U. 

La larghezza di Cokle-Gat non è che di 7 f 40 di miglio. 

Lat. 52® 42’ 0" T. e long. 0® 33' 24" P. (4.® ord. 1827). 

YARMOUTH (Fanale) sulla scogliera di 0. di Gorleslon, 
a 52® 3t' 23" T. e 0® 36' P. Fuoco fisso, rosso, visibile a 
2 miglia. Il giorno è rimpiazzato da una bandiera rossa. 

CORTON (Fuoco galleggiante) a 52® 29' T. e 0® 31' P., 
ancorato in 27m. d’ acqua; di colore rosso e mobile di 29" 
in 20", elevato 12m. e visibile a 9 miglia. (8.® ord. 1862). 
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— (Fanali) a fuochi fissi e rossi, elevali; il superiore 25m. 
e l’inferiore Urti., a */, miglio dal precedente. Questi due 
fuochi tenuti in linea fanno traversare il passo per la mag- 
giore profondità. 

NIUHOLAS-GAT (Fuoco galleggiante) ancorato al passo 
San Niccolo, in llm. d’acqua, alla punta T. del banco 
Klettle- Bottoni-, il fuoco è fisso, elevato I2m. e visibile 
a 10 miglia. Porta un pallone rosso nel giorno; si suona 
una campana in tempo di nebbia. Lai. 52® 34' T. e long. 
0* 33' P. 

— Un piccolo fuoco rosso si mostra a poppa con 6m. di 
elevazione; è un fuoco di riconoscimento. 

LOWESTOFT ( Fari ) alla punta Lev. della contea di 
Suffolk; due fuochi fissi sopra torri separate di 935m. T. 
13° P., che veggonsi a 10 e 18 miglia, e servono a dirigere 
(ra i banchi Holm e New-Come, tenendoli in linea, ovvero 
il gran fanale inclinante verso T. 12° G. L’ uno ha 56m., 
T altro i2m. di elevazione al di sopra del mare. La loro 
origine è del 1609. 

— Fuoco superiore 52° 29' 10" T. e 0 0, S5' 10" P. (3.® 
ord. 1009). 

(Fanali). Un fanale a fuoco fisso, e rosso è situato 

sopra ogni scogliera di questo porto ; e due fuochi verdi 
sono accesi all’ ingresso del porto interno. 

SHIP-WASH (Fuoco galleggiante) fisso ancorato in I7m. 
d’ acqua a G. del banco, a 52° 1' T. e 0° 42' P., elevato 
12m. e visibile a 10 miglia. (4.® ord. 1837). 

PAKEFIELD (Fanale) a fuoco fisso e rosso, visibile a 8 
miglia, che facilita la navigazione tre i banchi Bernard e 
New- Cóme, nella rada di Lowestoft: è situato sulla parte 0. 
della spiaggia, e resta a T. 40® 80' 0. dalla boa Bernard, e 
a P. 12® 0. dalla boa O. di New-Come. La sua elevazione é 
20m. ; 52® 26' T. 0® 35' 24" P. (1832). 

ORFORDNESS (Fari) sulla punta di terra a L. di Or f ord; 
sono fissi su due torri rosse T. 36® L., 4316m. di distanza; 
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uno di 23m., 1* altro di 19m. Vcggonsi a 12 miglia; portati 
in linea, guidano nell’ Ifollesley-Bay nell’ interno del banco 
Whiling, e verso T. tra il banco Aldborough-Knapes. Lat. 
52° 5' T. e long. 0° 45' 40" P. (4.° ord. 1702). 

LXNN-WELL (Fuoco galleggiante) in 32in. d’acqua al 
largo della punta del banco Long-Sand, a miglio 0. G9* 
L. dalla boa di questo banco, a 5 miglia T. 5* P. dot fu- 
naio Hunstanton. Lat. 53° 1' 40"‘ T. e long. 1° 55' 24" P. 

Questo battello é rosso e porta 2 luci a lOm. 7 di ele- 
vazione, sopra differenti alberi ; sono fìsse e si veggono a 
10' miglia; nel giorno sono rimpiazzate da palle rosse. 

Il motto Lgnn-Well é scritto su i suoi, lati e si tocca un 
timpano in tempo di nebbia. 

HUNSTANTON (Fanale) sulla punta, torre bianca di 
18m, a fuoco fisso, che vedesi a 1G miglia, essendo ele- 
vato 32m. 

É d’ un rosso, acceso, quando si rileva tra L. S. e S. q. 
L., o la direzione del banco fìoaring-middle. Lat. 32* 
56' 55" T. e long. 1° 50' 34" P. (3.° ord. 1665). 

DVDGEQN (iliaco galleggiante) in 15m. d’ acqua, a lato 
Lib. del banco di tal nome, 21 miglin T. 20° 3' L. da Wells. 
Luce unica, elevata 11 m. e vedesi a 10 miglia. Una palla 
rossa è posta all’albero di maestra; il battello è rosso, e 
suona la campana in tempo di nebbia. Latit. 52° 15' T. e 
long. 1° 24' 44" P. (4. ord. 1736). 

LÈMAN e OWER (Fuoco galleggiante) a 29m. di basso 
mare, 53® 8' 30" T. e C° 18' 54" P., presso la punta lib. 
di Ower, ma a 5 miglia 0. dalla sua parte la più elevata, e 
a 5 miglia L. S. dellajiarle la più elevata di* Leman. Due 
fuochi) di lanterna* son# sopra' alberi separati; l’interno è 
mobile e a Una. al disopra del* mare , con splendori di 
1’ io lt; il fuoco di dietro è fisso ed* elevato 8m. ; la 
loro portata è db 10 miglia. Nel giorno ciascun albero porta 
una palla rossa. Non bisogna mai avvicinarsi per rapporto 
ai pericoli; infine si spara il cannone qpandg veggonsi 
delle navi dirette su’ medesimi. (4.® ord. 1840). 
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CROMER (Fanale) sulla punta G. di Norfolk, fuoco mo- 
bile i cui eclissi hanno luogo di 1' in 1', e che vedesi a 22 
miglia. La luce si perde gradatamente. 52° 86' T. e 4* 
o' 34" P. É elevalo 83m. sur una torre bianca di 18m. 
(1.® ord. 1833). 

HASBOROUGH (Fanali) tra quelli di Winterton, e di 
Cromer; sono fissi, su due torri bianche separate */* mi- 
glio T. 70° 13' P., visibili a 13 c 18 miglia, e conducenti 
sul passo d’ Hasborough, tra il Newarp e Ridge-Sands. 
Uno ha 41m. l’ altro 50m. di elevazione al disopra del mare. 
32* 49' 0° 48' 24" P. (3.® ord. 1791). 

(Fuoco galleggiante) all’ estremità T. del banco Ha- 
sborough ; ha due lanterne sopra alberi separati, a lira. 6 
di elevazione, visibili a 10 miglia. É a 27m. d’acqua, 52® 
58' T., 0® 44' 24* P. Vi si rileva : 

11 fuoco di Cromer , P. li® 15’ 0. 

Il gran foro d’ Hasborough, 0. 33® 43' P. 

La boa T., 1 miglio dal banco d’ Hasborough , 0. 41® 
13' P. Lat. 52° 4' 30" T. e long. 0® 46’ 10" P. (3.® ord. 
1792). 

SUNK. (Fuoco galleggiante) in 20in. all’estremità L. del 
Sunk-bank, 13 miglia 0. 56® 13' L. dai due fuochi di Har - 
wich. Non ha che una luce a 12m. di elevazione, visibile 
a 10 miglia. Esso conduce principalmente ai Swnk e Ring’s 
Channels, e di là al Tamigi. Lat. 51® 47' T., long. 0° 52' 
24" P. 

A 6 miglia P. 22® 30’ 0. da questo fuoco, havvi il segnale 
dei Gon-Fleei, che si lascia a destra entrando nel tCing’i 
Channels. 

GGNFirEET (Faro) a eclissi di 30" in SO", costruito in pros- 
simità del banco di questo nome. Ha rimpiazzato il fuoco 
galleggiante e il segnale bianco ; è di colore rosso. Non si 
deve mai accostarlo a meno di 500m. e non si deve circon- 
darlo dalla* parte di T. Portata 10 miglia. Latit. 51® 46' T. 
« long. 0® 38' 40" P. (4.® ord. 1830). 
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HARWICII ( Fanali ). La torre del fanale superiore è 
I2m. più elevala delio stesso fanale, alfine di meglio rico- 
noscere l’ingresso nel giorno. Questi fuochi sono fissi, e 
veggonsi a 9 e 12 miglia. Rimangono a T. 54° 18' P., 20im. 
di distanza, e fanno evitare il Rolling- Ground, il Choroh- 
Bank, e gli alti fondi all' ingresso dei fiumi Stour e Orwel. 
Il gran fanale è grigio e ha 20m. di altezza. 51* 56’ 59' r 
T., 1° 3' 1" P. (4.° ord. 1818). 

DOVERCOURT (Fanale) sulla estremità della punta innanzi 
Barwich. (1861). 

LANGUARD (Fanale).UI forte di questo nome, che di- 
fende F ingresso d’ ffarwich, è sormontato da un fanale che 
sembra successivamente rosso e bianco); apparisce rosso dalla 
boa Andrews fino alla boa Beach-End; là apparisce bianco, 
poi verde a piccola distanza al di dentro della sua posizione. 
Lat. 51° 56' 15" T. c long. 1° 2' 20" P. (1848). 

CORK (Fanale galleggiante) ancorato a 7m. 3 presso il 
banco Cork al largo d’ Harwich. Il suo fuoco è mobile di 
50" in 30”, brillantissimo e visibile a 9 miglia. Si è soppressa 
la boa che segnalava questo pericoloso punto in conseguenza 
di questa installazione. Dn pallone rosso lo indica nel giorno. 
Latit. 51° 56' T. e long. 0 8 57' P. (1840). 

SWIN-MIDDLE (Fuoco galleggiante) all' estr. P. di questo 
banco, in 7m. 3. Fuoco mobile di 1' in 1', elevato Itm. 
e visibile a 10 miglia. Vi si rileva il segnale Shecrs a P. 
33* 45' 0. Fa i suoi eclissi in 1'. Le parole Swin-Middle 
si leggono sopra i suoi lati. Non ha che un albero. 51* 39' 
T. e 1° 13' 24* P. (4.* ord. 1837). 

MAPLIN (Faro), fuoco fisso e rosso sulla punta S. del 
banco di tal nome, che rimane a secco nelle basse maree, 
a 51° 35' T. e 1° 17' 24" P. La sua portala è di IO miglia 
su tutto f orizzonte. Esso è un poligono rosso di 16 lati, 
elevato sopra pali. Vi si suona una campana nelle nebbie. 
Si avverte di non passare giammai da T. di questo faro 
entrando o uscendo dal Tamigi. (4.° ord. 1838). 
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Finalmente é nascosto in maniera da essere invisibile a 
T. della linea tirala dalla boa del Blucklail-Spil a quella 
del Maplin a S. 

(Fanale). Un secondo fuoco acceso nello stesso faro, 

illumina 8* del circolo, per marcare il canale tra il fuoco 
galleggiante del Girdler e la boa del banco Shivering. Si 
tocca la campana in tempo di nebbia. 

GALLOPER (Fuoco galleggiante) ancorato a 20m. in L. 
di Sand, avente due luci fisse, orizzontali, a 54° 45' T. e 
0* 24’ P., elevate ltm. c visibili a 10 miglia. (4.° ord. 1803). 

MOUSE (Fuoco galleggiante) a 8m. d’acqua, all’estre- 
mità P. del banco di tal nome , che è scritto su i lati. Il 
fuoco è niobi fedi 20" in 20", verde, elevato ltm. e visibile 
a 10 miglia. Il battello é rosso. Lotit. 51* 52' T. e 1 # 20' 
24" P. (4.® ord. 1838). 

NORTHFLEET (Fanale) a fuoco fìsso, bianco e rosso 
sulla calata India- Arms, bianco nel canale di Northfleet- 
Ilope, e rosso dopo 2m. 7 a L. e sul Broadness. 

IIOPE (Fanale) nel forte sopra una punta. Non è che 
una lampada sopra un’asta da bandiera, all’ uso delle car- 
boniere. 

NORE (Fuoco galleggiante) all’estremità L. del banco 
Nove, a 5m. 5, 5 miglia a T. 33° L. dalla punta Garisson 
di Sheerness. Non ha che un fuoco mobile di 50" in 30", 
con 12m. di elevazione, visibile a 10 miglia. Questo fanale 
con duceall’ ingresso del Tamigi e della Medtoay. 51° 29' 
0" T. e 1® 52' 24". P. (4.® ord. 1734). 

CHAPMAN (Fanale) sulla punta di tal nome all’ interno 
del Tamigi; la sua elevazione é 12m. al disopra delle alte 
maree; il suo fuoco è fisso bianco eccettuato nei rileva- 
menti seguenti, ove il fuoco è rosso, cioè : la linea portante 
sulla boa del centro del fiume (S. q. ‘j t L. dal fanale), e 
questo colore si estende fino verso L. q. S.; segnala il 
limite T. del passo nominato Sea-Beach. 
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SOUTH-EÌVDE (Fanale) a fuoco fisso e rosso sulla gettata 
nel Sea-ìteach o canale inferno del Tamigi. (1840). 

MUCKING ''Fanale) a fuoco fisso elevato 12m. e visibile 
a 11 miglia. I! suo colore è ordinario, ad eccezione però 
nei rilevamenti seguenti, ove si mostra rosso, cioè: L. q. 
7« S. dal fanale per evitare gli Sears eia punta Chapman; 
il P. q. Lib. porta sull’asse del banco Oven e a piccola 
distanza in fuori del segnale di 3m.; l’O. 27° L. per mar- 
care la linea diretta sul segnale P. di Blylh. (4.® ord. 1849). 

Questo fuoco è dunque eguale nel Sea-Reach. 

SIIEERNESS (Fanale) sulla punta Garrison, fuoco fisso 
rosso di 4 a ti miglia di portala, situalo sull’asta di ban- 
diera delle guardie di costo. (1839). 

KENTISiH- KNOCK (Fuoco galleggiante) mobile di 1’ in 
1' ancoralo a 22m. presso 1’ estremità L. del banco di tati 
nome. Latit. 31° 44' T. , long. 0° 40’ P. La sua eleva- 
zione è di llm. e la sua portata di 10 miglia, fi battello 
è rosso ; ha il proprio nome scritto su i suoi lati. Si spara 
il cannone quando osservasi una nave che corre sui peri- 
coli. (4.° ord. 1840). 

EAST-TONGUE (Fuoco galleggiante) nel canale del Prin- 
cipe, per facilitare la navigazione dai Norlh-Foreland al 
fuoco di Nore. È ancorato all’ ingresso L. del. canale, presso 
il .banco East-Tongue ; il malto Tongue è scritto alle 
parti .del battello,. Latit. 5i® 29' T. e long. 1° 1' P. (4.® 
ord. 4848). 

CABALE DEL PRINCIPE (Fuoco galleggiante) ancorato a 
6m. 4 sulla parte T. del canale, tra i fuochi di Tongue e 
Gildler; fuoco mobile di 20" in 20", rosso. Il battello porla 
scritto alle parli Prince’s Channel. (4.® ord. 1856). 

G1RDLER <Fuoeo galleggiante) all’ estremità P. dello 
stesso canale del Principe , presso il banco Girdler; ed 
è munito d’ un fuoco a splendori di 30" in 30", che rende 
impossibile la confusione. Latit. 51° 29' T. e long. 1® 45* 
P. (4.® ord. 1848). 
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MARCATE (Faro) all’ estremità P. della scogliera, fuoco 
fisso, rosso , che vedesi a 10 migliti. É una colonna di 2lm. 
ed il fuoco lia 26m. di elevazione ni disopra >del mare. 51® 
24' T. 0° 57' 24" P. (4.® ord. 1829). 

JARVIS (Fanale), fuoco fisso, rosso, acceso al!’ estremità 
dell© scalo da sbarco, presso Margate. Questo fuoco 
non è .mostrato che accidentalmente e per il servizio di 
Margate. 

NGRTH-FORELAND (Faro) all’estremità L. del Reni, 
fuoco fisso, che si vede a 19 miglia. 51° 22’ 29" T., 0° 
53' 37" P. Il fuoco ha 56m. di elevazione sopra una torre 
di 21m. Non si deve troppo avvicinare questo faro , per 
rapporto ai pericoli formati dalle navi naufragate. (l.°ord. 
1836). 

RAJMSGATE (Fanale) elevato Um. sulla scogliera P., a 
fuoco fisso, rosso, che si vedeva 6 miglia; non si accende 
che quando si hanno 5m. d’acqua tra le scogliere; nel 
giorno una bandiera o un pallone è alzato sulla costa, presso 
la scala di Giacob, nella stessa circostanza. 51° 20' T., 0® 
54' 24" P. 

Un’ ora dopo il segnale di 3m., trovansi 5m. ; 2 ore dopo, 
6m. ; 3 ore dopo, dm. 4 d’acqua. Nelle maree morte, la 
suddetta profondità varia da 4m. 2 a 3m. 5. 

— (Fanali). Due piccoli fanali verdi di direzione, sono sulla 
spiaggia P., a P. di lutti i lampioni a gaz della città; 
conducono nelle acque pi» profonde Ano al porto. 

GOODW1N-SANDS (Fuoco galleggiante della punta T.) 
in 16m., a V* di miglio L. 16° T. dall’ estremità T. del banco 
Goodvoin, e 7 miglia 0. 50° JL. dal faro North-Foreland. 
Ha tre fuochi e quello dell’albero di maestra, ha 16m. di 
elevazione. Veggousi a 10 miglia. Questo bastimento é 
rosso. 51° 19' T. e 0° 45' 24* P. (4.® ord. 1793). 

Porta alcune palle rosse; il motto Goodwill è scritto sopra 
i suoi fianchi. * 

— (Fuoco galleggiante) sulla parte 0. del Goodwin, nel 
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Gull-Strcam ancoralo in 15m. d'acqua, fuori di Triniti/- 
Swash, uno dei passi che conduce alla rada delle Dune. 
Resta a T. 30° L. , 9 miglia dal fanale South- Forelami. 
Questo battello é rosso e porta un fuoco mobile con splen- 
dori di 20". Latit. 51° 16' T. 0° 51' 40" P. 


— (Fuoco galleggiante) all’ estremila 0. del Goodwin- 
Sands, visibile a 10 miglia; il fuoco é fisso, elevato llm. 6. 
Il battello é rosso ancorato in 24m. d’ acqua ; porta una 
palla rossa e i molti South-Sand-Read , sui fianchi. Latit. 
51° 10' T. c long. 0° 5-2' P. 

— (Galleggiante) fisso, ancorato in 15m. 7 d’ acqua, a 6 
cavi in 0. 15° L. dalla boa Bruite; il motto Wreck è scritto 
alle parti. 

DEAL (Segnale) di 1 ora di tempo medio di Greenwich . 
Il pallone è alzalo a mezzo albero circa 5' avanti 1 ora, 
e in cima all’albero circa 5' avanti 1 ora. Il tempo conta 
dal momento della caduta. 

SOUTII-FORELAND (Fari) a fuochi fissi, su due torri 
di 2tm. e 15m., indicanti P. 10° T.; e distanti 410m.; le loro 
luci, a 115 e 83m. di elevazione, si vedono a 2 5 e 22 mi- 
glia; tenuti in linea, fanno evitare l’estremità 0. dei banchi 
Goodwin. 

Lat. 51° 8' 26" T. e long. 0° 58’ 24" P. (1.® ord. 1842). 


Manica (Costa Merid. d’Inghilterra). 


DUNES (i). Per completare le istruzioni su i banchi di 
sabbia nominati Goodwin, devo far conoscere che esiste 
attualmente lungo la loro costa L., quattro grandi boe, che 
non si devono mai avvicinare a meno di % miglio, atteso- 
ché la marea porta nella direzione P. M. colla più grande 
rapidità. 

La prima di queste boe, quella di G., è rossa con albero 
a testa triangolare , a 20m. di fondo. Vi si rileva il fuoco 
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Gvll-Stream a P. q. M., e il fuoco galleggiante N. Goodwill 
a G. q. T. 

La seconda, a 27m. d’ acqua , c nera con un albero a 
testa di diamante, e porta l’iscrizione Swatchway, bene 
inteso die essa è a traverso della grande estensione dei 
banchi ove é il passaggio. 

Vi si rileva il fuoco Gull-Slream a M., la boa precedente 
a T., il fuoco T. di Goodwin a T. */» M. e il faro NorUli- 
Foreland a T. q. G. 

La terza boa è alla parte T. di Galliper S.; è sormontata 
da una gabbia a bande orizzontali bianche e nere. Essa é 
in 23m. di fondo avente il fuoco galleggiante di S. Goodwin 
P. 34° 0., e il fuoco galleggiante di N. Goodwin a H # 15' L. 

La quarta boa é alla parte 0. de’ banchi ; essa è nera e 
porta un globo, per ISm. di fondo, rilevando il fuoco gal- 
■ leggiante S. Goodwin P. 31° 0. 

DOVER (Fonali). Due fuochi fissi, rossi, sono sopra alberi 
separati di im. 6' T. 24° 50 P., sulla scogliera di O.; ele- 
vati 18m. 3 e visibili a 12 miglia. Il primo di questi fa- 
nali ha un fuoco doppio. Non si accendono che quando vi 
sono 2 a 3m. d’ acqua sulla barra e il giorno si alza una 
bandiera nella stessa circostanza. Latit. 51" T T. e long, 
i® V P. (4.° ord. 1832). 

Questi fuochi non servono che per indicare le gettale e 
non il canale che spesso cambia col movimento delle sabbie. 

(Fanale) sulla gettata T.; fuoco fisso c rosso, acceso 

quando sono 2m. d’ acqua sulla barra e solamente in tempo 
di marca. 

(Fanale) sulla punta Cheeseman all’ estremità dellà 

gettata P. Questo fuoco fisso e turchino è visibile solamente 
a 2 miglia. Si suona una campana in tempo di nebbia. 

(Fanale) presso la torre della città, fuoco fisso e 

verde segnalante il centro delle gettale. 

Esiste pure a Douvres un sistema di segnali di marea 
tanto di notte che di giorno; questo è per l’uso dei piloti. 
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FOLKSTONE (Fuoco) fisso e rosso, sulla scogliera 0., * 
81° 5' T. e 1° 9' 24" P. ; non é acceso che allorquando vi 
sono 5m. d’ acqua nel porlo, ciò che è marcato U giorno 
da una bandiera. Vedesi a 6 miglia. Vicino a Folkslone 
si deve correre in fuori qnando il fuoco superiore di South - 
Foreland scomparisce. (1880). 

— (Fanale) a fuoco fìsso verde e bianco sopra la nuova 
gettata a 515m. in L. 22° 0. e a I90m. in 0. 17° L. dal 
fuoco rosso; si veggono a 6 miglia da P. 18° 0. a L. 40® 
T. É bianco di terra a questi rilevamenti. 

VARNE (Fuoco galleggiante) ancorato a 29m. d’ acqua, 
luce rossa elevata firn, e visibile a 10 miglia. Lat. 80° 56' 
T. e tong. 1° 2' P. (4.® ord. 1860). 

te 

— Una boa rossa marcata N. E. Varile è ancorala a 23m., 
a 5 miglia e a T. 41° L. dal fuoco galleggiante. 

DUNGENESS (Faro) sulla punta estrema a fuoco (/fsso,dhe 
si vede a 14 miglia. Per distinguerlo nel .giorno, si è di- 
pinto il faro di rosso e bianco. É alto 28m., e il suo fuoco 
ha 31m. di elevazione sul mare. Latit. 50° 54’ 47* T., e long. 
1° 22’ 24" P. (4. u ord, 1789). 

RYE (Fanali). Dal lato T. dell’ ingresso del Camber sono 
due fuochi fissi, che restano T. 33° 15' P., 162m. di di- 
stanza ed elevati lini. 8m.; non sono illuminati che quan- 
do sono 3m. 3 d’ acqua sulla barra. Di giorno una ban- 
diera indica la stessa circostanza. Sono visibili da 3 a 4 
miglia. Lat. 50® 57' T. e long. 1° 35' 24" P. 

Di giorno, una bandiera é alzata con 5m. d’ acqua ; una 
piccola bandiera sopra un’ asta separata, indica 4m. quando 
è alzata a metà, e 4m. 2 quando tocca il pomo dell’ asta. 
Due piccole bandiere rosse alzate a mezz’ albero indicano 
4m. 5 e a toccare il pomo 5m. 

— (Fanali). Due piccoli fuochi fissi, rossi, di marea, sono 
a 60m. dall’ estremità della vecchia gettata. 

HASTINGS (Due fanali) T. e 0. a 270m. di distanza e 
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a fuochi fissi, rossi, che dirigono i pescatori sulla costa 
e non sono accesi che dal 25 marzo al 29 settembre : sono 
a I8m. c 19m. al di sopra del mare. Il fuoco superiore é 
risibile a 7 miglia, I’ altro a 6. Lotit. 50® 52' T. e long. I* 
44' 24" P. 

EAST BOURNE (Fanale), semplice lampada a fuoco fisso , 
elevata 3m. e accesa soltanto nella stagione della pesca, a 
50® 45' T. 2° 3' 36" P. 

DRiGE. Si annunzia che un fuoco galleggiante sarà instal- 
lato su questo banco per farlo conoscere più sicuramente. 

BEACHY-IIEAD (Faro) a fuoco mobile di 2' in 2', con 
splendori di ili", che vedesi a 22 miglia, essendo elevato 
86m. sull’ alta spiaggia di Dellelout; il faro è bianco ed ha 
di altezza 13m., e tenendolo scoperto dalla spiaggia L., si 
evitano i bassi fondi del Royal-Souverain. E necessario non 
ostante di conservarsi almeno in 23m. di fondo. 50® 44' T. 
e 2® 7' 24" P. (1.® ord. 1828). 

Sei caverne che hanno un ingresso di im. e una scala 
di 6m. di altezza, sono incavate nette spiaggie tra Cukmo- 
re o Beachy, le quali confinano con alcune camere; in una 
di esse, detta la Grotta di Derby, trovano un sicuro asilo 
i marinari naufragati. 

NEWHAVEN (Due Fanali) a fuochi fissi, ambedue sulla 
scogliera P. e a 46m. T. 26° O. l’uno dall’altro; sono vi- 
sibili a 7 e 8 miglia di distanza ; ma l’ inferiore non è ac- 
ceso che quando sulla barra trovansi 5m. d'acqua; il suo 
fuoco è rosso quando 1’ acqua è a 3m. ì) 4m., c bianco 
quando saiisce al disopra. 

Nel giorno, un pallone nero viene inalzato sull’albero 
della scogliera, quando P acqua ha da 2m. a 3m. di altezza 
sulla barra; due palloni quando ha da3m. a 4m. cd una ban- 
diera rossa per ogni altra quantità al disopra. Lalit. 50° 47' 
T. e long. 2° 24' 24" P. 

BRIGHTON (Fanale) a fuoco fisso, verde sulla catena di 
«.scogli, elevato lOm. 7 al disopra del mare, c che si vede 
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a 1* miglia. Lati!. SO® 80' T. e long. 2" 28' 24" P. (4.» 
erti. 1824). 

— (Fanale) di porto fisso, verde situato sulla gettala L., 
elevato Sm. 4 e visibile a 3 miglia. 

SHOREHAM. (Dnc Fanali) fissi sono all’ingresso del porlo, 
marcanti T. 6° 30' L., 239m. di distanza e visibili a 10 mi- 
glia; sono a 12m. 7 al disopra delmare; il più basso è 
acceso soltanto quando vi sono 5m. 3 d’ acqua stille sco- 
gliere, e un fuoco rosso è aggiunto quando il mare è pieno ; 
il più aito sta acceso tutta la notte. Lai. 80° 50' T. e long. 

2° SS' 24" P. (4.° ord. 1825). 

L1TTLEHAMPTON (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sull’ e- 
stremilà T. della scogliera L., a SO® 48' T. e 2° 52' 24” P. 
Portala 9 miglia. (5.® ord. 1848). 

OWERS (Fuoco galleggiante) in 54m., a 6 miglia 0. 48® 

L. da Selsea-Bill e all’ estremità L. dei pericoli d’ Owers, 
a 50° 58’ T. e 5° 0' 24" P. Un solo fuoco fisso visibile a 10 
miglia é elevalo llm. Q. Nel giorno si alza un pallone o 
suonasi un timpano se il tempo lo rende necessario. Quando 
vedesi una nave correre sui pericoli, si tira un colpo di 
cannone, o si alza la bandiera a mezz’ asta, finché non si 
vede che la nave cangia la rotta pericolosa. (4.® ord. 1788). 

BEMBRIDGE (Galleggiante) a 9m. d’ acqua, a 250m. G. 

L. dalla boa Nab-Rock, che è 2 miglia O. 75® 15' L. dalla 
grande S. Elena (isola Wight). 50“ 42' T. e 3® 22' 24" P. 

(4.® ord. 1812). 

Due fuochi stanno su differenti alberi, a llm. e 8m. di 
elevazione. Veggonsi a 8 e 10 miglia; nel giorno un toc- 
cheggio per le nebbie avverte della sua vicinanza. 

SANTA CATERINA (Faro) a fuoco fisso brillante, sopra 
una torre bianca di 55m. di elevazione visibile a 18 miglia. 
Lat. 50° 34' T. e long. 5® 38' P. (2.® ord. 1840). 

SOUTH-SEA (Fanale) a fuoco fisso nel castello dello stesso 
nome, all’ ingresso di Portsmouth, visibile a 8 miglia ed eie- . 
vaio 15m. Questo fuoco comparisce rosso quando il canale * 
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tra le boe dello Spit e di Boyne è aperto , e pallido tra 
le boe dello Spil e d’ Edgar. A P. dell’ Edgar e a L. del- 
l’ Borse, il fuoco é invisibile. 80° 47' T. e 5° 25' 24" P. 

KICKER (Torre) elevatissima che si porta in linea col forte 
ìlonkton, per raggiungere la rada di Spilhead. (4.° ord. 1822). 

WARNER (Fuoco galleggiante) mobile di 1', in 1', situato 
sopra i banchi di questo nome alla parte Lib. del canale 
che separa il Warner dall’ Horse-Sand. È ancorato all’ in- 
gresso di L. di Spilhead, a 23m. d’ acqua sopra i rileva- 
menti seguenti : 1’ estremità della gettata Bidè veduta per 
il traverso delle torri d’ Osborne T. 56° P.; la boa Nomans- 
Land a 4 miglio e */ s T. 33° 45' L.; la boa della rada del- 
V Hor se a a /, di miglio T. 37° L.; la sua boa Deantalil a 
2 miglia e */s L.; il fuoco galleggiante Bembridge a 2 mi- 
glia e */, 0. 29° L. Lat. 50° 43' T. e long. 3° 24' P. 1854). 

RIDE (Fanale) a fuoco fisso all’ estremità della gettala, 
elevato 7m. e visibile a 9 miglia. Isola di Wighl. Lat. 50* 
44' T. e long. 3° 30' P. (1832). 

CALSHOT (Fuoco galleggiante) all’ eslr. del banco. Il suo 
fuoco è mobile di l' in 1'; è a 6m. 4 d’ acqua di basso ma- 
re, visibile a 9 miglia. Il motto Calshol é scritto ai suoi lati. 
Latit. 50® 48' T. e 3° 56' P. (5.® ord. 1842). 

SOUTHAMPTON (Due fanali) a fuochi fissi , sul molo rea- 
le, l’ inferiore dei quali è rosso. Si portano in linea retta 
per praticare il canale. Lat. 50° 54’ T. e long. 3.® 44' 24" P. 

Esistono ancora sulle gettate dei Docks due fanali fissi; 
bianco su quella di T. e rosso su quella di 0. Tenendoli in 
linea, si penetra nel fiume lichen per 4m. 5 d’ acqua. (1841). 

YARMOUTH (Fanale) a fuoco fisso, bianco, rosso e verde 
sul muro del castello, parte P.; verde verso il castello e 
rosso al centro. Guida nel porto. (1857). 

— (Fanale) situato nell’ interno, fuoco fisso sopra l’ angolo 
di una casa , a 27m. dal precedente. Tenuti in linea gui- 
dano nel porlo in 4m. 2 d’ acqua. 


‘VV. 
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HURST (Fanali del castello), a T. del salto di Needles, 
sulla punta di questo nome. I fuochi sono fissi sopra due torni 
separate, restando T. 39° SO' L., 240m. di distanza; veg- 
gonsi a 12 e 9 miglia e conducono sul Needles- Bridge e ai 
Shingles. Il più elevato ha 23m. 

Si accende un altro fuoco nel fanale inferiore a Lib.; 
è rosso, e non si vede che da P. 38° 0. e P. 5° 0; Latit. 
50° 42' 28" T. e long. 3° 33' 14" P. (4-.° ord. 1812). 

NEEDLES (Faro) sulla punta P. dell’ isola Wight; fuoco 
fisso, rosso e bianco, elevalo 24m. e visibile a 14 miglia. 
Il fùoco è rosso, eccettuato tra il P. 22° 0., e il P. e tra la 
T. 34° L. e T. 39° L. ove apparisce bianco. Il limite 0. del 
fuoco bianco fa passare a 2 miglia a 0. del capo Durlston 
sopra de’ fondi di 25m. e il suo limite di T. nella stessa di- 
rezione fa passare il banco Dolphin e la sponda Lib. dei 
Shingles nell’ altra direzione, T. 54° L. e T. 39 a E. Il fuoco 
bianco fa evitare il banco Wardin. Latit. 30° 40' T. e long. 
3® 65' P. (3.® ord. 1830). 

— (Fanale) in costruzione a circa 3 /« di miglio a P. del 
precedente. 

BELL-BROY. Una boa a campana è stata situata all’ estr. 
Lib. degli scogli , punta estrema della coda dei Shingles. 
Ha rimpiazzalo 1’ altra boa rossa che vi era in passato. 

POOLE (Fonali). Due fuochi fissi e rossi, dalla parte T. 
dell’ ingresso, 240m. T. 28° P. uno dall’ altro. Yeggonsi a 
6 miglia. Latit. 50° 41' T. e long. 6® 17' P. (1848).' 

SWANAGE (Fanale) a fuoco fisso sulla gettata. Proposto. 

WEYMOUTII (Fanale) a fuoco fisso e rosso, all’ estremità 
della scogliera 0., visibile a 3 miglia. Lat. 50® 37' 0" T. e 
long. 4° 40’ 26" P. (1833). 

BLAGDON-HILL. É stalo cretto un monumento su questa 
•oliina, dietro Weymoulh; la sua sommità giunge a 269m. 
e vedesi dall’isola Wight, a L.; do Berry-Head, a P.; e 
dall’ isola d’ Alderny, a 0., nelle più favorevoli circostanze 
dell’ atmosfera. 
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SRAMBLES (Galleggiante) ancorato in 27m. ali' estremità 
L. del banco; fuoco fisso di 10 miglia di portata; il battello 
è rosso e porta il suo nome alle parli. (4.° ord. 1839). 

PORTI-AND (2. Fari). All’ estremità 0. della penisola, 
a fuochi fissi, che restano a T. 53° P. , 450m. di distanza ; 
si veggono a 21 e 18 miglia, avendo C3in. e 49m. di ele- 
vazione al disopra del mare. Tenuti in linea , fanno evi- 
tare Portland lince e i Shambles. Lat. 30® 31' 22" T. e 
long. 4° 47' 13" P. (1789). 

(Fanale) provvisorio situato sulla dogana, per segna- 
lare i lavori della nuova rada. É un fuoco fisso e rosso. 

LYME-REGIS (Fanale) fisso rosso di 4 miglia di portata. 
Si accende a mezza marea o al mezzo riflusso. (1833). 

— r- (Fuoco) fisso verde sulla casa della dogana a 230m. 
T. 64® P. dal precedente. Tenendolo scoperto appena in L. 
del fuoco rosso, e a T. 64 ° P., si evita il Gobber esterno 
e si fa rotta per le gettale interne. 

TORQUAY (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sulla gettata, 
elevato 4m. 3, visibile a 5 miglia. Latit. 30° 27' 30® T. e 
long. 5° 51' 24 " P. (1852). 

TEIGNMOUTH (Fanali) a fuochi fissi all’estremità M. 
del Demi, o parte T. dell’ingresso del porto; rossi in 
in tutte le dilezioni; la loro elevazione è di lOm. e la sua 
portata 0 miglia. Tonendoli in linea fanno evitare gli scogli 
del Nees. 

Lat. 30° 33' 0" , T. e long. 3® 48' 24" P. (4843). 

BRIXHAM (Fanale) a fuoco di porlo rosso e fisso all’ estre- 
mità della scogliera. Lat. 30° 24' T. e long. 3° 30' 24" P.; 
portata 3 miglia. Elevazione 6m. sopra un albero di ferro. 
(1839). 

DARTMOUTII (Fattale) a fuoco fisso, bianco rosso c ver- 
de, sulla punta Kirgswear, facile a distinguersi dal fuoco 
mobile di Starl-Point. Sebbene non sia che un fuoco di 
porlo , la sua utilità è grande per raggiungere questo 

10 
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piccolo porlo. Si vede a IO miglia; elevazione 26m. Lalit. 
SO" 20' 50" T. e long. 5° 34’ P. (4.° ord. 1837). 

START-POINT (Faro) a fuoco mobile, variato da splen- 
dori di 1’ in 1’, visibile a 19 miglia. La torre è di pietra, 
elevati! 2Sm. e il suo fuoco 62m. al disopra del mare. 

Un fuoco stazionario é similmente acceso nella stessa torre 
nella direzione di Iìerry-Head. 50° 13' 22” T. e 5° 38’ 7" P. 

Questo faro é a 128m. dall’ ingresso S. della punta Start. 
Il fuoco fisso è visibile soltanto, quando rilevasi la punta 
Start, a 0. del P. L. Questa osservazione é indispensabile. 
(2.° ord. 1856). 

PLYMOUTH (Faro) all’estremità P. del frangente; fuoco 
fisso elevato 19m., rosso e bianco, con una portata di 9 
miglia; il fuoco rosso vedesi dal mare e si estende all’ in- 
terno della baja fino alla linea T. 26° L. dal faro (o fino 
alla boa Melampus). Entrando dal passo P., non si deve 
dar fondo che quando si è oltrepassato questa linea, e sco- 
perto il fuoco bianco. Questo stabilimento ha una campana 
per le nebbie. Lalit. 30° 20’ T. e long. 6° 29’ 56" P. (1822). 

(Fanale) fisso, sulla scogliera Barbican di P. Ve- 
desi a 0 miglio ; è utilissimo per il passaggio L. ; quando 
si nasconde con la punta Fish o Fish’ s-Nase all’ cstr. L. 
della cittadella, dirige sul Cobler, banco al largo e a piè 
del monte Batlen. 

(Segnale) all’ estremità L. della dogana; è una co- 
lonna sormontata da un globo di 2m. , annessa ad una 
fabbrica in granito. I naufraghi vi ascendono per mezzo di 
gradini e vi trovano refugio. 

EDDYSTONF. (Faro) una delle meraviglie deli’ arte in 
Inghilterra , sopra uno scoglio all’ ingresso della baja di 
Plymouth. Questo fuoco fu acceso nel 1698; l’altezza della 
sommità della lanterna attuale, non compresa la cupola, è 
di 22m. alla bassa marea; la torre è dipinta a strisce oriz- 
zontali rosse e bianche. La punta llam-Head ne è a 9 mi- 
glia. T. 12° 30’ L. Il fuoco è fisso e vedesi a 15 miglio. 
Lat. 50» 10’ 54" T. e long. 6° 36’ 17” P. (3.° ord. 1719). 
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Vi esistono all’ intorno molti pericoli: quello di 0. si 
vstcnde 142m. quello di L. a I49m. e quello di G. a 274m. 
Non bisogna dunque avvicinarsi di troppo. 

GRIBBEO-HEAD, presso Fowey. (Segnale) rimarchevolis- 
simo elevato su questa punta, a P. dell’ ingresso di Fowey. 
È una torre a strisce orizzontali che ha 2(5m. sopra una 
terra elevata di 78m.; è un eccellente indizio che fa evi- 
tare i numerosil accidenti cagionati daH’innaverlenza quando 
confodesi questa costa con quella di Sani’ Antonio, all’ in- 
gresso di Fa linoni h. 

FALMOUTII (Faro) sulla punta S. Antonio, fuoco mobile, 
elevato 49m. e visibile a 42 miglia da 0. 60® L. verso il 
mare, tino al porto Falmouth; per farlo riconoscere dagli 
altri fuochi dell* interno, si ò combinato in maniera da pre- 
sentare una successione di splendori di 20" in 20". Lat. 50* 
8' 0" T. e long. 7° 21' 24" P. (4.® ord. 4835). 

— (Fanale) a fuoco fisso verde sul frangente Principe 
di Galles. 

LIZARD (Fari) all’ estremità 0. del Comit ali. Sono fissi, 
su due torri bianche, P. 45® 0., 68m. di distanza e aventi 70m. 
e 69m. al disopra del mare. Veggonsi a 21 miglio. Questi 
fuochi fanno evitale gli scogli chiamati Wolf a P., e i 
Manacles a L. Lai. 49® 57' 40" T. e long. 7® 32' 30" P. 
per la torre P. .(2.® orti. 1734). 

PENZANCE (Fanale) all’ estremità della scogliera, fisso e 
rosso, visibile a 9 miglia; acceso quando vi sono 4m. 5 
d’ acqua. & 10 metri al disopra del mare, sur una torre 
bianca di 6m. 7. Lat. 50® 7' 0” T. e long. 7® 54' 24" P. 

RUNDLESTONE (Segnale) conico, di ferro e di 6m. al di- 
sopra del mare, che ricuopre completamente la rocca. Utilis- 
simo per evitare il banco di scogli all’ estr. di land* s-End. 

PENWITII (Segnali) per facilitare Rptrésaggio attorno 
Land’s-End. L’ esterno è rosso e portico; l’ interno é nero. 

WOLF. (Segnale) che indica questa pericolosa roc ,> ' 
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sulla quale è in costruzioni un fanale: la sua sommità é 
elevala Ilm. e sormontata da una palla. 

LONGSHIPS (Fanale) sullo scoglio il più elevato dei Long- 
ships, a 3 miglia dall’ estr. Lib. di Land’ s-End ; il fuoco è 
fisso, visibile su lutto F orizzonte a 14 miglia, essendo ele- 
vato 26m. 8 sur una torre di i4m. 5. Lat. 50° 4' 0" T. e 
long. 8° li' 8" P. (3.° ord. 1725). 

'SANTA AGNESE (Faro) sulla sommità dell’ isola (Sorlin- 
gaes), la cui erezione è riportata all’ anno 1680; è mobile, 
e vedesi a 17 miglia., Lo splendore Ira luogo di 1' in 1', e 
F eclisse dopo clic la luce si è perduta gradatamente. 49® 
53' 37" T., 8° 41' 3” P. É elevalo 42m. al disopra del inare, 
sur una torre bianca di 20m. (5.° ord. 1080). 

SAN MARTINO (Obelisco) sulla punta L. di quest’ isola, 
elevato 71m. ; serve col telegrafo, il molino e il forte Santa 
Maria, a fare riconoscere le Sorlingues . 

B1SHOP (Faro) a fuoco fisso sulla roccia di questo nome, 
a 49° 52' 50" T. e 8“ 45' 29* P., elevalo 53m. 4 e visibile 
a 14 miglia. (3.° ord. 1858). 

SEVEN-STONES (Fuoco galleggiante) ancorato in 72m. 
d’ acqua, a 1 miglio L. */i S. dalla roccia Pollard (dei Seven- 
Stones ) e quasi alla stessa distanza. L. q. G. dalla roccia 0. 
dello stesso gruppo. 11 battello è rosso e porta il suo no- 
me scritto alle parti. 

Ha due fuochi fissi, uno sopra F albero di maestra a ilm. 6 
al disopra del mare, l’altro sull’albero di trinchetto. Veg- 
gonsi a 9 miglia. Nel giorno alcune palle rosse sono sugli 
alberi. Lat. 50° 2' T. e long. 8° 27' 24" P. (4.° ord. 1841). 

INGHILTERRA (costa occidentale). 

rfAVLE’ (Fanali)'. Due fanali a 90m. T. e O. uno dall’al- 
tro sono suITc dune di Lelanl. Una torre è rossa e F altra 
nera. I loro fyoohi fìssi sono visibili a 6 miglia e non si 
accèndono che quando, vi sono 5m. 7 d’ acqua. Lat. 50" 
11' 50" T/e Iong./;7 é .46' 25" P. (1851). 
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SAÌNT4VES (Fanale) a fuoco fìsso sulla scogliera, che si 
vede a 7 miglia, ma uon é acceso che quando vi sono 3m. 
d’acqua nel porto, e solamente dal 1° settembre al 30 aprile. 
Lai. 50° 15' 0" T. e long. 7» 49' 24" P. (1840). 

GODREVY (Faro) fuoco a splendori di 10" in 10” sull’ i- 
sola, nella baja di S. Yves, a 50° 14' T. e 7° 44' 9" P. È 
elevato 56m. 5 e visibile a 16 miglia. (3.® ord. 1859). 

— (Fanale). A 8m. più al basso nella stessa torre havvi un 
fuoco fisso rosso, che si vede da T. 34° P. a T. 68° P. 
nella direzione degli scogli Stonncs. 

TREVOSE-HEAD (Due fari) a fuoco fiss» su questo capo; 
il più elevalo ha G5m. 2 di elevazione al disopra del maree 
vedesi a 20 miglia da L. q. G. fino a 0. S. dalla parte del 
mare. Il fanale meno elevalo, è più prossimo al mare; la 
sua altezza 4 38m. 7, visibile a 17 miglia; il suo orizzonte 
si estende da G. q. L. a L. q. 0. La loro distanza è 
Lat. SO® 33' 0" T. c long. 7 n 21* 04" P. (2. v Ol d. 1847). 

LUNDY (Faro) a Lib. di quest’ isola, a SO® 10' 7" T. e 7® 
0' 59" P. È una torre rotonda bianca e ha 2 fuochi distinti;, 
il superiore gira e produce uno splendore di 2' in 2'; l’in- 
feriore fa fronte a P. e projetta una luce fissa da T. 46° P. a 
P. 46® 0. La torre è cosi elevata che il fuoco superiore ha 
lG4m. al disopra del mare e l' inferiore 142m. Con un tempo 
chiaro, si veggono I’ uno a 50 e l’altro a 27 miglia. Vi sono 8 
luci nel fuoco superiore e 4 nell’ inferiore ; ma si è Qsservalo 
che a 8 miglia si confondono in una fortissima luce mobile, 
nella direzione di P. Vi sono anche dei momenti in cui le 
nebbie li nascondono, restando l’ isola perfettamente visibile. 
Col mezzo di tali fuochi, le navi entrando nel canale di 
Bristol conosceranno la lor posizione, per l’impossibilà di 
confonderli cogli altri fanali di questi paraggi. (1. ord. 1820). 

BfDEFORD (Fanali). Si traversa la barra con sicurezza, 
tenendo questi fuochi uno per l’altro a 0. 66° L. circa, ciò 
che dirige a G. T. del nuovo banco ; allora lasciando le hoc 
a destra , uno dirigesi sopra Appledore-Pool. I due fanali 
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sono sulla linea T. 66® P. , 28411*. dT disianza, n più ele- 
valo che ha 28m., é visibile a 14 miglia; I’ inferiore di 12ni. 
non si vede che a 11 miglia. 34° 4' T., fi 0 32' 24" P. (4.* 
ord. 1820). 

Si accendono a semi-marea ; nel giorno, una palla rossa 
indica la slessa acqua. 

ILFRACOMBE (Fanale) parie T. del porlo, quasi a 20 mi- 
glia L. dell’ isola Lundy ; é un fuoco fisso, rosso, visibile a 
lii miglia; elevalo 50m.; non è acceso che nei mesi d’ in- 
verno. 31° 13' T. e 6° 27' 24" P. (3.® ord.). 

WATCHET (Fanale) a fuoco fisso sopra la gettala P. di 
questo porto ; fuoco di marea, elevalo 7m. o e visibile a 3 
miglia; è acceso per 6 oro. Latil. SI® li' T. e 3® 40’ P. 
Progettato. 

BURNHAM (Dug fanali) a L. entrando nel fiume Parrei. 
Questi due fanali sono distanti 4S7in., P. 6® 0. H superiore 
« •uahiifi' c la sua rivoluzione si compisce ogni 3' 50" con 
oscuramento di 30"; C Vtsttolh; a 46 miglia ©lavato 97m. 7. 
L’ inferiore ó fisso visibile a 9 miglia, non essendo ele- 
vato che 7m. Questi due fuochi conducano sulla barra di 
Bridgew. Lalit. 51 ff 15' T. e long. 5® 20’ 24" P. (3.® ord. 
1832). * 

Nota. Questi fuochi non conducono più nelle acque più 
profonde. Per trovarvisi, bisogna tenere il più elevato a 0. 
dell’inferiore, tre volte la larghezza della sua torre; conti- 
nuare in questa direzione fmchè il fuoco Flatholm sia sco- 
perto a L. dell’isola Steep Holm ; portare allora i due fuochi 
di Burnham in linea ; quindi scoprire gradatamente il fuoco 
superiore a T. del fuoco inferiore, afline di passare i ban- 
chi Start e Lark. 

FLATHOLM (Faro) sull’ isola Flatholm a 60 migOa L. 8® 
T. dal faro Lundy, e 2 miglia T. da Steep-Holm. Fuoco 
fisso visibile a 17 miglia. La sua elevazione é di 46m. Lai. 
51® 22' 33" T., e long. 5® 27' 27" P. i3.° ord. 1839). 

ENCLISH-GROUNDS (Fuoco galleggiante) mobile di 1' 
in 4'; il bastimento è ancorato a Uni. nella parte 0. del 
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canale di Bristol , a 51® 26' T. <^5® 18' P. visibile a 10 mi- 
glia. II battello è rosso e porta scritto : Inglish-and-Welsli- 
Grounds. (1838). 

AVON (Faro) a fuoco fisso sulla parte L. dell* ingresso di 
questo fiume; é elevalo 2lm., ed ha una portata di 13 mi- 
glia. Lat. 51° 30' T. e long, li 0 2' 24" P. (3.® ord. 1840). 

USK (Faro) dalla parte P. entrando nel fiume Usk, 
conducente a Newport, fuoco fisso visibile a 10 miglia e 
elevato llm. Lat. 51° 52' T. , long. 5° 20' 24" P. (4. ord. 
1821 ). 

Uu fuoco rosso è anche acceso, ma non si vede che nel- 
T interno del fiume. 

CARDIFF (Faro) a fuoco fisso, situato sulla gettata. In 
costruzione. Variaz. 22° 30' M. 

SKARWEATIIER (Galleggiante) presso V estremità P. del 
banco. Il fuoco è mobile rosso di 20" in 20", elevalo llm. 
e visibile a 10 miglia. Il battello è ancoralo a 27m. d’ acqua 
e porla scritto il suo nome alle parti. Latit. 51° 27’ 50" 
T. e long. 6® 15' 30" P. (4.® ord.). 

. NASH-P01NT (Due fari) sulla linea L. e P., 305m. di di- 
stanza e a fuoco fisso; quello di L. ha 51 m. e quello di P. 
57m. di elevazione al disopra del mare. Si veggono a 19 e 
17 miglia. Tenuti in linea, si passa a 0. degli alti fondi a P. 
di Nash-Poinl; ma veduta la prossimità di questa punta a 
Nash-Sand , questa stessa linea porta a S. Idi quest’ ultimo 
aito fondo e alla distanza di V» miglio dalla punta. Latit. 
51® 24' T. e long. 5® 53. P. (2.® ord. 1832). 

SWANSEA (Fanale) sulla scogliera P. , a fuoco fisso e 
rosso. Si vede a 9 miglia, quando vi sono 2m. 4 d’acqua 
nel porto, essendo elevato 8m. 5. La sua torre, di 6m. 7, 
è bianca colla sommità nera. Nel giorno un pallone nero 
indica la stessa altezza d’ acqua. Lai. 5t® 37' T., e long. G® 
16' 24" P. (4.® ord. 1803). 

Nota. Si prolunga di 30m. la gettata di P. ; un fuoco 
provvisorio indica.il limile di questo lavoro. 
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— (Fanali), Due fuochi fissi alP ingresso del Dock 0. , 
accesi quando le pórle sono aperte, Verticali. 

— (Fanali) a fuoco fisso all’ ingresso del Dock T., accesi 
come i precedenti. Orizzontali. 

“*■ (Fanale) a fuoca fisso, rosso e verde, all’estremità del 
nuòvo canale ; rosso, quando il porto è chiuso. 

MFMBLES (Fuoco) sulla punta Mumbles, estr. P. della 
baja di Swansea ; è fisso e visibile a 15 miglia. 51° 54' T. 
ti® 18' 34® P. Ha 54m. al disopra del mare, e trovasi in 
una torre bianca di 17m, (3.® ord. 1798). 

PEMBREY (Fanale), fuoco fisso a sinistra entrendo nel 
fiume Bury, acceso quando vi sono 5m. d’ acqua nel porto ; 
la sua portata é 9 miglia ; essendo elevato lOm. 7 al diso- 
pra del mare. Questo faro è bianco colla sommità nera. 
Nel giorno una bandiera indica la stessa quantità d’acqua. 
Questo fuoco è turchino verso P. e rosso verso Llanelly. 
.'il 9 41* T. e 6° 35' P. 

LLANELLY (Fanale) fisso di marea stilla scogliera. Lat. 
51° 40' T. e long. 6° 30' 49" P. Acceso do mezzo flusso a 
un quarto di riflusso. (1854). 

— — (Fuoco) fisso sulla punta Whileford, acceso da 
mezza marea a mezzo riflusso. 

SAUNDERSFOOT (Fanale) a fuoco fisso rosso all’ estre- 
mità della scogliera 0. , Lat. 51° 43' T. e long. 7“ 2' 24" P. 

TEMBY (Fuoco) fisso rosso, acceso all’ occasione. Lat. 
51° 40' T. e long. 7“ 2' P. 

CaLDY (Faro dell’ isole) all’estremità 0., fisso, bianco 
e rosso, che si vede a 19 miglia, la sua elevazione è di 
64m.; si vede dai puntij’. 28® P. e da L. fino a P. 15° 0. ; 
ma tra L. 12" 15' 0. e 0. 12° 45' P. é rosso e fa evitare 
la parte P. degli Helvicks , distanti 13 miglia, quando si 
stà sul limite L. di questo fuoco rosso. Lat. 51° 37' 56" T. 
e long. 7° 1' 21" P. (2.° ord. 1829). 
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ItELWICK-SANDS (Canale di Bristol), fuoco galleggiante , 
presso P esfr. P. di questo banco; questo fuoco è mobile, e 
i suoi splendori sono di 1' in 1 visibili a 10 miglia; il ba- 
stimento è ancoralo a 50in. di basso mare e porla un pal- 
lone rosso il giorno. Latil. 51® 3P T. e loug. 6° 44 P. (4.° 
orti. 1840). 

M1LFORD (Fanali) sul a punta S. Anna, all’estremità P. 
dell’ingresso, fissi rossi e sopra 2 torri bianche a 18Gm. T. 
38® P. di distanza ; i fuochi hanno 58m. e 43m. di elevazione 
e si veggono a 19 e 20 miglia. Fanno evitare gli scogli Toes 
c Croio , quando si tengono in linea. Latit. 51® 41' T. e 
long. 7° 50' 47" P. (2.® ord. 1841). 

— (Fanali) a fuoco fisso rosso, situati nell’ arsenale, ele- 
vali 15m. G e visibili a 3 miglia. 

SMALLS (Fanale). Gii scogli Smalls, su i quali è situalo, 
sono a 17 miglia P. 35° 15' O. dalla punta San David , a 
51° 43' T. e 8° 0' 24" P. 

Il fuoco è fisso bianco, e rosso, ed elevato 55m. e visibile 
a 16 miglia. (3.® ord. 1861). 

La torre e dipinta a strisce orizzontali rosse e bianche. 

SOUTIi-BISIlOP (Faro) sulla roccia di questo nome ; fuoco 
mobile, i cui splendori sono di 20" in 20" : è elevato 44m. 
con una portata di 17 miglia. 51® 51' T. e 7° 45' 24" P. La 
sua tono è costantemente bianca. (2.® ord. 1859). 

ABERYSTW1TH (Fanali) fissi, rossi e bianchi. Si accen- 
dono alle ore convenienti per la marea, quando si attendono 
alcuni navigli; uno all’estr. d’ una pertica; uno nell' interno 
della barra, e l’altro sopra una tavola mobile bianca e al di là 
del primo; si collocano in modo che, messo l’uno per l’al- 
tro non si manca giammai di passare sulla barra. 

Lat. 52° 25' T. e long. 6® 25' 24" P. 

CARDIGAN (Galleggiante) fuoco mobile rosso di 30" in 
30", tra South- Bishop e Bardesey, nella baja di Cardigan ; 
la sua luce 6 elevata 7m. 5 e visibile a 9 miglia. Si fa suo- 
nare un timpano in tempo di nebbia (4.® ord. 1860). 


Digitized by Google 



- 158 - 


BARDESEY (Faro), fuoco fìsso all’estr. 0. dell’isola; la 
sua elevazione c di 59m. ; e visibile a 17 miglia. Lati!. 52* 
45' 0" T. , e long. 7° 8' 24" P. 

É una toiYe a 4 facce, sempre bianca. (3.® ord. 1821). 

CAERNAftVON (Fanale) a fuoco fìsso e rosso , sulla punta 
Landdvoyn; fi elevato I5m. e visibile a 5 miglia. Lat. 53° 
8' T. e long. 6" 43' 4" P. (1858). 

Un pallone nero viene inalzalo a un albero sulla collina 
dietro la casa del piloto, su questa punta per marcare 5m. 
d’acqua nel canale T. della barra. 

(Fuoco) fìsso sopra l’estremità dello gettata. 

SOUT-STACK (Faro) sullo scoglio M. dell’ isola Holy-Head; 
fuoco mobile, visibile a 19 miglia ed elevato Glni. * 

Un maggiore splendore comparisce di 2' in 2', quindi si 
perde e si eclissa. (2.® ord. 1809). 

Lalif. 53® 18' T. e long. 7® 2' 24" P. 

Un fanale mobile è acceso quando le nebbie impediscono 
di vedere il fuoco superiore, sulla punta M. dell’isola, a 
27m. dal faro. È visibile da Lib. fino a T. 

HOLY-HEAD (Fanale), fuoco fìsso sulla lesta della scogliera, 
elevato Ioni., visibile a 11 miglia. Un fuoco intcriore rosso, 
che non vedesi che in 0. è installato ad oggetto di evitare 
i Plalterse gli altri scogli dalla parte T. dell’isola Inisgiby , 
tenendolo in vista. 53® 18' T. , G° 57' 24" P. Vi si suona 
una campana nelle nebbie. (4.® ord. 1820). 

(Fanale) fuoco fìsso rosso, situato sul frangente, 

elevalo 12m.; bisogna passare 450m. a L. entrando e 
uscendo dal porlo. 

— (Fanale) a fuoco fisso sulla gettata in legno nel Vecchio 
Porto. Di notte non si deve tentare il passo quando il 
piccolo fuoco rosso apparisce a 0. 7® P. e 0. 21® P. 

— (Fanali) Tre fuochi verdi orizzontali : uno sulla diga; 
gli altri a 4am. da ciascun lato. 

SKERRIES (Faro) sull’ isola di questo nome, a '/» miglio 
T. 4G® 30’ P. dalla punta Carnels, e a 6 miglia e '/» T. 4® L. 
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«l.i IIuìy-Head ; è fisso e munito di riflessi, che producono 
una brillantissima luce. La sua elevazione é di 35m. Vcdesi 
a IX miglia. Lai. 53" 25' 18" T., long. 6* 56' 48" P. (3.* 
ord. 1803). 

— (Fanale) a fuoco rosso sulla stessa torre 15m. più 
basso; illumina Ira L. 15° T. e L. 38® T. e cuopre gli 
scogli Eihel e Coni. 

— (Faro) all’estremità della vecchia gettata, con fuoco 
fisso, elevato I3m. e visibile a 11 miglia. La torre è di 
pietra. (4.® ord. 1863). 

Una roccia pericolosa è a */* miglio T. 44* P. da questo 
fato. 

GOAL-ROCK (Segnale )alla punta Carnei s, parte M. d’4»- 
(jlesea. Tenuto colla sommità del monte Pengarn , si passa 
a L. dei Platlers e degli Skerries. 

Molli altri scogli, la roccia Vittoria, ec., sono pericolosis- 
simi nelle acque d’ Anglesea, e richieggono dell’ attenzione. 

AMLWCH (Faro) a fuoco fisso sulla scogliera T.; si ve- 
de a 9 miglia ed è elevalo 8m. Nei venti impetuosi di P. 
si chiude l’ ingresso del porlo e spengesi il fuoco. 53® 25' 
T. 6® 40' 24" P. (1817). 

■ LYNUS (Faro) fuoco a splendori che si oscurano instan- 
lancamente a intervalli di 10", e resta in tale stalo per 2" 
di tempo. Esso è situalo sopra una fabbrica a base bianca 
sull’alto della punta; la luce è elevata 59m. e visibile a 
16 miglia, sur un' estensione di 211® da P. 20° T. a L. 50® 
0. passando per T. 

Questo fuoco é disposto in modo da cessare di essere visi- 
bile quando rilevasi più L. dell’ O. 70° L., e più T. che T. 
40® 15" P., afflile di evitare il Middle-Mouse, che è a un quarto 
di miglio dalla prima direzione, e il Dulas-Rock che resta 
alla stessa distanza dalla seconda. Esso indica ancora quando 
bisogna virare di borilo uscendo da Red-Warf-Bay. Lat. 33* 
23' T. e long. 6® 37' 40" P. (3.® ord. 1835). 

REAUMARiS (Fanale) a fuoco fisso rosso, situato sulla 
gettala, a 55® 16' T, e 6® 25' P. (1865). 
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MENAY (Faro) all’ estremità di Truioyn-du-Point, ingres- 
so T. dello stretto di Menay. Fuoco fìsso, rosso, visibile da 
T. 62® 33' P., verso il mare, a 0. 8° 45' P., ad eccezione 
del luogo in cui l’isola Pufifin s’ interpone e l’eclissa. Por- 
tata 10 miglia; elevazione 18m. talit. 53° 18' 5i" T. e Iot»g. 
<i° 22' 45" P. (4.® ord. 1837). 

Si previene di non avvicinare questo faro a meno di 50u»., 
per evitare una linea di scogli che si estende dalla sua 
base a questa distanza. 

CAPO GREAT ORME (Faro) a fuoco fisso brillante da 

S. a P., e rosso da P. verso M., a 53° 20' T., e 6° 12' P., 
elevato lOOm. e visibile a 24 miglia. (1.® ord. 18G2). 

PUNTA AIR (Fanale) della punta sur una piramide fab- 
bricata al disotto del live lo superiore del mare, a 762m. G. 
q. T. dell’antico fanale; nelle maree ordinarie degli equi- 
nozi!, trovansi Sui. d’ acqua all’ intorno. Vi si rileva il fuoco 
galleggiante M. di Liverpool , a L. */* T. ; la boa Earwig 
a P. q. M. */j T.; la boa della barra di Chester a M. q. P. 
e quella del Wishman’s Gut , a L. q. S. 3 /* 0. 

Il fuoco ha le seguenti apparenze : da P. M. a P. L., 
Timeo fisso; da P. M. per T. fino a L. */» T. fuoco rossa 
visibile solamente al di dentro del banco Hoyele ; e da L. V* 

T. a L. S. fino a S., fuoco fisso ordinario. 

Questo fuoco è elevato 12m. 8 al di sopra delle maree 
degli equinozii. La fabbrica del vecchio faro esiste tuttavia. 
Lat. 53® 22' 0” T. e long. 5® 59' 49" P. Vi ha una cam- 
pana per le nebbie. (4.® ord. 1844). 

LIVERPOOL (Fuoco galleggiante di M.) all’ ingresso dei 
passaggi Horse-Channel e Helbra-Channel, a 12m. d’ac- 
qua, e a 7 miglia T. 57® 45’ P. dal fanale Leasowe. Ha tre 
lumi sopra differenti alberi, quello di mezzo più elevato 
vedesi a 10 miglia. Un pallone nero viene alzato nel giorno 
sul grand’ albero o nelle nebbie si battono dei tocchi. 33® 
27' T. e 5® 37' 24" P. (4.® ord. 4814). 

HOYLAK.E (Fuochi) superiore e inferiore) situati dal lato 
-G. dell’ingresso della Dee, fissi c su due torri separale 
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365m. 0. 14® 33' P. I fuochi hano 1C e 9m. d’elevazione, 
e sono visibil a 13 c 11 miglia. Conducono alla rada 
d’ Hoylakc. Fuoco superiore, 53° 24' T. 5° 31' 24" P. (4.® 
ord. 1765). 

BIDISTON (Faro) fuoco fisso, a 53° 24' T. e 8° 24' 24" P. 
La sua portala è 23 miglia, essendo elevato 09m. Veduto 
dalfuoco di Leasuwe, 0. 67 L., conduce nell’ Horse- Channel. 
Questo fuoco è per illuminare il Itock-Channel nei limiti 
determinali; si dilegua tutto a un tratto in ()., dirimpetto 
alla boa East-Warf, per quelli che entrano. (1° ord. 1771). 

DOVE (Segnali sulla punta). Ve ne sono due a 0. 52° L. 
uno separalo dall’ altro, c danno la direzione per passare tra 
Dovespil e Easl hoyle-Bunk , all’ ingresso L. di Jloylake. 

LEASOWE (Faro) fuoco / isso sulla sponda del mare, tra i 
fiumi Morsy e Dee. Tenuto in linea con quello di Bidislon, 
conduce nell’ Horse- Channel. Questo fuoco è nascosto in mo- 
do da non esser visibile, nel Rock- Channel, che in uno spazio 
delermimato; quindi sparisce improvvisamente in Lib. per le 
navi che entrano; e alla boa West- Warf, rossa, diviene su- 
bito visibile sullo stesso rombo perle navichi escono. 53® 
24' 49" T., 8° 27' 31" P. La Torre é bianca ed elevata 28m. ; 
il fuoco è visibile a 13 miglia. (3.® ord 1763). 

BLACK-ROCK (Faro) ^ul Rock-Pomi, all’ingresso della 
Mersey ; 4ioco mobile di I' in 1', presentando due lati bril- 
lanti e uno rosso, di modo che la rivoluzione intiera si 
compie in 1'. É^visibile a 14 miglia ed elevato 18m. La torre 
è bianca ed ha 30m. di altezza ; nelle nebbie si toccheggia 
una campana. Latil. 83° 26' 43" T., long. 8° 25' P. (5.° 
ord. 1850). 

Si è installato al disopra del balcone una palla nera, che 
mostrasi tutto il tempo che vi sono 3m. d’acqua nel passo 
Rock- Gal; una luce fissa situala ad una finestra bassa della 
parte P., indica la stessa acqua nella notte. 

BELL-BEACON (Campana) ancorata a 7m. d’acqua di 
basso mare, sulla linea del faro di Crosby e del fuoco gal- 
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leggìanle di Formby, 3 miglia da quest’ ultimo. Guida sul 
canale. 

, FORMBY (Fuoco galleggiante), nel nuovo canale a 7m. 
d’acqua; giace all’angolo dei canali Crosby e Victoria, a 
O. 83° L. dal faro di Crosby e a 5 miglia in 0. 68” L. dal 
fuoco galleggiante di Crosby ; ingresso T. della baja di 
Liverpool. Il battello è rosso e porla due fuochi fissi, 
rossi visibili a 8 miglia. Lalit. 35° 31' 27" T. c long. 5* 
31' P. (5." ord. 1805). 

MAD-WHARF (Segnale), tenuto in linea con un simile in 
terra, presso Formby, conduce dalla boa esterna all’ingresso 
del vecchio canale. 

CROSBY (Fuoco galleggiante) all’angolo L. del banco 
Burbo, fuoco fisso unico, che vedcsi a 8 miglia. Il battello 
è rosso, ancorato a I3m. d’ acqua: porla un pallone rosso. 
33° 30' 40" T. e 5° 24’ 4” P. (3.» ord. 1840). 

Faro a fuoco rosso fisso, sopra la punta Crosby, a 

53° 32' T. e 5° 24' P., elevato 51m. e viaibile a 15 mi- 
glia. (3.° ord. 1862). 

LUNE (Fanali); vi sono due fuochi fissi all’ingresso del 
fiume di tal nóme, visibili a 9 miglia, ma che non si ac- 
cendono che quando vi sono 2m. 5 d’ acqua all’ ingresso; 
ciò che un pallone nero indica nel giorno. Il primo di 
questi fanali é sul promontorio di Cockerham #dl secondo 
sul Piover- Scarr-fìoch. Lat. 55° 39' T. e long. 3° 12' P. 

Il più elevato di questi fuochi è in una torre di pietra, 
e l’ inferiore in una macchina di Jpgno. Furono posti in 
attività nel 1847. Sono separati di 750m. 

WALNEY (Faro) alla punta 0. dell’isola dello stesso nome; 
fuoco mobile di 4' in 1' che mostra uno splendore ogni mi- 
nuto, e visibile a 13 miglia. É elevato 21m. in una torre 
di I8m. Latit. 34° 3’ T. e long. 5° 51' P. (3.° ord. 1790). 

(Fanale) a fuoco fisso, rosso, a 312m. L. e P. dal 

precedente; la sua portata è debolissima. 

WYRE (Fanale) all’angolo G. pel banco Norlh-Wharf 
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al di fuori della punta Iiossal, formante I' estremità 0. della 
baja Lancaster. Il fuoco è elevato 9m. sur un ponte di 
legno e vedesi a 10 miglia. Una campana è loecheggiala 
tre volte ogni minuto nelle nebbie o nei tempi nuvolosi. 
Lai. 53° 57' T. e long. 3° 22' 24" P. (3.° ord. 1840). 

FLEF.TWOOD (Fari). Due fuochi fissi servono a guidare 
nel porto, a 250m. T., 26° P. e 0. 26* L; nel giorno veg- 
gonsi le loro colonne che servono allo stesso uso e sono 
elevate 27m. e 9m., visibili a 13 e 9 miglia. Non ostante il 
canale marcato dalle boe è molto più profondo. Lalit. 55* 
55' 36" T. e long. 5° 21' 24" P. 

ULVERTON (Segnale). Un monumento innalzato sulla 
collina Hood-Ilill, alla memoria di Sir John Barrow; è 
un’eccellente segnale che vedesi a 15 miglia, nelle circo- 
stanze favorevoli. 

Questo obelisco è sormontato da una lanterna e siccome 
la sommità della collina é alta I37m. dal mare, la eleva- 
zione totale della lanterna ù di 167rn. 

RIBBLE (Faro) sulla punta Slanner a 256m. P. dal se- 
gnale Ribble , parte T. dell’ ingresso del fiume. Il fuoco è 
inlermitenle di 4' in 4', elevato 25m. e visibile a . 12 miglia. 
Il fuoco fisso brillante dura 5' 30"; l’oscurità 30". É vi- 
sibile da Black Pool fino a Soutfiporl. Lai. 55° 44' 38" T. 
e long. 5° 21' 29" P. 

Ad alcune distanze minori di 8 miglia, i due fuochi sono 
ben distinti , ma al di là di questo limile, si confondono in 
una sola luce. (4.® ord. 1848). 

LITUANI (Fuoco) alla parte T. dello ingresso del fiume 
Ribble, fisso, acceso solamento che quando vi sono de’ ba- 
stimenti nel fiume, o che si spara il cannone: 55° 44' T. 
e 5° 18' P. 

POULTON (Fuoco) fisso sulla punta della gettata di 
Ring-Scar, sopra una torre bianca di Gm. al di sopra del 
mare con una portata di 8 miglia. Latit. 54° 4' 20" T. e 
5° 12' 54" P. (1831). 
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MORECAMBE (Galleggiante) a fuoco rosso e a splendori 
di 50" in 50" ancorato a 22m. d” acqua. Latit. fio® 54' T. 
e long. 5° 52' P. 11 fuoco è elevato llm. 5 e visibile a IO 
miglia. (4* ord. 1805). Var. 25" M. 1807. 

CLARK-WRARF-SPIT (Fuoco) fisso rosso, sull’ angolo 
del banco di sabbia, a 54° 1' 20" T. e 5° 20' 24" P.; la 
. sua portata é 7 miglia. Di giorno si alza un pallone e la 
notte si accende un fuoco verde , quando vi sono 2in. 4 
d’ acqua nel canale. 

SAINT-BEES (Faro) sulla punta di tal nome, fuoco fisso 
che vedesi a 25 miglia, elevato lOlm. al disopra del mare, 
in una torre bianca di 15m. 54° 50' 50" T., 5° 58' 51" P. 
(1.® ord. 1821). 

È da rimarcarsi che questa estrema portata, come in gene- 
rale tutte le altre, suppone un tempo chiaro, e libero. 

WHITEIIAYEN (Fanali) sulla nuova scogliera, a 405m. O. 
54°50'L. uno dall’altro. J1 più avanzato fisso rosso, si ac- 
cende alla semi-marea, e si estingue alla semi-bassa; il fuoco 
interno gira ed è acceso in tutta la durata delle notti; ve- 
desi a 11 miglia. Il più grande splendore ha luogo di 2' 
in 2', perdendo gradatamente la sua luce. Nel giorno si 
inalza una bandiera sull’ estremità della scogliera adiacente, 
per annunziare la stessa quantità d’acqua. Lat. 54” 33' T., 
long. 5* 56' 24" P. (4.° ord. 1825). 

Un fuoco fisso turchino è acceso nel faro della get- 
tata di T. che è stata prolungata di 522m. 

HARRINGTON (Faro) a 4 miglia T. da Wtrite haven; è 
una lanterna elevata llm. 4 all’ cstr. d’ un’ asta visibile a 
11 miglia c che si lascia a destra entrando; si accende 
quando vi sono 2m. 5 d’acqua. 54° 57' T. , 5° 54' 24" P. 
(1848). 

WORKINGTON (Due fanali) fissi a destra entrando, porte 
0. del Solwax-Frith; non sono accesi che quando vi sono 
2m. 5 d’acqua nel porto, la cui direzione essi indicano; 
sono L. e P. 285m. di distanza. Veggonsi a 11 miglia, 
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essendo elevali 16m. Latit. 34° 39' T. e long. 3° 53' P. 
(4°. ord. 1825). 

WARY-PORT (Fanale) a fuoco fìsso, rosso, sulla gettala 
interna, parte 0. del porto, elevalo 7m. C e visibile a 9 
miglia. Latit. 34° 4' T. c long. 7° 4' P. Si lascia a diritta 
entrando. Acceso quando vi sono 2m. 4 d’acqua. 

SOLWAY (Fuoco galleggiante) rosso, ancorato in 8m. 
nel canale a L. del banco Robbin-Rigg ; il suo fuoco è rosso, 
visibile a 6 miglia. Ha la campana per le nebbie. Latit. 34* 
48' T. e long. 5° 32' P. (1841). 

SKlNBURiYESS (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sulla costa 
di Silloth-Bay, elevato 12rn. e visibile a 9 miglia. Lat. 34® 
33’ T. e long. 5® 43' 24" P. (4.° ord. 1841). 

LEE-SCAR (Fanale) a fuoco fìsso, sugli scogli di questo 
nome ; è elevato 7in. G e visibile, a 6 miglia. 54° 52' T. e 
3® 43' 24" P. (4.® ord. 1841). 

AYRE (Faro della punta) all’estr. T. dell’isola Man, 29 
miglia a P. di di Sainl-Bees ; e 22 miglia da Mull-of-Gaìlo- 
way . Il fuoco ò mobile c ha 2 luci, una naturale e l’ altra 
rossa alternativamente a 4 lati e prende 8' per la rivolu- 
zione totale; gii splendori hanno luogo di 2’ in 2'. Questo 
fuoco è nascosto verso 0. dalla punta Maugharalds, e verso 
P. da quella di Rue. Le parti più luminose si veggono a 15 
migila : è elevato 32m. Latit. 54® 24' 56" T. e 6° 43' 23" 
P. (3.® ord. 1818). 

RAMSEY (Fanale di porto) sulla scogliera 0. a sinistra 
entrando; ù fisso rosso e visibile a 3 miglia , elevato 8m. in 
una torre bianca. Latit. 54° 20' T. c long. 6° 43' P. 

BAI1AMA (Fuoco galleggiante) sulla vicinanza S. del banco 
di questo nome, a 20m. d’ acqua. Vi sono due fuochi fìssi 
elevati 6m. e lOm. e un pallone rosso su ciascun albero; 
sono visibili a lo miglia. Si tocca un timpano in tempo di 
nebbia e il molto Bahama-Bank è scritto dalle parli. Lai. 
34® 20' T. e long. 6° 32 24" P. (1848). 

DOUGLAS (Fanale) sulla punta, fuoco fìsso elevato 31m. 

11 
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visibile ali» miglia. Resta a 5 miglia P. 55° 15' 0. dal Clay- 
Ilead; a 8 miglia e •/» L. 33° 15' T. da Longness- Point. Il 
fuoco non è visibile da quest’ ultimo punto; ma tenendo- 
sene 3 miglia al largo, si vedono a T. li® 45' L. i fuochi 
dell’ isola Colf, restando nel tempo stesso, a T. 33° 15' P. È 
elevato 51 m. sopra una torre di 20m. 54® 9' T. e (i° 48' 
24" P. (3,® ord. 1832). 

(Fanale di porto) sulla scogliera 0.; è visibile a 

10 miglia, essendo elevato lOm. 54® 10' T. e 6° 48' 24" 
P. (1845). 

DERBY-HAVEN (Fanale) fisso, acceso nella stagione della 
pesca; si vede a 6 miglia, essendo elevato 15m. Lat. 54® 
5 T. e long. 6® 56' 24" P. 

— (Fanale) a fuoco fisso sull’estremità Lib. del frangente, 
elevato 4m. 2 e visibile a 2 miglia. 

CASTLETOWN (Fuoco) fisso, rosso, acceso nella stagione 
della pesca o quando si attendono delle navi; lato O. del 
F ingresso. Vedesi a 8 miglin ; elevazione 9m. 7. Latit. 54® 
5' T. e long. 6° 59' 24" P. 

LE MARY (Fanale di porto) dalla parte O. dell’ ingresso, 
fisso e visibile a 9 miglia; é elevato 7m. 6 sur una torre 
bianca. Lat. 54° 4’ T. e long. 7® 4' 24" P. (4.® ord. 1812). 

CALF-OF MAN (Fari) sulla costa Lib. di quest’isola, a 
54° 3’ T. e 7° 10' 4" P.; l’ inferiore è a 8Gm. e il superiore 
liim. al disopra del mare; sono lontani 160m. in G. Y. 
Si veggono a 22 miglia, e scopronsi da T. 25° 30' L. a L. 
10® 30' 0. per 0.; il superiore resta a 11 miglia 0. 20° 
P. di Peel-Head ; 6 miglia P. 4° T. dalla punta Longness 
e 1 miglio e '/* T. 25° 30' L. dagli scogli sott’ acqua Chic- 
kens. Ogni fanale è guarnito d’ un apparalo a reflesso mo- 
bile, per distinguerlo dogli altri fuochi della costa e fare 
evitare i Chickcns. La massima luce ha luogo di 2' in 2' e 
si oscura gradatamente fino all’eclisse. (1.^ ord. 1818). 

L’ alla terra di Peel-Head li cela verso G. T. e Spanish- 
Ifead, nella direzione G. L.; ma sono visibili a •'/« di miglio 
al largo della punta Longness . 
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PEEL-IIARBOUft (Fanale) dalla parte L. dell’ingresso, 
fuoco fisso, visibile a 8 miglia; è elevato 6m. 4. Lai. 54° 
13' 0" T. e long. 7° 2' 24" P. (1806) 

CARL1SLE (Fanale) fuoco di marea fisso, sulla gettala. 
Latit. 54“ 37' T. e long. 5° 51' P. 

SOLWAY-FRIUH (Fuoco galleggiante) a 8m. d’acqua nel 
canale L. del banco Robin Rigg, a 54° 48’ T. e 5° 52' 24“ 
P.; il suo fuoco rosso é visibile a 6 miglia. Di giorno nn 
pallone rimpiazza il fuoco, e con la nebbia si suona una 
campana. (1841). 


Scozia (costa occidentale). 


SOUT11ERNESS (Fanale), parte P. di SolwayFrith, sulla 
punta di tal nome; fuoco fisso, elevato lam., è visibile a 
Il miglia; è utile come indicante la direzione del porto di 
Dumfries. La sua torre é quadrata e sempre bianca. Lat. 
54° 53' T. e long. 5° 55' 24" P. (4.° ord. 1803). 

ANNAN ( Fanale) fuoco di marea fisso , sul fiume di tal 
nome. 54° 57' 40” T. li 0 36' 24" P. (1841). 

L1TTLE-ROSS (Faro) sulla sommità dell’ isola di queslo 
nome, all’ ingresso del porto Kirckudbrighl, a 54° 46 T. e 
6 # 25' 24" P., fuoco a splendori che hanno luogo di 5" in 
5", rischiarando l’orizzonte da T. 11° 15' P. passando per 
0. fino a P. 7° T. La sua elevazione è di 33m. c la sua 
portata di 18 miglia. (2.® ord. 1845). 

GALLOWAY (Faro del Mull-of) fuoco intermittente visi- 
bile per 2' 50”, e producentc il suo effetto ogni 3'. É visi- 
bile da T. 18° L. a P. 17° T. per 0. ; ma é invisibile lungo 
la costa del porto Patrick, a causa delle alle terre di 
Dunmann. Il fanale è elevalo 06m. , e vedesi a 23 miglia. 
54° 58’ 9" T. 7® 11' 44” P. Var. 23“ 40' M. (1.® ord. 1830). 

PORT-PATRICK (Fuoco) fisso all’ angolo S. del porto a 
120m. di dentro ài faro esterno, che è sull’estremità della 


Digitized by Google 


gettata. Vedesi a 8 miglia» Lai. 34° 30' 0” T. e long. 7® 
27' 24" P. (3.® ord. 1836). 

CORSEWALL (Faro) sulla punta parte P. presso P ingresso 
del Loch-Ryan, a 33° 0' 29" T. e 7® 29' 32" P. Questo fuoco 
mobile c scoperto da T. 30® L. a 0. 20® P. pass, da T., e 
presenta una luce bianca e rossa ; gli splendori sono di 2' 
in 2 e l’eclisse graduale. -Il fuoco naturale, elevato di 
34m. vedesi a 15 miglia. Questo faro è occultato a T. della 
punta Turn-Berry, e a O. dalle terre elevate di Laggon- 
Point. É a 2 miglia P. 52° 0. di Millour ; a 31 miglia 0. 
67° L. di Muli di Kintyre e a 22 miglia dal fuoco Cope- 
land. (3.® ord. 1817). 

LOCH-RYAN. (Faro) sulla punta di questo nome che ha 
rimpiazzalo il segnale eretto nel 1843. La sua posizione è 
sulla costa L. di Loch-Ryan, a 34° 58' 28" T. e 7® 22’ 24" 
P. Il suo fuoco è fisso ed elevalo 9m. al disopra del livel- 
lo del mare, con una portata di 10 miglia sull’ orizzonte, 
da 0. 13» L. lino a T. 18® P. (4.® ord. 1847). 

AYR (Fanali di porlo) sulla scogliera T. in numero di 
tre, tutti fissi, due dei quali visibili in tutta la durata delle 
notti ; uno rosso e uno bianco sullo stesso edifizio guidano 
nella baja e sono visibili a 10 miglia. (4.® ord. 1826). 

Il terzo, fuoco di marea, non si mostra che al momento 
in cui vi sono 2m. 5 di acqua sulla barra *, non vedesi che 
a 4 miglia. Portati in linea, questi tre fuochi restano L. 9® 
57' 0., 258m. di distanza, e conducono nel porto ; 35® 28’ 
T., 6® 58' 50" P. 

TROON (Fanale di porlo) intermittente. II suo splendore, 
che ha luogo di l' in 1', è succeduto da un’eclisse imme- 
diato di 20". È elevato lOm. e visibile a 9 miglia. 53® 33' 
T., 7" 1' 24" P. (4.® ord. 1827). 

(Fanale) all’ estremità della scogliera, 320m. 0. 14® 

P. dal precedente. É un fuoco rosso fisso, visibile soltanto 
a 6 miglia. 

SALCOATS (Fanale) fuoco fisso, alla testa della scogliera, 
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risibile a 6 miglia. La sua torre a saetta s’ innalza 8m. al 
disopra del mare. Latit. 55® 37' 32" T. e long. 7° 7' 43" 
P. (1840). 

ARDROSSAN (Panali), due fanali all’estremità T. dei 
frangenti G. del molo, a 55® 58' 27" T. e 7° 9' 82" P. Sono 
lontani 229m. L. 31" T. e i loro fuochi fissi, rossi , sono 
visibili a 3 miglia. (1886). 

CUMBRAE (Fanale) sulla costa P. della piccola isola 
Cumbrae, golfo di Clyde. Fuoco fisso, visibile a 15 miglia. 
Ha 35m. di elevazione sur una torre bianca di llm. 55° 45’ 
16" T., 7° 18' 23" P. (3.° ord. 1793). 

TOWARD (Faro sulla punta) nel Firth di Clyde. Il fuoco 
è mobile e vedesi all miglia. La luce comparisce al suo 
maximum di 52" in 52", e diminuisce Ano all’ eclisse. Vedesi 
in tutte le direzioni eccettualo da G. T. ove si tiene eclissato, 
per evitare il Capitain’ s-Dridge e la roccia Gantoch. La 
elevazione è 2im.,al disopra del mare, sopra una torre 
bianca di 19m. 55° 51' 48" T.,7° 18' 6" P. (4.° ord. 1812). 

CLOCI1 (Faro) sulla punta dello stesso nome, a 5 mi- 
glia dal porto Greenock. Fuoco fìsso e rosso, che si vede 
a 10 miglia; è elevalo 23m. Latit. 55° 56' 30" T. c long. 
7® 12' 10* P. (4.® ord. 1797). 

GREENOCK (Faro) sulla gettata della dogana; questo 
fuoco fisso serve a guidare i battelli a vapore nel Clyde. 
55° 37' T., V 5' 25" P. 

Due fanali rossi sono anche stabiliti a 1 miglio al diso- 
pra di Greenock, che essendo tenuti in linea L. 40° T., 
conducono all’ ancoraggio al di sotto della fine del banco 
(lail of thè banck). (1829). 

PORT-GLASGOW (Fanale) sulla scogliera di P.; fisso 
rosso, elevato di Gm. e visibile a 4 miglia. 55° 56’ 15” T. 
e 7® 2' P. 

Un nitro piccolo fuoco rosso è acceso per indicare l’in- 
gresso del porto; c tre altri fuochi sono a delle distanze 
differenti tra il Porto Glascow e l’ ingresso del canale 
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Clyde, che si deve lasciare a destra rimontando. II primo è 
a Auchcnlech 5 /« di miglio al di sopra del Porto Glascow; 
il secondo é un fuoco galleggiante, il fuoco Gramoyle, a 2 
miglia e */* più in su ; e il terzo, fanale di Dickies, a quasi 
1 miglio al di sopra di Dumbarton. 

CARDROSS (Fanale) a fuoco fisso rosso sul banco Pillar , 
elevato 7m. e visibile a 4 miglia. Latit. 55° 86' T. e long. 
6® 59' P, 

BOWLING-BAY (Fanale) a fuoco fisso all’ingresso del ca- 
nale della Clyde, visibile a 2 miglia c elevato 3m. 5 sopra 
una colonna bruna. Lai. So" 56' T. e long. 6° 49 P. (1849). 

(Fuoco fisso) sul molo di Donalds, 65m. dalla sua 

estremità. É un fuoco rosso visibile a 4 miglia. Latit. 55® 
55' 40" T. c long. 6® 48' P. 

PLADDA (Faro) sulla piccola isola al di fuori della punta S. 
dell’isola Arran, con due fuochi fissi a piombo. Uno è 
elevato 59m. e vedesi a 16 miglia; il secondo elevato sola- 
mente 23m. e non si vede che a 13 miglia sull’ arco del- 
P orizzonte compreso tra T. 85° P. e T. 29° L.; danno la 
direzione del Frith di Clyde e dell’ ingresso di Kilorannon. 
55® 26' T. e 7» 27' 55" P. (3.® ord. 1790). 

ARDRISHAIG (Fanale) all’ estremità della gettala ; fuoco 
fisso, elevato 7m. 6 e visibile a 4 miglia. Latit. 56° 10' T. 
e long. 7° 46' P. 

CAMPBCLTON (Fanale) nell’interno del Campbellon- 
Loch, sulla costa 0. Tenuto a P. 18° 37' 0., conduce nel 
Loch a T. dell’ isola Devaar. Le carte lo indicano sotto il 
nome di Kilcana-light. E elevato 8m. e vedesi a 3 miglia. 
Lat. 58® 25' T. e long. 7® 55' 24° P. II canale è segnalalo 
con degli indizi. 

(Fanale) sulla scogliera T. , fuoco fisso e rosso, 

elevato 7m. È una semplice lampada. 

DAVAR (Faro) a fuoco mobile sulla punta G. dell’ isola 
Davar , all’ ingresso della baja Campbelton , a 55° 25' 
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45” T. e 7° 52' 40" P. La sua elevazione ó di 3(im. 
Gira due volte per minuto, offrendo un fuoco brillante di 
50" in 30", visibile a 17 miglia su rilevamenti di T. 35° P. 
e L. 14° T. (vale a dire che dal mare si rileva a 0. 26° L. 
pass, da T. Ano a P. i l" 0.). A una minore distanza il fuoco 
non scomparisce mai intieramente. (3.° ord. 1854). 

KANTYRE (Faro) all’ estremità Lib. del Muli di Kanlyrc, 
a 55° 19' T. 8° 9' 24” P. Il fuoco é fìsso , e vedesi a 22 
miglia, avendo 90m. di elevazione in una torre di pietra 
di lOm. ; vedesi da T. 3° L. verso il mare a 0. 11° L. (l.° 
ord. Ì787). 

SANDA (Faro) sull’isola di questo nome, al largo del 
Muli di Kanlyre , a 55° 16' 30" T. e 7° 55' 20" P. ; il suo 
fuoco è fìsso e rosso, visibile da M., P. e 0., tino a L. q. 
S.; é elevalo 50m. al di sopra del mare, ma siccome questo 
fuoco c rosso, la sua portata non é che di 15 miglia, al- 
meno secondo lo stato dell’ atmosfera. 

SKERVl’ILE-ROCK (Segnale). Questa roccia è a 5 miglia 
e % L. dall’ isola Jura, e 13 miglia T. 16° 50' L. dalPestr. 
P. dell’ isola Gifjha. È pericolosissima nella notte. Il segnale 
Skervuile è un cono troncato che ha 3m. di diametro alta 
sua base; è terminato da una cornice e una palla di 2m., 
lOm. al di sopra delle alle acque dell’ equinozio. 

RHYNNS-OF-ISLAY (Faro) sull’ isola Oversay, estr. Lib. 
d’ Islay. Lat. 55° 40' T. e long. 8° 50’ 24" P. Questo fuoco 
offre gli effetti d’ una luce fìssa e mobile. Da lontano pro- 
duca un grande splendore di 5" in 3", senza completo oscu- 
ramento. Questo fai o ha 45m. d’ elevazione e la sua tor- 
re 29m. Scoperto da T. 3° P. a 0. 70° L. per 0., si scorge 
a 17 miglia ; la lanterna è visibile verso Laggan-JBay, nel- 
l’interno di Looch-Indaal, e verso il mar dal Mull-of-Kinho 
a Tonvore-Head. (3.° ord. 1825). 

ISLAY-SOUND (Faro) sulla punta Rudha-MItail isola 
d’ May, fuoco fisso bianco c rosso, a 55° 56' 6" T. e 8° 
27' 39" P. Apparisce rosso da T. 1° 45' L. fino a T. 23° 30’ 
P. nella direzione di Colonsay , e bianco in tutti gli altri 
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punti dell’ orizzonte eccettuato ove è nascosto dalla terra. 
Elevato 44m. 7 e visibile a 13 miglia. (3.® ord. 1839). 

CAPO M’ARTHR’S (Faro) a fuoco fisso , rosso verso fura, 
bianco nel canale, a 53° 45' T. e 8° 25’ P., elevato 40im 
visibile a 17 miglia (3.® ord. 1861). 

OBAN (Fanale) a fuoco fisso situato sulla gettata. Lati! 
55* 26' T. e 7" 59' P. 

SCOGLIO IRON. (Faro), a 55° 52' 50" T. e 8° 10' P., 
elevato 22m. e visibile a 14 miglia. Il fuoco è mobile di l' 
in 1'; la torre é bianca. (3.° ord. 1865). 

ELLEN (Fanale) alla punta dell’ingresso del porto Ellen. 
Il suo fuoco fisso elevato 15m. e visibile a 11 miglia. 
La sua torre é quadrata. Latit. 56® 36' T. e long. 8® 52' 
24" P. (4.® ord.). 

ARDISIIAIG (Fanale) all’estremità della gettata : 'fuoco 
fisso, elevalo 7m. 6 e visibile a 4 miglia. 55“ 0' 45" T. e 
7® 47' P. 

CRINAN-CANAL (Fanale) fuoco fisso, rosso, alfa parte di 
L. elevalo 7m. 6 e visibile a 4 miglia. 56® 5' 30" T. e 7® 
53' 24" P. (1851). 

ISOLOTTO PHLADDA (Faro) a fuoco fisso, rosso, alla 
parte di T., a 36° 19' T. e 7® 59' 50" P., elevato 13m. 7 
c visibile a 11 miglia (4.® ord. 1860). 

LOCII EIL (Faro) a fuoco fisso, sulla punta Corrati , ele- 
valo Hm. e visibile a 10 miglia. (4.® ord. 1860). 

Latit. 56° 43' T. e long. 7° 34' P. 

RUNA-GALL (Fanale) sopra questa roccia, nello stretto 
di Muli, a 48m. dal livello delle alle maree. Il fuoco è fisso, 
russo , bianco e verde, elevato 17m. e visibile a 12 mi- 
glia. Latit. 56° 38' T. e long. 8® 24’ 9" P. (4.® ord. 1837). 

ARDNANURCHAN (Faro) fuoco fisso, visibile da M. q. T. 
a 0. 0® P. passando per P., sulla stessa punta, a 56® 43' 
43" T. e 8° 35' 54" P. È elevato 55m. al disopra del ma- 
te, e si scorge a 18 miglia. Conduce all’ingresso T. del 
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canale di Muli, come quello di Lismorc conduce su! suo 
ingresso 0. (3.® ord. 1849). 

SKFURIVORE (Faro) sullo scoglio, a 56® 19' 22" T. e 9® 
26 1 56" P. Per rapporto ai pericoli che lo circondano, bi- 
sogna tener questo faro ad una distanza grandissima. 

Il fuoco é a splendori di 1' in 1'; illumina tutto l’oriz- 
zonte ed ha 43ni. di elevazione al disopra del mare; i suoi 
splendori si veggono a 18 miglia ; ad una minor distanza, si 
osserva una luce fissa tra gli splendori. (2.® ord. 1844). 

LISMORE (Faro) sull’ isolotto Mousedal, all’estr. P. del- 
l’isola Lismore, contea d’ Argyle, a 56® 27' T., e 7® 56’ 23" 
P. Questo fuoco conduce nei canali lungo Lismore, e al ca- 
nale Calèdonien, dal forte William ; e nei golfi di Loing, 
fstay e Muli. Il faro é a 1 */* miglio 0. 4° P. di Seaskerry- 
Rock; 988m. T. 45® 30' L. di Lady-Rock , a 7 miglia T. 
58® 45' P. dal castello Dumwly. 

Il fuoco è fisso, e guarnito di riflessi; si vede a 15 mi- 
glia ; la lanterna ha 3im. di elevazione al di sopra del mare. 
(3.® ord. 1833). 

BARRA-HEAD (Faro) sulla parte più elevata dell’isola 
Bernera, estr. 0. dell’ Ebrides, a 56® 48' T. e 9° 58' 24" P. 

Questo fuoco è intermittente, coprendosi istantaneamente 
per 2’ 30", quindi dà un eclisse di 30"; l’effetto intiero è di 5'. 
La lanterna ha 207m. di elevazióne al disopra del mare, e 
il fuoco è visibile a 52 miglia. Questi rilevamenti possono 
cangiare coll’angolo della variazione secolare. (1.® ord. 1853). 

S. RONA ISLAM) (Faro) sulla punta T., fuoco fisso va- 
rialo da splendoii di 12" in 12", elevato, 67m. 5 e vi- 
sibile a 20 miglia. (2.® ord. 1857). Lai. 57® 3/ T e long. 
6® 18' 24" P. 

MONACH (Faro) fuoco a splendori di IO” in 10", sull’ isola 
lh/skere la più P. dei Monachs. Il fuoco è elevato 45m. 6 
e visibile a 17 miglia. Lati!. 57® 31' T. e long. 10® 2 P. 

— (Faro) a fuoco fisso rosso sulla stessa torre, elevato 
litui, e visibile a 12 miglia. (3.® ord.) 
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BITTE DE LEWIS, sulla punta G, dello Hebrides. II 
fuoco è fìsso elevato 51 m. 6 e visibile a 19 miglia. Latit. 
58° 31' T. e long. 8° 55' P. 

OROiNSAY-ISLAND (Fanale) sull’ estremità S. dell’ isola 
Sound de Sleat; il fuoco è fisso e visibile a 42 miglia, 
con 18rn. di altezza. Lai. 57° 9' T., long. 8° 7 24" P. (4.° 
ord. 1857). 

KYLE-AKIN (Fanale) sulla punla Lib. dell’ isola Gilleati, 
fuoco fisso, bianco e rosso, elevalo 46m. 4, e visibile a 12 
miglia; il fuoco apparisce bianco nei canali che conducano 
dai Sounds di Loch-Alsh e Applecross fino in O. dell’i- 
sola Pabba ; e a partire da questo punto sarà rosso. 57® 
16' 50" T. e 8" 5' 24" P. (4.® ord. 1857). 

ISOLA HASKIER (Faro) sopra a quest’ isola. Proposto. 

STORONWAY (Faro) sulla punla Arnish (isola Lewis) a 
58® li' 28" T. e 8° 42' 34" P., a 3 miglia M. da Chickcn- 
Head. É un fuoco mobile avente uno splendore bianco di 
30" in 30". La sua elevazione è I7m. e la sua portata 42 
miglia, secondo lo stato dell’ atmosfera. Più da vicino la 
luce noti si eclissa intieramente. É visibile. da T. 57® P. a 
T. 5° P. (4.® ord. 1852). 

(Segnale). Esso è sul pericolo che si estende dalla 

punta Arnish e a 485ro. dal faro. É rischiarato dalla ri- 
flessione del fuoco del faro , che venendo a battere sopra 
l’apparecchio ottico, riflette la luce e produce per i ba- 
stimenti che entrano nella bnja, I’ effetto di un faro reale. 

E. USHERNISH (Faro) sulla punta Lib.; il fuoco è fisso 
rosso, elevato 53m. e visibile a 18 miglia. 57® 18' T. e 9® 
32' 24" P. (2.® ord. 1857). 

GLASS (Fanale) sulla punta G. dell’ isola Glass, lato P. 
del canale tra Skye c Long Island; fuoco fisso visibile a 
16 miglia; elevato 39m. sopra una torre di 50m., a 57° 52' 
T. e 8® 53' 24" P. (3.® ord. 1789. 
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Scozia (costa settentrionale). 

WRATH (Faro del capo) all’ estr. M. della Scozia, n 58° 57' 
T. e 7° 20' 24" P.; resta a 43 miglia P. da Holy-Head, 1 
miglio O. 2° P. dagli Slags , 13 miglia O. 2® 50' L. dallo 
scoglio Nm. 

Questo fuoco è mobile , c mostra una luce bianca ed una 
rossa, che prendendo il maggiore splendore di 2' in 2’, di- 
minuisce P intensità ; per un osservatore lontano , sono 
sempre eclissati, per una corta durata. Il fuoco é visibile 
da 0. 60° 58' L. a 0. 25° P. per T. La lanterna è elevala 
122m. in una torre bianca di 19m.: il fuoco vedèsi a 25 
miglia. (l.° ord. 1828). 

DUIVNET (Faro) all’ estr. T. della gran terra di Scozia, 
a 58° 40' 22* T. e 5° 41' 37" P. ; a 7 miglia e */* P. 15® 15’ 
0. dalia punta T. di Stroma (strelto di Pentland ); 13 mi- 
glia 0. 22° 30' P. da Holy-Head; 31 miglia O. 19° 40' 0. 
dagli Stock e S kerries e 42 miglia L. 45° 40' T. dal capo 
Wrath. Il fuoco è visibile da 0. 76° L. a P. 27° 0.; è fisso 
ed elevato 105m. di maniera che si vede a 23 miglia. 

Tali rilevamenti sono dati dagli ingegneri che hanno co- 
struiti i fari; ma il libretto officiale li omettfc. (1.® ord. 1851). 

ISOLA STRONSA (Faro) a luce fissa bianca, situalo 
sulla punta meridionale, elevato 53m. 6 e visibile a 16 mi- 
glia. Latit. 59° 5 T. e long. 3° 2' P. 

L’apparecchio è lenticoiare. (3.® ord. 1867). 

PENTLAND-SKERRIES (Fari) sulla più grande delle isole 
all’ ingresso L. di Pentland- Firth; questi fuochi sono fissi 
sopra due torri seperale ; il primo a 42m. di elevazione e 
il secondo a 51m. ; si veggono a 18 a 16 miglia. Portati 
in linea sembrano un solo fuoco ; essi conducono a P. del 
banco melmoso di O. del Skerry. Latit. del più alto, 88° 
41' T.^e long. 5® 15' P. (3.® ord.). 

NOSS-IIEAD (Faro) sulla costa L. di Caitheness, fuoco 
mobile, i cui splendori sono di 30" in 30® visibili a 20 mi- 
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glia. La sua luce é ordinaria dalla parie del mare e rossa 
nella baja di Sinclair. 58® 28' 38“ T. e 8° 23' 29° P. Vi 
si rileva il faro di Pcntland-Skerries a 13 miglia T. 16° L. 
(2.* ord. 4849). 

WICK (Fanale) a fuoco fisso e rosso sull’eslr. della gellata 
di O. ; non é visibile che a 3 miglia , é acceso solamente 
nei mesi ili agosto e settembre. La sua elevazione è di 44m. 
e la sua torre é nera. (1854). 

Latit. 58° 26' T. e long. 5° 25' P. 

LATHERONWEFL (Fanale) a fuoco fisso , alla parte 0. 
dell’ ingresso, a 58° 46' T., 5° 45' 49" P. Non è acceso che 
nelle notti oscure nella stagione della pesca. (4852). 

L1TTLE-FERRY (2 fanali) fissi, dei quali uno è sulla 
punta; sono semplici lampade di 3 a 4 miglia di portata. 
Essi sono a T. 64° P. e 0. 64° L. a 45m. F uno dall’ altro. 

Latit. 57® 86' T. e long. 6° 20' 40" P. 

TARBET (Faro) sulla punta di questo nome, all’eslr. G. 
della contea di Ross, a 57° 54' T., e 6° 8' 24” P. 

Questo fuoco è intermittente, apparendo tutto ad un tratto 
c restando visibile per 2' 50"; allora la luce si eclissa in- 
slantaneamenle per 30"; nell’ interno del Frith di Murray. 
in 0. 49° P. di Tarbet, ove la luce non può esser presa 
per un’altra; è sempre visibile finché si passa nell’interno 
d’ una linea tirata da Tarbet-Ness a una punta che é a 

v, miglio dai Figli del Re, dalla parte del mare; allora é 

nascosta dalle terre della costa. 

La lanterna è scoperta da 0. 25° P. a P. 20° 0. per L. e 
T.; ha 55m. di elevazione al disopra del mare, e la sua luce 
può vedersi a 48 miglia (2.° ord. 4830). 

CROMARTY (Fanale) sulla punta di tal nome, a 57° 40' 
58" T. e 6° 22* 30" P. È nell’ interno dell’ ingresso del golfo 
di Cromarty; il suo fuoco é fisso e rosso, elevalo 45m. 
al disopra del mare e d’una portata di 9 miglia sull’oriz- 
zonte da P. 4° 0. passando per T, fino a 0, 74° L, (4.® 
ord. 4846\ 

f.HANONRY (Faro) a fuoco fisso ordinario sulla punta 


Dìgitized by Google 


— 177 — 


di questo nome, a 57° 35' T. e 6® 23' 52" P., all’ingresso 
del golfo conducente ad Invemess ed al canale Caledonien. 
Il fuoco è elevalo 12m. al disopra del mare, e visibile a 11 
miglia sull’orizzonte da P. 21° 0. fino a T. 15° P. (4.® 
ord. 1846). 

COVESEA-SKERRIES (Faro) a fuoco mobile, sulla punta 
Craighead, a 57° 45' di lai. T. e 5° 40' 24" di long. P.; il 
suo splendore ha luogo di 1' in 1' ed è seguito da un’eclisse 
totale per l’osservatore lontano. (2.° ord. 1846). 

Questo faro ha 58in. d’altézza, cd è visibile a 18 miglia 
sull’ orizzonte P. 12° 0. a O. 85® L. 

Quando si è vicinissimi , la luce non sparisce più; final- 
mente da L. 5° 0. a 0. 60° Lib. pass, da 0., la luce di- 
viene rossa. 

MACDUFF (Fanale) fuoco fisso c rosso sull’ estremità 
della scogliera di P. É elevato 7m. 6 e visibile a 6 miglia. 
57° 40' T. e 4° 51' 24" P. (1829). 

LOSSIEMOUT (Fanale) a luce fìssa, verde, a 0. della get- 
tata, elevalo 9m. e visibile a 5 miglia. Latit. 57® 43' T. e 
long. 5° 37' P. (1858). 

BANFF (2 fanali di posizione) fissi bianchi e rossi, sulla 
parte interna della gettata esterna T. 66° P. e 0. 66° L., a 
18m. di altezza. Si vedono dal largo quando il porto è aperto. 
Latit. 57° 40' T. e long. 4° 57' P. (5.° ord. 1851). - 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso sull’estremità della get- 
tata T.; é elevato 8m. 5 e visibile a 8 miglia. 

HALIMAN’SCARES (segnale) sormontato da una croce di 
ferro, a liin. di elevazione al disopra del mare sur uno sco- 
glio isolato, a 1 miglio G. dal faro di Covesea. 
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Scozia (costa orientale). 


KINNAIRD-HEAD (Faro) all’ ingresso del Frith di Mur- 
ray e all’ estr. T. della baja di Frasemburgh. Il suo fuoco 
vedesi a 13 miglia. 87° 42' T. e 4° 20' 24" P.; elevato 36m. 
al disopra del mare, sopra una torre di pietra di 25m., si 
vede da P. 4° 30' 0. a 0. 36° L. per T. (3.° ord. 1851). 

FRASF.RBURG (Fanali) due fuochi fissi trovansi sulla 
estr. della scogliera, a 0. 82 J L. uno dall’ altro. Sono 
visibili a 5 miglia ed elevati lOm. e 5m. al disopra del 
mare. Non si accendono durante la luna piena da luglio ad 
aprile. Lat. 57° 42' T. e long. 4° 20' 24" P. (1841). 

BUCHANNESS (Faro) a 57° 28’ T. e 4° G' 24" P. ; si fa 
esso rimarcare per la rapida rivoluzione, e per gli splendori 
della sua luce, sortendo dall’ oscurità ogni 5" per brillare 
momentaneamente con tutto lo splendore. 

Questo faro è elevato 59m. al disopra del mare, e visi- 
bile a 16 miglia. (3.° ord. 1827). 

PETF.RREAD (Faro) a fuoco fisso sull’ estr. della gettata 
del porto 0., a 57° 30' 0" T., e 4° 6’ 24" P. É visibile a 
10 miglia. (4.° ord. 1834). 

(Fanale) a fuoco fisso di color rosso all’ estremità 

della gettata del porto T. (4.° ord. 1849). 

FRASERBURGII (Fanali) a luci fisse e rosse, uno sulla 
testata della gettata e 1’ altro nel mezzo, elevati t lm. e vi- 
sibili a 5 miglia. Lat. 57" 41' T. e long. 4.® 20' P. (1841). 

GIRDLENESS (Foro) sulla punta, a 57° 9' T. e 4® 23' 24" 
P.; al largo giace la roccia coperta, la Girdle. 

Il fuoco di Girdleness è doppio, presentando nella stesso 
torre due fuochi fissi, uno superiormente all’altro; ma ad 
pna certa distanza confondonsi e presentano un fuoco pro- 
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fungalo; elevazione 3Sm. e 57m. al disopra del mare, c 
visibili a 19 c 46 miglia. (2.° ord. 1835). 

ABERDEEN (Fanale) all’estr. della scog'iera T. ; fuoco 
fisso visibile a 8 miglia, essendo elevalo I2m. sopra un 
albero. Lai. 57° 9' T., e long. 4° 24' 24" P. (5. ord. 4842;. 

(Fanali) A '/* di miglio dall’ interno del porto sulla 

costa O ; sono due fanali distanti 200ni. P. 55° 0.; la 
loro porlala t' 3 miglia. 

Questi due fuochi sono rossi quando P ingresso è prati- 
cabile, e verdi nel caso conlrario. Quando si tengono in 
linea (P. 35° 0.) guidano all’ ingresso del fiume e nel porto. 

STONERÀ VEN (Fanali) a fuoco fisso sulla scogliera, in 
due torri giacenti P. 12® 0. La loro elevazione è7m.: l'in- 
feriore o quello della sponda è ordinario, ma l’ interno è 
rosso. La loro portata é 6 miglia. Lai. 36* 38' T. e long. 4" 
32' 24" P. (1839). 

MONTROSE (Fari) dalla parte T. dell’Ingresso; due 
fuochi fissi e rossi, a 277m. T. 84° P. l’ uno dall’ altro e 
a lOm. 18m. di elevazione; veduti in linea fanno evitare il 
banco Annoi e conducono nel fiume; si vedono a 10 e 12 
miglio. Lat. 86® 42' T. e long. 4° 47' 24" P. (4.° ord. 1818). 

ARBROATII (Fanale) sulla scogliera T., fuoco fisso rosso, 
che si vede a 8 miglia; elevato 7m., e che si accende quando 
una nave deve entrare. 86" 33' T. e 4° 88' 20" P. L’autorità 
locale accende incidentemente un secondo fuoco a 128m. T. 
88° P. dal primo per guidare nell’ingresso. (8.° ord. 1826). 

BUDDONNESS (Due fanali) sulla costa T. del golfo Tay; 
sono fissi, sopra due torri a 342m. T. 84° P. e 0. 34° F uno 
dall’ altro, elevati di 2Sm. e 19m.; si veggono a 8 c 10 mi- 
glia e conducono sull’ ingresso del Tay, evitando i banchi 
di Gaa, e Aberlay. Latit. 86° 28' T. e long. 8° 5' 24” P. 
(4.° ord. 1820). 

BELL-ROCK (Faro). Lo scoglio sul quale è costruito mo- 
strasi chiaramente a bassa marea degli equinozi, al largo 


Digitized by Google 



— 180 — 

ilei golfi Forth e Tay, IO miglia 0. 59® L. da Arbroalh. 
Lat. 56° 26' 5" T. e long. 4° 43' 50" P. (3.° ord. 1811). 

Questo fuoco è mobile, alternativamente rosso e bianco 
ogni 2'; è elevato 27m. al disopra del mare. La luce naturale 
vellosi facilmente a 14 miglia. Nelle nebbie si loccheggia 
una campana di 50" in 50", per supplire all’ oscuramento 
sovente completo della sua luce. 

La torre ha 35m. 3, cioè è basata e 3m. al disotto del 
livello dell’ allo mare. 

Affine di allontanare le navi da questo scoglio pericoloso, 
gli abitanti d’ Arbroath fecero, fino dal XIV secolo, sospen- 
dere una campana (a bell) che suona di 50" in 30 nelle 
nebbie. 

S. ANDREA (Fanali). Due fuochi fissi sono all’ estremità, 
della scogliera, sul rombo P. M. visibili a 6 miglia, a aO" 
20' 0" T. e 5° 7’ 24" P. È un terzo fuoco fisso è sulla torretta 
della cattedrale, ma visibile soltanto a 5 miglia. (1849). 

DUNDEE (Due fanali) a fuochi rossi e fissi, uno sulla 
gettata L., e l’altro su quella del centro, a sinistra entrando 
nei Wel-Docks; sono a 119m. T. 78° 50' P. e visibili a 7 
miglia, avendo un’elevazione di 5m. a om. 5. In linea fan m* 
evitare il Bcacon-Rock. 50° 28’ T. e 5° 18' 23" P. (1827). 

PORT-ON-GRAIG (Due fari) su due torri distanti 305m. 
T. 89° 40' P. al lato 0. del passaggio. 1 loro fuochi sono 
fissi, visibili a 12 e 11 miglia, essendo elevali 23m. e Uni. 
al disopra del mare. Sono disposti in modo da condurre 
nelle acque profonde del Tay, e fanno evitare i banchi 
d ' Aberlay e dell’O. In tempo di nebbia si suona una cam- 
pana. Lat. 56° 27' T. e long. 5° 9' P. (4.° ord. 1845). 

NEWPORT (Due) fanali) a fuochi fissi, sulla scogliera P. 
del passo. Le loro torri sono a 58m. T. 20” 30' L., bian- 
che, elevate di 3m. c Bm.; i fuochi sono visibili a 7 e 8 
miglia e conducono a L. del banco Middle. Ilavvi un fuoco 
corrispondente sulla scogliera del passaggio, a Dundèe. Lai. 
B6° 26' T. e long. 5° 17' 24" P. (3° ord.). 

CARR (Segtiaie delia roccia) all’ ingresso del golfo Forili. 


* - 184 - 

11 miglia 0. 59° P. dallo scoglio Beel, e fi miglia T. dal 
fanale May. É un edilizio di pietra sormontato da una palla 
di ferro che si vede a 15 miglia, avendo 7m. al disopra 
del mare. 

MAY (Faro dell’ isola) all’ ingresso del golfo Forth, a 5G* 
11' 8” T., 4° 35’ 44" P. Fuoco fisso visibile sull’orizzonte 
a 21 miglio. La sua elevazione è di 73m. sur una torre di 
17. (1.« ord. 1810). 

Un secondo faro è stabilito per guidare le navi in 

modo da far loro evitare il N oriti- Carr- Rock. Il suo fuoco 
è fisso elevalo 35m. e visibile a 15 miglia, lìssi si distin- 
guono benissimo uno dall’ altro, c quando si pongono in 
linea, T. c 0., si passa a 7* miglio L. dallo scoglio. 

Non bisogna in \erun modo scoprire i fuochi a P. Vi è 
una campana per la nebbia. (5.° ord. 1844). 

CAPO SANT’ABB’S (Faro) a fuoco mobile di IO" in 10", so- 
pra una torre bianca di 9m., a 55° 55' T. c 4° 28' P. ele- 
vato dal mare 70m. e visibile a 20 miglia. (2.° ord. 4861). 

DL’NBAR (2 fanali fissi) al vecchio porto e al (porto Vit- 
toria. Lalit. 56° 0' T. c long. 4° 51' P. (1857). 

INCIIKEITH (Faro) sulla sommità dell’isola di questo 
nome, golfo di Forth, a splendori brillanti di 1' in 1'. 

Con un tempo chiaro, la luce non è intieramente eclis- 
sala lia gli splendori, che alla distanza di 4 o 5 miglia. Essa 
si vede da lutti i punti dell’orizzonte, a 2t miglio, essendo 
elevata 67m. Lai. 56° 2' T. e long. 5° 28' 24" P. (2.° ord. 1804). 

F1SIIERR0W (Fanale) a fuoco fisso, all’ estremità della 
scogliera; è una lampada sopra una lanterna che non si 
accende col chiarore delia luna. 

LEITH (Faro) sulla scogliera di L., parte sinistra entrando. 
Lat. 55° 59' T. e long. 5° 30' 24" P. Il fuoco è fisso rosso, 
elevalo 7m. e visibile a 10 miglia. (4;° ord. 1829). 

(Fanale) a fuoco fisso all’ estremità della scogliera 

di P. con2m. 4 d’acqua; si accende pure un fuoco verde 

12 
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al disotto di detto fanale; e quando le porte del Dock 
Vittoria, sono aperte, il fuoco verde si rimpiazza con un 
fuoco tomo; alle due testate del Dock si accendono dei 
fuochi rossi. 

NEWIIAVEN (Fanale) a fuoco fisso, e rosso sulla sco- 
gliera, che accendesi quando si presentano dei battelli di 
passaggio nella notte. Si vede a 5 miglia. Lat. 55® 59' T. 
e long. 5° 31' 24" P. 

GRANTON (Fanale) sulla scogliera, fuoco rosso, fisso, 
visibile a 6 miglia ed elevato lOm. Lalit. 55° 59' T. e 
long. 5° 34' 24" P. (1845;. 

BURNT-ISLAND (Fanale) sulla scogliera L.; piccolo fuoco 
fisso, visibile a 8 miglia, esseudo elevato 4m. Lat. 56° 4' T. 
e long. 5° 34' 24" P. Non si accende che per il servigio dei 
battelli di passo. 

KING-HORN (Fuòco) fisso sulla scogliera L., che si ac- 
cende quando vi sono 2m. 7 d’ acqua. Questo fanale bianco 
è elevato 7m. e visibile a 8 miglia. 56° 4’ T. e 5“ 51' 21" P. 

GRANGEMOUTH (Faro) a fuoco fisso, all’ingresso del 
liumc Carroii, visibile a 10 miglia, elevato lOm. (4.° ord. 
1847). 

INVERKE1TII1NG. (Due fuochi) fissi rossi, sulla parte P. 
del porto. (1850). 

KIRKCALDY (Fanale) dal lato G. dell’ingresso; fuoco 
fisso elevalo 6m. e visibile a 8 miglia. Latit. 56° 7' T. e long. 
5® 29' 24" P. 

Havvi un fuoco fisso alla testa della gettata, che si ac- 
cende ogni notte; è rosso c bianco. (5.® ord.). 

PITTENSWEEN (Fanali); il primo all’ estremità della get- 
tata, a fuoco fisso, rosso, elevalo 7m. 7 e visibile a 6 mi- 
glia. Latit. 56° 13' T. e long. 5® 5' 54" P. Il secondo all’an- 
golo 0. del parco, fuoco fisso, rosso, e visibile a 6 miglia, 
fi una lanterna a G. q. T. del primo. (1832). 

ANSTRUTHEB (Fanali) a fuochi fissi, rossi é verdi sulla 
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gettala di P., a 56* 15' T. e 15° 2' 24" P. Sono elevali dì 
om. e 6m. nella direzione T. 15° L. Pol lala 4 miglia. (1848). 

CELLARDYKE (Fuoco) fìsso, rosso sulla parie di una 
casa, lato P. del porlo. Lat. 86° 14' T. e long. 3° 0' 9" P. 

BUCHAVEN (Fuoco) fìsso di 9 miglia di porlata, situalo 
sul parapetto all’ estremità della gettala di L. Lati!. 36° 10* 
T. e long. 5° 22' P. (4.° ord. 1884). 

S. MONANCE. (Due fanali) fissi , rossi c bianci. Uno 
sull’ estremila della gettata, 1’ altro sulla parte di una casa 
in T. 13° L. Lat. 86" 12’ 50" T. e long. 0° 6' 38" P. Per en- 
trare nel porlo bisogna teneri il fuoco rosso un poco sco- 
perto a P. del fuoco bianco. (1883). 


Irlanda (costa settentrionale). 

TORY (Faro) sulla punta M. dell’isola, a 88 u 1 G' T. e 10* 
35' 24" P. Il suo fuoco è fisso a 98m. di elevazione e vi- 
sibile in tutto I’ orizzonte a 10 miglia, eccettualo passando 
dallo stretto ove è nascosto dagli scogli Tory, dall’ 0. 00° 
L. a O. 7tì° L. (5.“ ord. 1852). 

LOUGIISWILLY (Faro) sulla punta Fannet, parte P. 
dell’ ingresso di Lougliswilly. Fuoco fisso rosso, verso il 
mare, naturale nel Lough. Si vede a li miglia da 0. 20* 
L. a P. 3° 0.; è elevato 27m. sopra una torre di 13m. 6. Lai. 
86° 16' 35" T. e long. 9° 58' 24" P. (3.° ord. 1810). 

HVNISTRAHUL (Faro) sull’ isola tra Loughswilly e Foylc. 
Il suo fuoco è mobile di 2' */» in 2' '/*> « 85° 26' T. e 9" 
34' 49" P. La sua portata è 18 miglia e perde gradata- 
mente la luce; elevazione 51m. (2.° ord. 1812). 

INNISHOWEN (Fari) sulla punta Dunagree , parte T. 
dell’ingresso del Lough- Foyle : le due torri bianche sulla 
linea L. 27® T. e P. 27° 0. 148m. di distanza, e i fuochi 
fissi a 20m. al di sopra del mare , fanno evitare il banca 
Tuns. Sono visibili a 13 miglia da T. GG° P. a P. 58° 0* 
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passando da L. La torre L. è a 55° 14' T. e 9* 16' 24* P, 
(3.® ord. 1837). 

WAKEN (Fanale) sopra la punta all’ ingresso di Lougli- 
Foyle. Questo fuoco è fisso rosso, elevato 9m. Latil. 35° 
12 T. e long. 9° 17' P. 

FOYLE ^Fanali). Nel Lough- Foyle, trovansi : l.° un fanale 
a fuoco fisso presso il Red-Castle, montalo sopra un palco 
rosso; 2.° un fuoco galleggiante ancorato alla parte di L. 
di faccia di Whi te- Cosile; 3.® un fanale sopra i bassi fondi 
del Ture, parte L. del canale, montato sopra un palco ne- 
ro; 4.° un fanale sopra i bassi fondi di Cannyberry , parte 
M. del canale, montato sopra un palco rosso ; 5.® un fa- 
nale sulla punta Culmore, sopra un’albero rosso; 6.® un 
fanale alla parte L. di Culkeeragh , sopra una torre di mat- 
toni rossi di 13m; 7.” un fanale a fuoco rosso sopra Boom- 
Hall; 8.® fuoco galleggiante nella baja Boss. Tutti questi 
fuochi sono fissi. (4.° ord. 1857). 

RATHLIN-ISLAND (Faro) sulla punta G. dell’isola, fuoco 
mobile con splendori di 30" egli eclissi di 10", si succedono 
regolarmente; il fuoco è visibile a 21 miglio da T. 5°. P. 
e 0. 68° L., passando da L., all’ interno del canale che é a 
P. dell’ isola. Mostra una luce rossa; la sua elevazione è di 
75m. Latit. 53° 18' T., long. 8° 31' P. (1.® ord. 1856). 

(Fanale) alla base e dalla parte L. della torre, I8m. 

e 5 al disotto del precedente; si vede a 9 miglia tra 0. 
61® L. e la T. ; ma non si vede dall’ interno del canale, che 
è a P. dell’ isola Bathlin. 

Irlanda (costa orientale). 

MAIDENS (2 Fari) distanti 586m. T. 81® P. sopra questi 
scogli ; il più P. è a 34® 35' 47" T. e 8° 3' 24" P. 1 loro 
fuochi sono fissi e le loro torri sono dipinte a bande lar- 
ghe. Le loro portate sono 13 c 14 miglia, i fuochi essendo 
elevati 23m. e 28m. Questi scogli sono a 20 miglia e •/* 0. 
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IO" L. da Muli of Kintyre e 16 miglia c '/* T. 20° P. dal 
fuoco di Copeland. (3.° orod. 18-28). 

Si deve vigilare con le nebbie per tenere questi fuochi 
a buona distanza ; molti scogli si estendono a più di 3 mi- 
glia in T. e a 1 miglio e '|, in 0. 

LARìYE-LOUGII (Faro) a fuoco fìsso sulla punta Farres, 
parte L. dell’ ingresso, a 54° 51' T. e 8° 8' 24" P. É ele- 
vato 12m. 8 e visibile a 1 1 miglia nel Lough; e dalla parte 
del mare da 0. 26" L. a L. 26° T. pass, da T. Un banco 
di scogli si estende a V, cavo dalla punta Farres. Questo 
faro è a 5 miglia 0. 31° P. dal fuoco T. di Maidtns; 2 mi- 
glia e */i O. 35° P. dalla roccia ffunlee, e */* di miglio T. 
31° L. dalla punta Carran. (4.® ord. 1839). 

COPELAISI) (Faro) sulla piccola isola di questo nome; 
torre bianca di 16m., fuoco fìsso , elevato 40m. c visibile 
a 10 miglia. Lalit. 54° 41' 44" T. e long. 7° 52' 24" P. 
(3. ord. 1796). 

BELFAST (Fanale) n fuoco fisso rosso, elevalo 8in. sopra 
il banco Hollyvood e visibile a 5 miglia. 54° 39' T. e 8® 
13' 24" P. Ilavvi pure un fuoco verde di 4m. sopra il banco 
Hollyvood, e^tre altri simili verso Del fu si , che si lasciano 
a sinistra rimontando. Esiste pure un fuoco bianco di 4m. 
«li elevazione sopra un segnale di pietra che si lascia a 
destra entrando. (1848). 

DONAGHADKE (Faro) all’ estremili) delta gettata S. La 
sua torre circolare e grigia; la lanterna è a 17m. al di- 
sopra dell’alta marea. Il fuoco è fìsso, rosso verso il mare, 
da T. IO® P. a 0. 33® L. e di color naturale verso il porto 
e verso 1’ ingresso di Del fusi; vedesi a 12 miglia. Lalit. 54® 
38’ T. e long. 7® 52' 23" P. (3.° ord. 1836). 

SOUTH ROCK (Faro) sopra una rupe a 6 miglia dall’in- 
gresso Strangford- Lough. Fuoco mobile visibile a 12 mi- 
glia; la sua rivoluzione è di T 30" e il suo eclisse si fa 
gradatamente. In tempo di nebbia si suona una campana. 
Questo faro é sulla parte P. della roccia la più ()., la cui 
superficie non ha che un cavo T. e 0. Lalit. 54® 23' 55" 
T. e long. 7® 45' 24" P. (3.® ord. 1797). 
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ARDGLASS (Fanale) sul molo e alla parie Lib. Fuoco 
fisso e rosso, visibile a G miglia ; e a 5 miglia 0. di Strang- 
ford-Lough, La sua elevazione è 5m. 5. Latit. 34° 45' T. e 
long. 7" 57' P. (1831). 

DUNDRUM (Faro) sulla punta S. Giovarmi o punta L. 
che forma la baja di Dundrutn, a 34° 13' T. c 8° 0' 24" 

P; Fuoco mobile rosso, per 43", e 15" di oscurità, elevato 
49m. e visibile a 42 miglia. La sua torre è bianca con una 
cintura rossa. (5.® ord. 4800). 

CARLIN’GFORD-LOUGH (Fanale) sulla punta Greenorc; ■ 
fuoco mobile i cui splendori sono di 45" , e 8m. 8 al di- 
sopra del mare. Si vede a 9 miglia. Latit. 54® i' T. e 
long 8 U 23' P. 

(Fari) sulla roccia Ifaulbowline nel Longli, a 54® 

1' T. e 8° 23' 24" P.; presentono due fuochi fissi 1’ uno 
al disopra dell’altro; e si vedono a 45 miglia; l’inferiore 
non è acceso che a */» marea e durante lo stesso periodo ; 
di giorno si alza una palla. Si suona una campana ogni 
30", quando fa cattivo tempo. La lanterna è a 30m. dal 
mare. (3.® ord. 4823). 

m 

DUNDALK (Fana(e) alla parte T. del canale, fuoco a splen- 
dori di 15" in 15", elevato lOm. e visibile a 9 miglia. K 
invisibile da T. 30° P. a L. 50° T., e nella parte P. della 
baja è rosso. 53® 59' T. e 8» 38' 24" P. (5.® ord. 4855). 

DROGHEDA (Tre Fanali) a 55® 43' T. e 8® 35' 24" P. su 
i banchi all’ ingresso 0. della Boyne; servono a dirigere 
su Drog/icda. 1." Fuoco di L. fisso, di 80m. 2.® Fuoco di P. 
fisso, di 2lm. a 94m. P. 17" 0. dal fuoco L. 3.® Fuoco T. 
fisso e rosso di 7m. Veggonsi a 7 miglia. (4842). 

Questi fuochi sono sopra dei palchi. 1 due primi essendo 
tenuti in linea, conducono nella maggiore profondità della 
barra, c quando si è oltrepassato quest’ ultimo, si cangia di 
direzione subito che si scuopre il fuoco T. Le posizioni 
de’ fuochi L. e P. cambiano secondo le alterazioni dei 
banchi. 
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R0CKAB1LL (Faro) a splendori bianchi c rossi di 12", 
elevato 46m. e visibile a 18 miglia. Lai. 53° 36’ T. e long. 
8" 20 P. (2.° ord' 1860). 

BALBRIGGAN (Fuoco) sulla gettata parie 0. dell’ ingresso 
a 0 miglia da Drogheda. È fìsso c visibile a 10 miglia da 

O. 40* P. a 0. 55* L. La sua elevazione è 12m. 7. Lai. 33* 
36’ 45" T. e long. 8° 31' 24” P. (4.° ord. 4769). 

DUBLINO (Fanale) all’estremità della gettala T. ; fuoco 
fisso, elevato litri, e visibile a 10 miglia. Lai. 53° 21' T., 
e long. 8° 34' P. (4.° ord. 1811). 

Nola. Il movimento annuale della variazioue è 6’ — . Va- 
riazione del 1867 — 23" 12' M. 

BAILEY (Fanale) sulla parte T. della baja di Dublino. 
fuoco fisso, elevato 41m. c visibile a 16 miglia da T. 32° L. a P. 
Campana per la nebbia. Lat. 53° 21' 40” T. e long. 3° 23' 
20'' P. (4.° ord. 1813). 

HOWTH (Fuoco fisso e rosso all’estremità della scogliera 
L., visibile a 11 miglia ed elevalo 13m. sur una torre 
bianca; il porto Howth è dalla parte T. della collina nel- 
l'interno di Ircland’s-Eyc , *J 4 di miglio da quest’ isola. Lat. 
33° 24' T. è long. 8° 24' P. (4.° ord. 1818). 

Nola. Due piccoli fuochi situati all’ estremità della gettata 

P. , servono come punti di ricognizione entrando da T.,o 
tra Ireland’s-Eye e Lambay. 

K.ISH (Fuoco galleggiante) a 45m. d’acqua, all’cstr. T. 
del banco di questo nome, 6 miglia e 3 /« P. 9° O. dal fuoco 
mobile di Kingston; l’obelisco dell’isola Dalky resta a P. 
9° 0. Elevazione llm. ; portala 9 miglia. (4.° ord. 18H). 

POOLBEG (Fari). Due luci brillanti fisse sulla bocca del 
fiume Lifftj, a 53° 20' T. 8° 29' P., elevale 22m. e visibili 
* 12 miglia. (4.® ord. 4768). 

— (Faro) presso l’estremità L. del molo o muro Nord, 
fu#eo fisso, elevato 9m. e visibile a 10 miglia. (4.® ord. 4861). 

K1NGSTOWN (Faro) situato sul molo di L. f a 55® 48' T. 
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e 8° 29' P. ; !a luce e bianca e rossa alternativamente ogni 
30”. È elevato 12m. e visibile a i) miglia. (4. w ord. 1822). 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso, sulla estremità della get- 
tala di P., elevalo lOm. e visibile a 2 miglia. 

W1CKLOW-HEAD (Fari) all’estr. L. della contea; sono 
fissi e sopra torri separate di 465m. L. e P.; veggonsi a 16 
e 20 miglia. Conducono tra i banchi India e Arcklow; sono 
elevati 76m. e 37m. 

Lat. 52° 57' 0" T. e long. 8° 20' 24" P. (2.® ord. 1860). 

ARKLOW (Fuoco gelleggiante del banco) ancoralo a 40m. 
all’estr. 0., restando a 15 miglia 0. 6° P. dai fuochi di 
Wiklow-Head, e 32 miglia, T. 11° 45' L. dal fanale 
Tuskar. L’albero di maestra soltanto porta un fuoco mobile 
di 30" in 30" che vedesi a 9 miglia. Latil. 52" 42' T. e 
long. 8° 20' 24" P. (4.° ord. 1860). 

BLACK WATER (Galleggiante). Battello a tre alberi por- 
tante due fuochi, l’ano mobile e l’altro fisso; il primo 
all’ albero maggiore , il secondo all’ albero di trinchetto : 
elevati lim. 8 e 7m. 9, e visibili a 10 miglia. Il battello è 
ancorato a 34m. d’ acqua , a 1 miglio e */, L. 17° T. dalla 
boa nera che è sull’estremità T. del banco Black Water. 
Latit. 52° 29' 30" T. e long. 8° 27' P. (4.° ord. 1860). 

BANCHI LUCIFERO (Galleggiante) a fuoco fisso, rosso, 
a 52° 21' T. e long. 8° 50' P. Proposto. 

TUSCAR (Faro) sullo scoglio di tal nome, contea di Wex- 
ford, a 9 miglia L. 4° T. dalla punta Carnsore (estremità 
S. d’ blanda) e 34 miglia T. 28° P. dal faro Smalts. È ele- 
vato 30m. e composto di fuochi mobili; due di colore or- 
dinario e il terzo rosso. Ciascuno si presenta con degl’ in- 
tervalli di 2', vale a dire che il fuoco rosso non si vede che 
ogni 6', mentre che i fuochi bianchi si presentano ogni 2' 
e 4' ; diminuiscono gradatamente avanti I’ eclisse e sono vi- 
sibili a 13 miglia. Nelle nebbie si suona una campanari 
30" in 50". Latit. 52® 12' 9" T. e long. 8° 32' 45" P. (3.° 
ord. 1815). « 
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Irlanda (costa meridionale). 

SALTEES (Fuoco galleggiante) a ò'6m. d’acqua, dopo Io 
scoglio di questo nome, al largo della costa Wexford , a 
E. 12° 0. 3 miglia dalla grande Saliee, e P. 27° 0. (Somi- 
glia dal faro Tuskar. (4.° ord. 1824). 

Questo fuoco galleggiante ha due luci fìsse , a 4 Im. di 
elevazione, visibili a 9 miglia. Una bandiera sta all’a!bcr^ 
di maestra nel giorno, e quando il tempo lo rende neces- 
sario, si batte una campana. Latit. 52° 2' T. c long. 8® 
38' 24" P. 

DUNMORE (Fanale), fuoco fisso, rosso, verso il mare, 
bianco verso il porlo, alla lesta della gettata e dalla parie 
P. dell’ingresso di Waterford; è elevato 43m., in una torre 
bianca di t5m. ; vedesi a 0 miglia. Latit. 52° 9' T. e long. 
9° 49" Si" P. (3.® ord.). 

WATERFORD (Faro) a fuoco fisso , elevalo 439m. e vi- 
sibile a 16 miglia , sulla costa L. del porlo, restando a T. 
5° 36’ L. dal fanale Duncaimon, a */» miglio. Questi due 
fuochi in linea conducono nel canale. Il fuoco di Waterford 
é a 4 miglio c 'f, T. 30° 56' L. dalla boa L. ; a 2 miglia 
T. 39° 2i' L. dalla boa P. e 3 miglia T. 36° L. dalla punta 
Credcn. (3.® ord. 1839). 

DU.YCANNO.Y (Fari) verticali, nel forte dello stesso no- 
me, dalla parte L. salendo a Waterford. Lai. 52° 13' T. e 
long. 9° 46' 24" P. Questi due fuochi sono fissi ed elevati 
I5m. Il fuoco inferiore non si mostra che dalla semi-marea 
al semi-riflusso. Veggònsi a 10 miglia. (4.® ord. 4858). 

(Faro) a fuoco fisso, 'I* miglio a G. T. dal forte, 

elevato 40m. e visibile a 16 miglia. 

Questo fuoco, tenuto in linea con quello precedente fa 
‘ passare sulla barra. (4.° ord. 4838). 

YOUGHAL (Fanale) dalla parte P. dell’ingresso; 51° 36' 
34" T. e 10° 40' 54" P. É elevato 25m. al disopra del mare; 
il suo fuoco fisso, si vede a 6 coniglia. La torre è cir- 
colare. (1852). 
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DUNGARVAiN (Fanale) sulla punta Bollinucourly , fuoee 
fisso, visibile a 10 miglia Ira P. 25° 0. e 0. 52° L. Appa- 
rirà verde Ira il L. 20° 20' 0. e T. 81° 45' P. e rosso nella 
direzione dello scoglio Carrickapane ; sarà bianco in tutte 
le altre direzioni. Lati!. 52° 4' 27" T. fi long. 9° 53' 14" P. 
(4.® ord. 1858.) 

MINE-HEAD (Faro) fuoco mobile con eclissi ogni mi- 
nuto; gli splendori hanno 30" di durata e l’ eclisse 10". 
La lanterna si trova all’altezza di 8Gm. 7 al disopra del 
1 livello del mare e la luce splende da T. 35° L. , a P. 50' 

O. ed è visibile alla distanza di 21 miglio. 51° 59' T. e 
9° SU' 32" P. (2.° ord. 1858). 

BALLICOTTIN (Faro) a fuoco mobile sull’ isolollo ester- 
no, a 12 miglia 0. 72® L. da Cork. La sua elevazione è 59m. 
c i suoi splendori di 10" in IO", sono visibili a 18 miglia, 
tra L. 27° T. e P. 17° 0. La torre circolare ha il suo ca- 
pitello rosso. Latit. 51® 49' 30" T. e long. 10° 19 21 " 

P. (2.® ord. 1850). 

BROWSTON (Punta); esistono due torri su questa punta 
all’ ingresso della baja Tramore. 

CORK (Fanale) sulla punta Roche, parte L. del porlo. 
Fuoco mobile di 1' in 1', rosso carico dalla parte del mare 
e chiaro nella baja; vedesi ali miglia da 0. 79° 13' L. a 
T. 22° L. La sua elevazione è 28m. Lat. 51° 47' 35" T. e 
long. 10° 35' 58" P. (4.° ord. 1861). 

L’ ingresso di Cork non ha che 7, miglio di larghezza, 

— — (Fanale) a fuoco fisso rosso, a 30m. dal canale, eie* 
vato 7m. 6 e visibile a 2 miglia. 

DOÌVKATIIAL (Fanale) a fuoco fisso verde, situalo alla 
parte T. del canale, elevato 7m. e visibile a 2 miglia. 

— (Fanale) a fuoco fisso a S. di Black-Rock-Caslle , a 7 
cavi d| distanza, elevato 30m - e visibile a 5 miglia, 

(Fanale) sopra un palco di 9m. 7 installalo a Sin. 7 

d’acqua al gomito L. del Spil-Bank, presso di Qucen’s- Town. 
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E un fuoco rosso e fisso, visibile a 6 miglia da T. a 0. 
77., P. pass, da P. Lai. 51° 50' 41" T., e long. 10° 50' 50" P. 

MEELOUGII-SPIT (Fanali) al basso della stessa torre, 
situali verticalmente, elevati lini. 3 e visibili a 8 miglia. 
(I8G1). 

SEVEN-HEADS (Roccia) sormontala da una torre da se- 
gnali quadrala, alla quale non bisogno avvicinarsi troppo. 

OLD-HEAD (Fanale della punta) a 5 miglia 0. 53° 45' P. 
dal porto Kinsale. Fuoco fisso, visibile a 22 miglia da L. 
q. G. e O. 18° P. È elevato 73m. sur una torre bianca di 
30m. Lat. 51° 56’ 11" T. e long. 10° 52' 40" P. 

La punta Old-Head è sormontala da due torri bianche ; 
quella di 0 é tonda e serve di fanale; quella di T. c qua- 
drata e non ha che 7m. 5 di elevazione: tra esse esistono 
le rovine d’un castello. (1.° ord. 1855). 

FASTNET (Faro), sulla sommità di questo scoglio. Il 
suo fuoco è elevato 4Sm, al disopra del mare. Lat. 51° 24' 
T. long, e 11° 57' 50" P. (2.° ord. 1854). 

E il primo indizio che si ha avvicinando le terre d' Ir- 
landa, venendo dal largo. 

La sua luce è mobile e si vede a 18 miglia, da L. q. G. 
a P. q. M. passando per 0. Uno scoglio pericoloso non 
avente che 5in. 7 d’acqua, è a 360m. T. 29° 15' L. dal 
fanale di Faslnet. 


Irlanda (costa occidentale). 


CROOKHAVEN (Faro) sulla punta Rock-fsland, parte T. 
dell’ingresso di Crookliaven , a 51° 28' 55" T. e 12° 2' 25* 
P. Fuoco fisso bianco e rosso elevato 20m. , bianco verso 
la baja dell’isola, lungo la parte interna di Crookhaven, 
con 13 miglia di portata; è rosso nella direzione degli 
scogli Aldcrman e del capo Streek , da T. 76° 45' P. a T. 15* 
P. (3.® ord, 1860), 
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Per entrare a Crookhaven e scansare gli scogli Alderman , 
uno si deve tenere a T. del fuoco rosso nell’ oltrepassarlo. 

BEAR-HAVEX (Faro) sulla roccia Iioancarrig, nella baja 
„ di Bantri/, all’ingresso L. di Bear-ffaven, a SI 0 39' T. 
e 12° 5* 24" P. Il suo fuoco è fìsso, visibile a 12 miglia ed 
elevato lGm. 8, in una torre circolare bianca con giro rosso 
sotto la galleria, per farla riconoscere senza confusione; una 
fabbrica bislunga è unita a questa torre. (4.° ord. 1847). 

COGLAN (Torre) segnale importantissimo per riconoscere 
l’ingresso, di Crookhaven. La torre Brow, sulle terre alle 
a sinistra dell’ingresso, vedesi ancora alcune miglia più lungi 
in mare della torre Coglan stessa. 

C ALFE-ROCK (Faro) a splendori di 15" in 15", elevato 
43m. e visibile a 17 miglia. Latit. 5i° 54' T. e long. 12° 
35' P. (3.° ord. 1866). 

SKELLIGS (Fari) sopra gli scogli al largo di Bohis-Hcad, 
8 miglia 0. 52" 15' P. dalla punta Brae (isola Valentia); 
e 16 miglia T. 55° P. dalla punta P. dell’isola Darsetj , 
c 16 0. 3° 30' L. dalla punta P. della ghinde Blasket. 

Questi due fuochi sono fìssi e su due torri separate 218m. 
T. 58° 15' P. I fuochi sono elevati 113m. Si veggono da 23 
e 18 miglia. Portali in linea , servono ad evitare gli scogli 
Fose e Bull. Lat. 51" 46' 10" T. e long. 12° 52' 24" P. per 
il più P. (l.° ord. 1826). 

VALENTIA (Faro) a fuoco fìsso sulla punta G. dell’isola, 
nel vecchio forte Cromwell, parte P. del principale ingresso 
del porlo Valentia. Questo fuoco è elevato 16m. al disopra 
delle alte maree degli equinozi. E visibile a 12 miglia da 
T. 70° 56° P. a 0. 55° L. ; la roccia sott’ acqua Bolus-Hcad 
c a 1 miglio e V* T. 6° 56' L. Vi si rileva: la punta Beena- 
drolaau. 1 miglio e •/* T. 80° 15' P. Lat. 51° 56' T. e long. 
12° 58' 24" P. (3.° ord. 1841). 

SHANNON. Molli scogli di questo fiume hanno delle torri 
da segnali ; tali sono Breeves-Bock , Scarlet-Bock, ec. 

BEEVES (Fanale) a fuoco fisso, elevato 12m. e visibile 
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a 10 miglia. ?i2 0 59' T. eli 0 21' 41" P. Da 0. verso P. 
il colore é naturale, ma veduto ilo T. il suo colore è rosso. 
(4.® ord. 185.4). 

TRALEE (Fanale) a fuoco fisso sulla più P. delle isole 
Samphire. Veduto dal mare, tra 0. 17° 50' L. e L. 4° 20' 
T. , questo fuoco è rosso, ma quando si vede da 0. a L. 
4° 20’ T. c P. 2° 0. a T., è brillante. E elevato I8m. c 
visibile a 9 miglia. (4,° ord. 1850). 

La sua torre circolare è costruita di pietre turchine. Va- 
riazione 26® 15' M. (1807). 

LOOP- HE AD (Faro) parte T. dell' ingresso del Sfiatinoti. 
11 fuoco è fisso e si distingue anche dai fuochi del capo 
Clear e dell’isola Arran che sono mobili. É visibile a 22 
miglia da O. 54° 15' P. a T. 85® 13' P. , essendo elevato 
82m. al disopra del mare, in una torre bianca di 22m. ; 
resta a 29 miglia. 0. 70° 18' P. da Hog’ s-ffead , e a 0. 
Il® 15' L. dal fanale Slyne-Head. Lalit. 52® ,33' 39" T. c long. 
12° 1G' 24" P. (l.° ord. 1855). 

MUTTON (Faro di porlo) sull’ isola Mullon, lato P. del- 
T ingresso di Galway. É fisso, rosso dalla parte del mare, 
da dove vedesi a 10 miglia; dalla parte di terra è ordina- 
rio ed elevato lOm. 

Lai. 55® 15' 14" e long, li® 23’ 30" P. (4.® ord. 1817). 

SL1NE-HEAD (Fari). Due torri, distanti l2Gm. T. 18° 15' 
L. , conducono sull’ Illaan-Imul , il più P. degl’ isolotti di 
Slyne-Head ; sono al di fuori degli scogli tra le baje 
Galway e Clew. 

Il più T. c a fuoco mobile; vedesi successivamente un 
fuoco rosso e due chiari, il cui giro fassi in 6', ciascuno 
di essi essendo visibile per 2'. 

Il più 0. è un fuoco fisso che si vede dal mare, da 0. 
33° 26' L. a L. Il® 15' T. 

Queste due torri sono bianche ed i loro fuochi elevali 
58m. e 35rn. al di sopra del more; ciò che dà loro una 
portata di 15 e 14 migfia.Lat. 55® 24' ,T., long. 12® 34' 34" 
P. (3.® ord. 1836). 
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CLARK (Faro) sulla punta T. dell’isola, all’ ingresso 
della baja Clero. Fuoco fis’so che vedesi a 27 miglia da P. 
verso il mare fino a T. 19° L. ; è elevato 103m. al disopra 
del mare, sopra una torre bianca di llm, Lat. 53° 50’ T. 
e long. 12° 19' 29" (l.° ord. 1806). 

INISHGORT (Faro) dell’isola di tal nome nella baja 
Clero. Questo fuoco é fisso e vedesi a IO miglia, tra T. 4* 
30' P., e L., 26° T.; ha 11 in. al disopra del mare. Serve 
a guidare sul Westport e N evapori. Lai. 53° 49' T. e long. 
12° 0' 24" P. (4.° ord. 1827). 

PUNTA BLAEKSOD (Faro) a fuoco fisso, bianco e rosso, 
parte P. della baja, a 54° 6' T. e 12° 24' P., elevato Uni. 
e visibile a 10 miglia (4.° ord. 18C6). 

BLACK ROCK (Faro) a splendori di 30” in 30", bianchi 
e rossi, all* ingresso della baja di Blacksod, a 54° 4’ T. 
e 12° 39' P., elevato 86m. c visibile a 22 miglia. (I.° ord. 
18C4). 

TARBERT-ROCK (Faro) fuoco fisso nel fiume Shannon , 
a 11 miglia e */* L. 5° T. dalla punta Kilkadraan; 9 miglia 
e V* dalla punta T. Bear-Bar; 5 miglia 0. 30" P. dalla 
gran torre Scaltery; 2 miglia T. 56" 15' P. dalla punta 
Coleman, e 1 miglio P. dalla roccia Borditi. II fuoco è 
visibile da P. 30° 57' O. a 0. 25° 48' L. ; la lanterna ha 
18m. di elevazione; portata 13 miglia. Lai. 52° 35' T. e 
log. 11° 42’ 24" P. (3.° ord. 1834.) 

KILCRADAN (Faro della punta) parte T. del Shannon, 
a 8 miglia nell’ interno di Loop- Head , e 7 miglia L. 10* 
15’ T. dal capo Dunmore. Fuoco fisso, rosso verso il mare, 
naturale nell’ interno. Si vede a 10 miglia essendo ele- 
vato 40m. Latit. 52° 34* 46" T. e long. 12° 2' 58” P. (5.° 
ord. 1824). 

INISHEER (Faro) sulla punta Lib. ; fuoco fisso, bianco 
e rosso, visibile a 15 miglia tra 1’ 0. 63° L. e P. 38° 45' 
O. pass, da 0. La luce rossa non si vedrà che nella dire- 
zione della roccia Finnis; farà duopo, avvicinando questo 
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fuoco, (li evitare di cadere nella parte rischiarata di rosso. 
Lat. 53® 2' 40" T. e long. 11® 51' 39" 1». (5.® ord.). 

EERAGH-ISLAND (Faro) sulla punta P. dell’ isola, a 55® 
9’ di iat. T. e 12° il' 29" P., fuoco mobile di 3' in 3’, vi- 
sibile a 16 miglia, elevato 34m. 9 al di sopra del mare. 
Resta a 20 miglia e */» 0. 41® 45' L. dal fuoco di Slyne- 
ffead ; a 8 miglia e 0. 28® 45’ L. dallo scoglio Skird. 
(3.® ord. 4857). 

ARBAÌV (Faro dell’isola), ingresso della baja Galway; 
il fuoco è mobile e giunge al suo maximum di 3' in 3', 
cioè, lo splendore è di 45" e I’ eclisse di 2' 45"; perde gra- 
datamente la sua luce. Elevato in una torre bianca di 
S2m. , è visibile su tutto l’orizzonte a 28 miglia. Lat. 55® 
r 38" T. e long. 12® 2’ 46" P. (4.® drd.). 

EAGLE (Fari). Quest’isola o grande scoglio è a 3 miglia 
P. 48® 30' 0. da Erris-Ilead , a 54° 47' 0" T. e 12® 2S’ 24" 
P. Le due torri sono a 120m. L. 57® 15' T. I loro fuochi 
sono (issi, elevati 67m. e visibili a 20 miglia. 

Questi due fuochi essendo tenuti in linea , conducono al 
largo da ogni scoglio che esiste tra Black-sod-Bay c Broad- 
heven; e dagli Slags a L. dell’ultimo porto. (1.® ord.). 

BROADIIAVEN (Faro) sulla punta Gubacashel alla parte 
P. dell’ingresso. Il fuoco è (isso, rosso e bianco, elevalo 
26m. e visibile a 12 miglia. È rosso quando si rileva da T. 
4® P. a T. 52° L. Lalit. 54® 16’ T. e long. 12® 15' 34" P. 
(4.® ord. 1855). 

OYSTER (Fari dell’isola), nella baja di Sligo. Due fuochi 
sopra torri bianche indicanti T. 57® 56' P. , c a 150m. di 
distanza; tenuti in linea conducono sulla barra, e fanno evi- 
tare il banco Bun-Gar. Questi fuochi sono fissi e visibili 
a 11 miglia da 0. 66® 22' L. a T. 60° 45' P. La torre T. 
ha 44m. : quella 0. 40m. di elevazione. Lat. 54® 18' T. e 
long. 10® 55* 24'' P. (4.® ord. 1837). 

SLIGO (Faro) sopra Black Bock, fuoco fìsso visibile a 12 
miglia da 0. 19® P. a 0. 59® 45' L. e soltanto dalla parte 
della baja. 
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Questo fanale è costruito sur una parte della torre del 
Black-liock; la lanterna c a 22m. al disopra della più alta 
marea. 

Latit 54° 18' T. e long. 10° 57' 24" P. (3.° ord. 1835). 

K.ILLIBEGS (Faro) sulla punta San Giovanni, fuoco fìsso. 
visibile a li miglia tra L. 41° 15' T. e 1’. 30° 15" L. É ele- 
valo 29in. Lai. 54° 34' T. , long. 10“ 48' 24" P. (3.® ord. 1831). 

ROTTEN (Faro) sulla punta P. dell’ isola Iìottcn, fuoco di 
porto fisso, visibile a 12 miglia, da O. 19° P. a 0. 19° L. ; 
serve ad evitare gli scogli Ballock-Morc e quelli tra Dru- 
manoo e la punta Muckris. La torre é bianca e la lan- 
terna elevala 21in. Lai. 54° 57' T. c long. 10° 47 24" P. 
(4.° ord. 1838). 

RATIILIN-BIRNE (Faro) a fuoco fìsso, rosso e bianco, 
elevato 55m. e visibile a 10 miglia su lutto l’orizzonte; 
sarà rosso nella direzione della terra e in S. dell’ isola. 

La torre è rossa c rotonda; () sulla punta esterna del- 
l’isola, a 54° 39' 47" T. e 11° 10' 16" P. (3.° ord. 1804). 

De’ banchi pericolosi si estendono a */» miglio in P. Lib. 

ISOLA ARANMOBE (Faro) a splendori di 20" in 20", a 
55° 1' T. e 10° 54' P., elevalo 71 in. e visibile a 18 miglia. 
(2.° ord. 1803). 

Apparisce bianco al largo, rosso tra T. 37° P. e L. 35° 
0. Il primo caso fa evitare gli scogli Slag. 


Isole Shetland e Orcadi. 


NORTII-UNST (Faro) sulla roccia Muckle Flugga al di 
fuori della punta dell’ìsola, fuoco fisso, bianco e rosso, vi- 
sibile a 21 miglio, elevato 69m. Lat. 60® 51' T. e long. 3® 
15' P. Tra PO. 30° P. e PO. 52° L. , mostra una luce rossa 
che è nascosta a S. dal Show e dalle alle terre d’ Unst. Con- 
tornando il Sfiaw bisogna tenersi al difuori del fuoco rosso. 
(l.° ord. 1854). 
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WALSEY-SKERRIES (Faro) a fuoco mobile sulla roccia' 
tìound-Skerry , a 00° 25' 24" T. e 5° 4' P. L’effetto si 
produce ogni minuto, ma quando si è vicini, la luce è co- 
stante. La sua elevazione é di 45m. 9 al disopra del mare 
« la sua portata 17 miglia. (3.® ord. 4854). 

BRESSAI (Faro) a fuoco mobile dii' in 4', alternativamente 
rosso e bianco. É sulla punta 0. dell’ isola alla parte L. 
dell’ ingresso di 0. del Sound di Bressay; torre bianca di 
3!m. 9 di elevazione, visibile a 45 miglia. Guida all’anco- 
raggio di Lerwick. Lai. 60® 40' T. c long. 5® 27' P. (3.® 
ord. 4858). 

C. HOLBUR.Y (Faro) a fuoco varialo da splendori di 10" 
in 10", elevalo 22m. e visibile a 15 miglia. La luce è bianca 
verso Firlh di Pentland e rossa verso la rada di Scrabsler. 
Latil. 58° 37' T. e 5° 52" P. (3. ord.) 

SUMBUBG-FIEAD (Faro) all’ estremità dell’ isola Mainald, 
a 59® 54' T. e 3° 56' P., fuoco fi sso, elevato 91m. e visi- 
bile a 22 miglia. Il fuoco è scoperto da Foul Ano alla 
punta (ìang-Cliff (isola Noss), cioè da T. 55° P. a T. 56“ 
L. passando da O. (I.® ord. 4842). 

ROIN'ALDSHA (Faro) a fuoco mobile sulla punta T. del- 
l’ isola, a 59° 23' T. e 4° 4i' P.; esso produce uno splen- 
dore di 10" in 10", visibile a 18 miglia, con bel tempo. 
La lanterna ha 43m. al disopra del mare. Vi si rileva il 
faro tiì Start- Point a G miglia e ‘/i per T. (2.° ord. 1834). 

START-POLNT (Fanale) sull’isola Sanda, la più L. delle 
Orcadi ; fuoco fisso rosso, elevato 50m. e visibile a 45 
miglia. Latit. 39° 16® 39" T., e long. 4® 42' 49" P. Var. 24° 
45' M. (3.® ord. 4806). 

KIRKWALL (Fanale) all’estremità della gettala, a 58° 
59' T. e 5® 17' 54" P. Fuoco fisso acceso solamente da 
agosto a aprile. È elevato 6m. 7 al disopra del mare c vi- 
sibile a 9 miglia. (5.® ord. 1834). 

HOY-SOLND (Fari). Due fari distanti 2055m. L. 14" 0.. 
sono stati costruiti sull’isola Gretnsay, Hoy-Sound, di fronte 

43 
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a Slromness. Il più elevato è a 58° 38' T. e 3* 36' 59* P. 
Il suo fuoco è fisso rosso mentre che P inferiore installalo 
sulla punta M. dell’ isola, ha un fuoco bianco. In linea, con- 
ducono nell’ ingresso P. di Iloy-Sound, tra gli scogli Bow 
e Kirk. Avvicinandosi a circa */ 4 miglio al fuoco inferiore, a* 
8 braccia di fondo, il fuoco rosso trovasi rapidamente eclissato 
dalla torre e questo è il momento di accostare la costa di 
Slromness, ove il fuoco rosso apparisce nuovamente. Il gran 
faro a fuoco rosso è elevato 3lm. 9, ma non si vede che da 
IO miglia, e non illumina che l’ ingresso di / Joy- Sound . Dalla 
parie di Slromness , il medesimo faro mostra un fuoco fisso 
ordinario, da 0. 50° L. a Lib. Il piccolo faro non ha che 
ICm. 7 di elevazione c non vedesi che da 7 miglia, da L. 
22® T. a P. 22® 0. pass, da T. (4.° ord. 1851). 

CAÌNTICK HEAD (Faro) sulla punta di questo nome (isola 
Hoy), all’ estremità S. di South- Walles. Fuoco mobile di 4' 
in I', sopra una torre bianca elevata 34m. 9 al disopra del 
mare e visibile a Iti miglio. Lai. 38° 47' T. e long. 3® 28' 
P. (3. ord. 1858). 

PENTLAND-SKERRIES (Fari) sulla punta grande delle 
isole all’ ingresso L. di Penlland-Frilh ; questi fuochi sono 
fissi, sopra due torri, a 30m. G. T. e 0. L.; il primo avente 
42m. cd il secondo 51 al di sopra del mare; veggonsi da 
16 e 18 miglia. Portati in linea si crederebbe che fosse un 
solo fuoco; essi conducono a P. del banco melmoso a 0. 
di Skerry. Lai. 58° 41' 22". T. c long. 5° 15’ 49" P. (3.® 
ord. 1794). 


RUSSIA (Mar Bianco). 


Le direzioni sono vere a meno che non sia annunziato 
il contrario nel testo. 

Si possono prendere i rilevamenti magnetici per quelli 
del meridiano vero, la variazione essendo orientale e occi- 
dentale d’ una debole frazione. 

SVIATOI (Faro) a fuoco fisso, elevato 90m. e visibile a 
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20 miglia. Lat. 68® 9' T. e long. 57® 50' L. (1.® ord. 1834). 
• Dalla parte T. del capo Svialoi-Noss è situata una pi- 
ramide a quattro lati dipinti a strisce bianche, nere e rosse ; 
fa riconoscere il capo durante le nebbie. 

ORLOV (Faro) sul capo di questo nome, a 67° 11' 30" 
T. e 39° 2' 13" L. Il suo fuoco /isso è elevalo 66m. 7 e 
visibile a 17 miglia, da T, 19° 40' P. all’ 0. passando da 
T. e L. (3.® ord. 1842). 

Questo faro guida sulla rada Tri-Ostrova, a 5 miglia in 
0. S. ; uno visi incile in salvo dai ghiacci che discendono 
dal Mar bianco. Praticando la costa sana clic esso segnala, 
si evitano i banchi pericolosi del largo. La torre c di pietra 
con letto rosso. 

In una piccola torre a 0. de! faro sulla costa, havvi una 
campana che si loccl.eggia in tempo di nebbia. 

MORJOVETZ (Faro) all’ estremità M. dell’ isola di questo 
nome, all’ ingresso della baja di Mezen, a Gf>® 4.7 40" e 40® 
10' 56" L. li suo fuoco fisso è inalzato 43m. 3 c visibile 
a 18 miglia, da T. 35° 56' P. passando da P. fino a S. 
(3‘® ord. 1842). 

Si deve avere attenzione di non uscire dall’orizzonte P. di 
questo fuoco e di correre a Lib. nello stretto di Poulongsk , 
fino a oltrepassare il meridiano di Keretz. (Var. 0". (1867) 

SOSNOVETZ (Faro) a fuoco fisso , elevalo 23m. c visi- 
bile a 15 miglia. Latit. 67° 29' T. c long. 38® 24' L. 

POULONGSK (Torre) bianca a 2990m. M. dal capo di 
questo nome. 

PICOL (Torre) bianca presso la barra di Berezof. È ele- 
vata 35m. al di sopra de! mare. 

ARCHANGFL (Faro) sull’Isola Mudjougsk, fuoco fisso 
che illumina tutto I’ orizzonte da T. 22® 30' P. passando 
da P. lino a 0. 23° 45' L. La sua elevazione è di 42m. 6 
al di sopra del mare, e si vede a 17 miglia. Lat. 64® 55' 
43" T. c long. 57® 55' 26" L. (3 ® ord.). 

I piloti si recano a bordo dei bastimenti per condurli sia 
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nel porto , sia a Solombal. Guidano egualmente fuori del 
porto e gli conducano Cuori della barra Ano all’ imboccatura 
dei fiume. Sulla torre del faro sono indicate le maree col 
mezzo di un triangolo e delle palle; s’indica pure l’altezza 
dell’ acqua sulla barra e nel canale. 

GIJGINSK (Faro) sul monticello T. di quest’isola, a 65° 
12' 17" T. e 34° 31' 6" L. Il suo fuoco è fisso, elevato 44m. 
e visibile a 13 miglia su tutto l’orizzonte. Assicura la na- 
vigazione nello stretto di Orlov, e fa riconoscere quest’ isola 
altre volte pericolosa. (3.° ord. 1842). 

MQND1UGA (Faro) n fuoco fisso all’ ingresso del Ovina, 
c a 64° 55' T. e 37° 56' L., elevalo 44m. e visibile a IO 
miglia. (3.° ord. 1842). 

SOLOVETZKI (Fanale* fuoco fisso, nella torre della chiesa, 
a 63° 7' T. e 30° 17’ L., nel golfo di Onega. Provvisorio. 

NORVEGIA (costa occidentale). 

Le direzioni sono vere, a meno che non sia indicato il 
contrario net testo. Su questa grande estensione in latit., 
la variazione della bussola cangia da 18* a 24* M. I movi- 
menti annuali sono ancora ignoti. 

Per prevenire gli urti dei battelli a vapore , è stalo 
ordinato dal governo di portare i fuochi simili a quelli 
dì Francia e d’ Inghilterra. 

TURN-HOLM (Fara) a fuoco fisso, situato sull’ isola Ingo, 
a 70° 5' T. e 1° 44' P. In costruzione. 

FUGLENiES (Fanale) alla parte T. del porto d ' Ilar mer- 
lai.; il fuoco è fisso, elevato Oro. e visibile a 12 migtia. 

• Lai. 70» 40' 2" T. e long. 21° 19' 31" L. (4.° ord.). 

ANDENAES (Fro) a fuoco fisso variato da splendori, di 
3' in 3', elevato 42m. e visibile a 20 miglia. Lat. 69* 19' 
T. e long. 13° 49' 31" L. (2. # ord. 1849). 
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HEKKINGEN (Faro) sopra quest' isola, a 69* 36' T. e 14" 
30' L. Il fuoco è fisso e visibile a 14 miglia, elevato 20m. 
al disopra del mare. (3.° orti. 1859). 

IUERTIIOLMEN (Faro) a fuoco fisso, situato alla parie 
L. dell’isola, elevato 19m. e visibile a 11 miglia. Latit. 68* 
2»' T. e long. 15° 42' L. (5.® ord). 

K1È0E1V-0-K1E ( Fanale ) a fuoco fìsso sulla punta O. 
dell’isola Svotvoer. È acceso dal primo gennajo al 15 
aprile, elevato l3m. e Visibile a 4 miglia, da O. 17* 30’ 
P. fino a T. 29® 45' L. 

Un parafuoco lo nasconde dalla parie di Iìodholtnen. Lai. 
66® 13’ lo" T. e long. 12» 16' 36" L. (1856). 

STAXGIFOL5IEX (Faro) a fuoco fisso, sopra quest’isola, 
elevalo 12m. e visibile a 10 miglio. Latit. 68® 10' T. e long. 
13® 18’ L. (4. n ord.). 

ORSVAAG (Fanale) a fuoco fisso elevato 26m. e visibile 
a 6 miglio. Latit. 68° 12' T. e long. 12® 6' 50" L. 

SJAAHOLMEN o SKRAAVEN (Fanale) a fuoco fisso, sulla 
punla P. dell’isola, a 68° 9' 30" E. e 12" 21' 6" L. É ele- 
vato 9m. e visibile a 7 miglia. (1856). 

Seorgesi da P. 52" 15' 0. a T. 47® P. e da T. 27® 30* P. 
a T. 16® 15' P. Bisogna rilevarlo o L. 32® 30' T. per evi- 
tare il banco Sjciagrunden facendo rotta per il canale di P. 

STA5I-SUNI) (Fanale) a fuoco fisso, di aria portata di 7 
miglia, situato sulla punta O. di Tomholm all’ ingresso O. 
di Slam- Sound, costa O. di Vaargo-Oucsf, a 68® 7' 15" T. 
eli® 33' L.; ù visibile da 0. 29® P. a L. 5® T. passando da 
0. (1859). 

HENNINGSVjER (Faro) sul QuitMnden, nel canale di 
Loffoden ; il fuoco è fisso varialo da splendori di 3' in 3', 
elevato 36m. 5 e visibile a 16 miglia. Sr accende dal 15 
agosto al 1.® maggio. Lat. 68® 8' 30" T. e long. 11° 53' 31" 
L. (3.® ord. (1837). 

SVINO (Fanale) sull’isola la più 0. del gruppo che bi- 
sogna traversare per andare à Balslud. Il fuoco è fisso 
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rosso c di una portala di 10 miglia ; la sua altezza è di 
60m. 8. Lai. 68° 5' T. e long. 11° 13' 11" L. Si accende 
dal I.® gennajo al 14 aprile. (4.® ord. 1857). 

REINE (Fanale) a fuoco fìsso situato sulla punta O. del- 
l’isola Olenil-Soens, a 67® 53' 50" T. e 10® 48’ L. Si vede 
a 6 miglia. 

KLOPEN (Faro) su questa punta, porto Sottaci gen; il fuoco 
c fisso, elevato 42m. 3 e visibile a 12 miglia. Si accende 
come il precedente. Lai. 67® 55' T. e long. 10° 43' li" L. 
(4.® ord. (1857). 

H110ST (Faro) in costruzione. 67® 31' T. e 9® 48' L. 

VAAGO (Faro) a fuoco fisso, rosso elevalo 13m. 7 e vi- 
sibile a 12 miglia. Lai. 67® 26' T. e long, il® 4i' L. (4.® ord.). 

GRYTO (Faro) a fuoco fisso, elevato 52m. e visibile a 17 
miglia. Lai. 67® 23’ T. e long. 1 1® 52' L. (3. ord.). 

BUHOLMEN (Faro) a fuoco /isso, elevato 12m. e visibile 
a 10 miglia. Lati!. 65® 28' T. e long. 9® 53' (4.® ord.). 

11VAHOLMEN (Faro) in costruzione. 

Nola. Molli editìzj esistono sui pericoli, ma le loro posi- 
zioni non sono state ben determinale. 

PRjE-STÒ (Faro) sopra un isolotto a 0. di Ncero Soumf, 
nel golfo Folden, a 64» 43' 26” T. e 8° 27' 30" L. Il suo 
fuoco fisso è elevalo 4m. 5 c visibile a 12 miglia. Esso 
non è acceso che dal 50 agosto al 50 aprile. (4.® ord. 1841). 

V1LLA-OEN (Faro) sull’isola, a fuoco fisso, varialo da 
splendori di 4' in 4' e visibili su tutto l'orizzonte a 20 
miglia. 64® 52' 50" T., e 8® 22' 30" L. Elevazione 58m. 4. 

Esso guida nel Foldenfjord ; la torre vedesi il giorno 
alla distanza di 10 miglia. (2.® ord. 1859). 

RODO (Faro) a fuoco fisso, elevato 83m. e visibile a 16 
miglia. Latil. 64® 22' T. e long. 8° 7' L. (3.® ord.) 

MUNK IIOLM (Faro) a fuoco fisso sulla fortezza, a 63® 
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27' T. e 8° 8' L., elevato 14m. e visibile a 10 miglia. (4.® 
ord. 1840). 

AGDENAS (Faro) a fuoco fisso sulla punta, a 65° 38’ T. 
e 7® 29' L., elevato 37m. e visibile a 9 miglia. (4.° ord. 1831 ). 

St’LEN (Torre) bianca, che serve alla navigazione del 
Froy-ffavet per Suls-Fiord. È visibile a 10 miglia. (4° ord.). 

Molti indizi esistono intorno ai pericoli dei contorni. 

THIRHOUG (Faro) nel canale di 0. di Tronlhjem , sopra 
un isolotto, a 63° 18' 50" T. 5® 43' 1" L. Il suo fuoco fisso. 
elevato 16m. é visibile a 1-2 miglia. Serve a trovare l’an- 
coraggio e ad evitare gli scogli presso Edoe. <4.* ord.). 

TERNINGES (Faro) egualmente nel canale di Tronlhjem , 
a 85° 29' 30" T. e 6° 48' 55" L. Il suo fuoco è fisso, ele- 
valo 30m. e visibile a 12 miglia da P. L., per 0. e T. Fino 
a G. L. (3.® ord. 1819). 

TRONTHJEM (Faro) a fuoco fisso, sullo scoglio lìinghoìm. 
a 63° 18' 40" T. e 5® 53' 4", elevalo J6m. e visibile a 14 
miglia. (3.° ord. 1849). 

LEERAIG (Faro) a fuoco fisso, parie T. dell’ isola, a 05* 
lì’ T. e 5® 22' L. (1833). 

CHRISTI ANSUND (Faro) a fuoco fisso, a 03° 7' T. e 5® 
18' 4” L., elevalo 21m. e visibile a 12 miglia. (4.® ord. 18421. 

AGNOES (Faro) sulla punta di questo nome nel Tron- 
thjemfjord, a 63® 58" 15" T. e 7“ 23' 21" L. Il suo fuoco è 
fisso, elevalo 35m. e visibile a 10 miglia. Fuori del passo 
la maggiore intensità della luce è in O. 76° P., e nell’ in- 
terno del pass, in 0. 25° L., passando da P., e L. (4." ord.). 

R NGHOLM (Faro) a fuoco fìsso, sopra uno scoglio a */. 
miglio dalla punta L. dell’ isola Eddo, per 63° 18' 45" T. 
e 5® 54' 1" L. La portata è di 14 miglia c la sua elevazione 
di 16m. 2, in una torre di legno giallo. È acceso come i 
fari precedenti. Serve a trovare l’ ancoraggio c ad evitare 
gli scogli presso Egoe. (3,® ord. 1849). 
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QVITHOLM (Foro) fuoco mobile di 1' in 1' e a splendori 
di 12", con eclissi visibili soltanto al di là di S miglia; la 
portala è di 20 miglia. 63® 2' 13" T. e 4° 53' 50" L. La sua 
altezza è 59m. 6 al disopra del mare, e la sua torre è bianca. 
Il fuoco si vede da 0. 10° P. fino a 0. 51® L. passando da 
P., T. e L. Venendo da P. per il canaio Fuglen, si deve 
mettere il fuoco a L. 5® 50' 0., quindi corrervi ai disopra 
per 2 miglia, cangiar direzione a L. 22° T., per passare a 
2 o 3 cavi dal Biognan. (Var. 18° M.) (2.® ord. 1842). 

LESPOREV (Fuoco galleggiante) fisso, su! banco Lepsd ; 
è elevalo 7m. 6 e visibile a 4 miglia. Latit. 62® 33' 50” T. 
e long. 5® 54' L. (1858). , . 

GODO (Faro) sulla punta Hogslen , fuoco fisso varialo da 
splendori di 3' in 3'. È elevato 12m. sopra una torre bianca, 
e visibile a 13 miglia. Latit. 62® 28' T. e long. 3° 41' 21" 

L. (4.® ord. 1858). 

STAVN.ES (Faro) fuoco fìsso visibile a 12 miglia su tutto 
I’ orizzonte, compreso tra P. 45® T. e 0. 43® L., passando 
da T. e L. Trovasi all’ ingresso di Cliristiansund, a 63® 7' 
20" T. e 5® 17' 50® L. La sua elevazione è 49m. fco stabili- 
mento è rosso e serve d’ indizio per entrare nel Treflos. 

RO.NDOE (Faro) a fuoco fìsso, elevato 48m. 9 sulla punta 

M. doli’ isola c visibile a 22 miglia. Fa riconoscere, venendo 
da T., la punta più P. di Norvegia, chiamata Slot e guida 
nell’ ingresso del Breeisund, sul fuoco di Valderhoug. 
Latit. 02® 24' 50" T- e long. 3® 14' 51* L. È acceso dal I.® 
agosto al 16 maggio, (1.® ord. 1858). 

VALDERHOUG (Fanale) a fuoco fisso, a 62*’ 38' T. e 3® 
47' 2" L. É elevato 12m. 5 e visibile a 4 miglia. Illumina 
da T. 56® L. fino a 0. 55® P. passando per L. e 0. L'anco- 
i aggio é in O. 3i® L. del fuoco. È utilissimo per riconoscre 
gli scogli circondanti. (1860). 

HEI, LESO (Faro) a fuoco mobile di 1' in 1', Tra gli splen- 
dori di 12", si vedo un eclisse quando si è a 8 miglia dal 
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fuoco. La sua elevazione è di 46m. 7 e lo sua portalo 18 a 
20 miglia. Lalil. 60* 45" 25 T. e long. 2® 23' L. (2.® 
ord. 4860). 

SKJELLANGER (Faro) a fuoco fisso, alla parte T. del 
canale, sulla punta M. dell’isola llolzenò. É elevalo 18m. 
e visibile a 14 miglia. Serve a guidare i bastimenti che 
prendono il passaggio di T. per andare a Bergen. Lalit. 
60° 36' 20" T. e long. 2° 37' 50" L. (3.° ord. 1853). 

NORDNjES (Fanale), a fuoco fisso del porto di Bergen, a 
60° 23' 50" T. e 2° 59' 41" L. É elevato I2m. 5 e visibile 
a 4 miglia da Lib. a G. passando da P. c T. Non si accende 
che dai 15 settembre al 31 marzo. Guida sull’ancoraggio 
di Vaang e al di fuori dell’ isola. (1839). 

LEEROEN (Fanale) a fuoco fisso sulla costa P. dell’isola, 
elevato 16m. e visibile a 6 miglia. A 3 cavi in T. del 
fuoco havvi un banco che si estende dall’ isola fino a 2 cavi 
in P. , ove confina colio scoglio Tangeullen, sul quale non 
vi ha che Om. 6 o Om. 9 di fondo. Latit. 60° 14' T. e long. 
2® 51’ 50" L. (1855). 

PIJRHOLMEN (Fanale) a fuoco fisso, visibile a 4 miglia. 
Latit. 60° 5 50" T. e long. 2® 52 L. E acceso come i pre- 
cedenti. (1849). 

OXHAMMER (Fanale) a fuoco fisso visibile a 4 miglia. 
Latit. 59" 59' 25" T. e long. 2® 54’ 6" L. (1860). 

SLOTTERO (Faro) a 1). dell’ ingresso del Fiord de Selbò ; 
il fuoco è fisso e elevalo 4iin. 9 al disopra del mare; illu- 
mina tutto P orizzonte e con un tempo chiaro si può ve- 
dere da 18 a 20 miglia. Latit. 59® 59' 30" T._ e long. 2* 
45' L. (2.® ord. 1859). 

FOLGEROEN (Fanale) nel Stock-Sund, parte L. di Bota- 
melo, a 59® 48' T. e 3® 0* 10" L., elevato lim. 8 e visibile 
da 5 a 6 miglia in lutto P orizzonte. (1855). 

MOSTER-HAVN (Fanale) a fuoco fisso alla parte L. di 
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Bommeló , a 39® 42' T. c 3* a' 51" L. Elevato tira. 2 c 
visibile a 4 miglia. (1855). 

LILLE-BLEGEN (Fanale) a fuoco fisso, parie L. di Bolli- 
melo, a 39® 37' T. e 2* 53' G" L. Elevalo 4m. 8 e visibile 
a 4 miglia (1853). 

ESPEVASR (Fanale) a fuoco fìsso all’ ingresso 0. del porlo, 
visibile a 4 miglia. 59° 35' 5" T. e 2° 49' 56" L. (1849). 

RYVARDEN (Fanale) ‘fuoco fisso sulla punta, a 59® 31' 
40 T. e 2° 54' 14" L. È visibile a 4 miglia, da Lingotti - 
men fino a Smetoig. (1819). 

ROVOER (Fanale) sopra una punta all’ ingresso del porto; 
fuoco fisso, visibile a 4 miglia. 59° 23' 40" T. c 2° 47' 24" L. 

MARSTEEN (Segnale) di 28 n. 5, visibile a 10 miglia, sui 
frangenti all’ ingresso del Karsfjord ,' conducente a Bergen. 

FURREN (Cono) di 9m. 4 sui frangenti di tal nome che 
si vede a 10 miglia. 

SARHOUG (Faro) a fuoco fisso sull' isolollo all’ ingresso 
del Hougesund e all’ estremità T. dell’ isola Vibransoe. 
Questo fuoco domina tutto l’orizzonte; ma serve principal- 
mente a dirigere sul Hougesund, quando si giunge da T. 
per Bommelfjord. E elevato 22m. e visibile a 12 miglia. 
Jat. 59° 25' 45" T., e long. 2° 55' 6" L. (4.® ord. 1846). 

HOJEVARDE (Fanale) a fuoco fisso elevato nel Karmfjord , 
lOm. 7 e visibile a 6 miglia da T. 19® P. a 0. 5® L. Latit. 
39® 19' 20" T. e long. 2® 59‘ 5.»" L. (1858;. 

UDSIRE (Fari) sull’ isola al largo di Carmóe. Due fari a 
fuoco fisso e visibili a 20 miglia su tutto l’orizzonte, fanno 
riconoscere questa posizione, e le rotte da farsi per la baja 
di Stavanger ed il canale 0. di Bergen. La distanza delle 
torri è di 210m. 0. 68® L.; le luci sono elevate 77m. 8 c 
le torri sono rosse: la più L. è a 59® 18' 20" T., e 2® 31' 
6" L. (2." ord. 1844). 

KOBBERVIG (Fanale) a fuoco fisso rosso, situato nello 


Digitized by Google 


— 207 - 


stretto di Karmò, pm le L. dell’ isola a 59' 17' T. e 2° 59 f 
L.; elevalo 9m. 4 c visibile a 3 miglia. 

BUKKE-SUND (Fanale) a fuoco fisso, visibile a 4 miglia 
sull’isola lìukken; per 39° 13' 30" T. c 3 ® 8' L. Acceso 
dal 1" ottobre al 1° aprile. (1^49). 

SKUDESNA5S (Fanale) dalla parte S. di Carmò , fuoco 
elevato 23m 5 e visibile a 6 miglia ; è acceso tutto P anno 
e rischiara P orizzonte da T. 15° L. a 0. 15® P., passando 
da L. e 0. Lai. 59® 8' 50" T. long. 2® 58' 56" L. (1810). 

VIGHOLMEN (Fanale), fuoco del porlo Skudenoes, fisso, 
visibile a 4 miglia, ma acceso solamente dal 1® ottobre al 
1" aprile. 

•• « 

HVIDINGSO (Fanale) a fuoco variato da uno splendore di 
4' in 4', visibile da 20 a 22 miglia; essendo elevato 45m. 5 
all’ingresso del canale O. di Bergen. Lai. 39® 4' T. e long. 

3® 4' 36" L. (1.® ord. 1853). 

• • 

FJELDO (Fanale) a fuoco fisso, sull’ isola di questo no- 
me, a 8 miglia da Slavangcr. La sua portala è di 4 miglia. 
Non è acceso che dal 1® ottobre al 1° aprile. Lalit. SS>® 5' 

15" T., e long. 3® 14' 49" L. 

TUNGE-NESS (Fanale), a fuoco fisso visibile a 6 miglia, 
che non si accende su questa pifnla che dal 1® gennajo tino 
al 31 marzo, per trovare il golfo di Stavungev. Lai. 59® 2' 
c long. 3® 16' 21" L. (1840). 

VARHOUG (Segnale) bianco che serve colla Chiesa di 
Aare, a riconoscere la coda di Icdderen. II monte d’ Obers- 
a d-Brekke, sulla costa, permette di distinguere P uno dal- 
P altro. 

FLADHOLMEN (Fanale) a fuoco fisso, a 88® 58' T. c 3® 

14 L. elevato 14m. e visibile a 8 miglia. (1862). 

LlLLE-FE\ r STEEi\ (Fanale) a fuoco fisso, rosso, elevato 
20m al disopra del mare e visibile a 12 miglia. Lati!. 36® 
49' 30" T., loug. 3° 10' 36" L. (4.® ord. 1859). 

EGERÒ ( Faro ) a fuoco fisso sulla punta P. Egerò ; è a 
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15in. « e visibile a 22 miglia in tulle le direzioni. Lai. 3S* 
27’ 43 " T. e long. 5° 32' 30" L. (1.® ord. 1833). 

GRUNDSUND-IIOLM (Fanale), a fuoco fisso, sulla punta 
Lib. del Grundsund-Holm. Elevato I2m. e visibile a 10 mi- 
glia. Latit. 38° 27' T. e long. 3° 35' L. (4.® ord. 1854). 

VIBBERODDEN (Faro) a fuoco fisso , a 58® 25' T. , e 3* 
39' L., sopra la punta di S. , elevato 24m. , visibile a 12 
miglio. (4.° ord. 1853). 

VARN.ES (Faro) a fuoco fisso, che guida nel Lisler fjord. 
Illumina l’ orizzonte da 0. 10° P. a L. 41® T, pass, da P., 
elevato 27m. e visibile a 12 miglia Latit. 58® 9' 43" T. e 
* long. 4° 16' 35" L. (4.® ord. 1836). 

LISTER (Fari) presso la punta P. di Lister. Tre fuochi 
fissi sono sopra delle torri separate, formanti un triangolo 
la cui sommità é dalla parte del mare. La torre di mezzo 
rileva le altre due a T. 33° P. e a 0. 65® L. a una di- 
stanza di 47m. 

Le due ultime torri si rilevano l’una e V altra a P. 10° T. 
Latit. 58° 6’ T. long, e 4° 14' 51" L. Elevazione 40m. ; portata 
19 miglia. (2.® ord. 1858). 

La costa di Lisler essendo bassa e la corrente violenta, 
ne fa una delle più pericolose di Norvegia. Tre indizj ser- 
vono a trovare il porlo di Broekncesholm ; questi sono Vaa- 
fjekull, cono in pietra, visibile a 5 miglia; Hesselncesvetten, 
visibile a 3 miglia, cono di pietra coperto di verdura e sor- 
montato da un albero : Kiòroncesvellen, due seguali visibili 
da 3 miglia e quasi a M. della terra di Morve; uno sola- 
mente «5 sormontalo da un albero. 

V1BBER-ODDE (Faro) a fuoco fisso, sul Vibber-Oddc o 
punta S. d’ Egoroe. Elevato 20m. 9 e visibile a 12 miglio. 
Latit. 58® 25' T. e long. 3® 38' 56" L. (4.® ord. 1855). 

FEROE (Segnale) oli’ ingresso di Fahrsund, 6 miglia M. 
q. P. di Markbe ; stabilimento sormontato da un albero 
ove una bandiera annunzia se i piloti possono uscire o no. 
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MARKOE (Torre) visibile a IO miglia. Lalit. 87® 39' lo” 
T. e long. 4° 59' O' 1 L. 

LINDESNiKS (Faro), fuoco mobile i cui splendosi sono 
di 1' in V, visibi i da 20 a 24 miglia. É elevalo 49m. 3. 
Lai. 87' SfF T., e long. 4° 42* 36" L. La parie superiore 
dello stabilimento ò di ferro, dipinta di rosso ; l’ inferiore c 
di pietre bianche; é on eccellente indizio per il giorno. 
(I. # ord. 4833). 

RYVINGEjV, capitello a tre lati sur un’armatura di le- 
gno, indicante il porto Klevene, al difuori di Matulal. 

O 

NORVEGIA, (Skage-Frak). 


0X0 (Faro) a fuoco elevalo 42m. 8 e visibile a 18 o 
20 miglia, sur un isolollo, a 88° 4' 28" T. c 8° 43' 20" L. 
Il canale tra Oxó e gli scogli Groningen, non ha che 5 
o 4 cavi ; il fuoco d’ Odderoe è stalo disposto in maniera 
che la sua luce perde l’intensità quando uno se ne allon- 
tana. (2.® ord. 1883). 

Il fuoco d’ Oxo è utilissimo' quando viene a mancare 
quello di Lindersntes , come fuoco di gran portata per la 
navigazione del largo: esso indica l’ingresso di Christian- 
santi, perche, quando si sta a 4 miglio L. 23° 20' 0., si 
può vedere il fuoco d’ Odderòè, dalle sarchie, a T. 44° P. , 
sul quale si governa tino a che si. giunga a 20 miglia dal 
fanale; si fa allora rotta a T. 36° P., tino a che siasi ol- 
trepassato di 4 a 8 cavi, ove si ancora in 58m. d’acqua. 

AREND-AL (Faro) a fuoco fisso a 88° 26' T. e 6° 27' L., 
elevato I4m. e visibile a il miglia. (4.® ord. 1844). 

ODPERO (Faro). Questo è il fuoco del porlo di Chri- 
sliansand, a S8 W 6' 35" T. e 3° 40’ 20" L. É fisso , elevato 
8m. e visibile a 40 miglia. (4.® ord. 1832). 

Al largo, questo fuoco non illumina che un angolo di 
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circa 5* a traverso il passo d’ Oxò , verso S. 3 /, 0. Avendo 
il fuoco a M. •/* T. , uno può avvicinarsi presso Odderoì 
di là cangiando rotta a T, 59® P., si giunge all’ancoraggio 
ben io o 

Questa parie del fuoco si mostra tulio l’anno; quella 
rivolta verso il porlo e il Dtjbingen, si psegne dal 21 mar- 
ao al 1.® agosto. 

ULVOESUND (Segnale). A G miglia L. di Flekkeroe, lumi 
una botte sormontata da una croce. 

, REIERSKJAR (Segnale) sopra uno scoglio all’ingresso 
di JBrekkeslòe, in forma di cannone, visibile a 1 miglici 
e % 

9 

NOEDINGEN (Croce) che si vede a 10 miglia, e serve a 
trovare il porlo di Brckkestòe. 

IIOMBORG (Mulino) visibile a 10 miglia. È giallo, isolalo 
e conduce al porto di Homborgsund. 

IIESNOSOE (Segnale) a tetto rosso e stipiti bianchi che 
vedesi a 5 miglia. 

TORUNGEN (Fari) all’ ingresso d’ Arendal sullo stretta 
di Trombe. Due fari a fuoco fisso sono installali: 1® sulla 
grand’ isola, a 38® 23' 13" T. e 6° 27' 30" L.; elevato 40m. 

7, c visibile su lutto l’orizzonte da 18. a 20 miglia. Il 2® 

sulla piccola isola, a 0. 2° L. ii29m. dal precedente, 

ha la stessa portata. Questi due fuochi illuminano tutto 

I’ orizzonte. (2.® ord. 1844). 

SANDIV1G (Faro), a fuoco fìsso, sull’ isolotto al lato P. 
del canale d 'Arendal; è visibile a 10 e 12 miglia. La sua 
torre ò bianca, il suo fuoco è elevato 13m. c arde tutto 
1’ anno. Fa riconoscere l’ ingresso del canale. Lai. 58° 23' 
T. e long. G® 51' 46" L. (4.® ord.) 

TROMQE (Segnalo). Chiesa bianca visibile a 12 miglia. 
Due piramidi in pietra indicano l’ ingresso L. dello stretto 
di Trombe; la prima Shindseltungcn, la seconda Jelmer- 
tagen. 
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Un segnale è sullo scoglio Ilonden, all’ingresso L. dei 
Tróutoesund ; esso è un cono tronco die vedesi a 6 e 8 
miglia. La sua sommità è elevata 13m. 

SANDO (Piramide) rossa e biunca , con banda nera tra- . 
versale e nera alla sommità. 

STANGUOLM (Fanale) sulla punta L. dell’ isola di questo 
nome. Il suo fuoco è fisso e rosso, visibile a 8 miglia, da 
T. 12° P. pass, da L. lino a 0. 15° L. Lat. 88° 42' 42" T. 
e long. 6" 54’ 30" L. (4.° ord. 1855). 

RISOER-FLEK (Segnale) (tacca) bianca sul monte al di 
«opra di Oiter-Risoer. Si vede a 15 miglia. 

JOMFRULAND (Faro) lenlicolare e a eclissi, chesi suc- 
cedono di 30" in 30"; al di là di 8 miglia, la sua luce spa- 
risce intieramente tra gli splendori. Racceso lutto l’anno. 

La sua elevazione è di 40m. 7 e la sua portata da 18 a 20 
miglia. Latit. 58° 52' 15" T. e long. 7° 21' 10" L. (2.® 
ord. 1859). 

LANGO (Faro) presso Langoesitnd, a 58° 59' 30" T. c 7* 

20' 3" L. Fuoco (isso acceso tutto I’ anno, elevalo 12m. 5 
e visibjk: a 12 miglia, da G. T. a M. T. passando per L., 

0., e É sopra una torre quadra e gialla. (4.® ord. 1839). 

FREDERIKSViEN (Fanale) a fuoco fisso e rosso, a 58® 

59' T. e 7® 44* L., elevalo 13m. e visibile a 8 miglia. (5.® 
ord. 1861). 

STAVOERNSO (Fanale) sull’estremità dell’ isola di que- 
sto nome, all’ ingresso della baja di Laurvig. 

È un fuoco fisso, a 58® 59’ 36® T. e 7" 44' 10” L. Ri- 
levandolo da T. a M. T., si evitano tutti i pericoli. 

SVENO (Segnale) piramide bianca su quattro pilastri 
all’ ingresso di Laurvig; vedesi a 8 miglia. 

F/ERDER (Faro) a fuoco fisso, mantenuto tutto l’anno 
per l’ ingresso del golfo di Christiania. La torre è bianca ; 
il fuoco è elevato 63m. 8 c visibile a 24 miglia su tulio 
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l'orizzonte. Latit. 89° 4’ 35" T., long. 8° 12’ 1" L. (1.* 
oid. 1857). 

TORGAUTEN (Faro) sulla punta 0. dell’ isola, fuoco fisso, 
a 59* 9' T. « 8° 30' L., elevato 12m. e visibile a 12 miglio. 
(5.® ord. 1859). 

THORNBIORNSKJOER (Segnale) elevato Gm. 7 e visibile 
a 8 miglia. 

FULEHUK (Faro) a fuoco mobile, i eui eclissi succedono 
di 3’ in 5' e sono visibili a 14 miglia, essendo elevalo di 
I7m. 3; serve a fare evitare gli scogli al di fuori dell’isola 
Bcllerne. É acceso tutto I’ anno e visibile su tutto F oriz- 
zonte. Si suona una campana in tempo di nebbia. Lat. 59® 
tl' T. e long. 8° 16' 25" L. (3.® ord. 1850). 

TORGERSÒ (Fanale) sulla punta M. dell’isola, a fuoco 
fisso e visibile a 2 o 3 miglia. Si accende dal 13 luglio al 
1 giugno. Lat. 59° 15' 30" T. e long. 8® 10' 31" L. (1581). 

MOOS-IIAVEN (Fuoco) fisso, rosso sulla parte L. del ca- 
nale 0. dell’ingresso; fuoco di gas di una portata di 5 
miglia. Lai. 59° 26' 25" T. e long. 8° 19' 41" L. (1851). 

BASTO (Fanale) a fuoco fisso, sull’isola nel capale di 
Christiania. La sua portata è di 12 miglia da T. W* P. a 
O. 4° 30’ L., passando per T. e L.; esso accenna l’anco- 
raggio a 0. della punta Itorten, sul banco Langgrunden. 
Quando uno avvicinasi a un cavo di Bastokalv, si perde il 
fuoco di vista. A I miglio e */* T. 5° 50' P. del fuoco, havvi 
un basso fondo sul quale sono ancorate 4 bop segnalate. 
Lat. 59° 23' 25" T. c long. 8° 12' 51" L. (4.° ord. 1848). 

RODTANGEN (Fanale) a fuoco fisso sulla punta L. dello 
ingresso del Dramsfjorden. La suo portata é di 6 miglia. 
E visibile da O. 53° 50' L. a M., passando da O. e P. Non 
è acceso che dal 23 luglio al 51 maggio. Lat. 59® 51' 50" 
T. e long. 8° 6' 6" L. (1840). 

SVELVIG (Fanali). Tre fanali di direzione rischiarono 
questo canale. 1.® Fuoco fisso rosso , sull’ isola Tommeraas. 

m 
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2.“ Fuoco fisso sul monte Blindeskoger. 3.° Fuoco fisso 
turchino, sulla parte 0. dell' isola Tommeraas. 

FILTVETS (Fanale) a fuoco fisso sulla parte di tal nome, 
all’ingresso (parte P.) del fjord di Chrisliania. La sua 
elevazione è 7m. 3 e la sua portata 6 miglia; è acceso co- 
me il precedente. É visibile da T. 4° L. a 0. 25° P., pas- 
sando da L. e O. e la sua intensa chiarezza è in 0. 7* 
P. (1840). 

Il pericoloso scoglio di Boerkollen, giace a 0. del fuoco. 

STEILENE (Faro), fuoco fisso che guida da Droebak a 
Chrisliania, e indica la posizione dei Sleilene a L. dei 
Gaaseungerne a P. del passo. Questo fuoco é acceso dal 
15 luglio al 13 maggio. La sua elevazione c di 17m. e la 
sua portata 6 miglia. Lalit. 59° 49' T. e long. 8° 18' 15" 
L. (1837). 

HEG-HOLMEN (Faro), fuoco fisso, che serve a trovare lo 
ingresso principale di Christiania e F ancoraggio. È acceso 
dal 15 agosto al 15 maggio. La sua elevazione é di 7m. e 
la sua portata di 4 miglia. Latit. 59° 33' IO' 1 T. e long. 8® 
25' 15" L. (1826). 


SVEZIA (costa occidentale). 


NORDKOSTER (Fari) sulla sommità dell’isola, per 58" 
54' 12" T. e 8° 40' 5” L. La distanza di questi fari è di 
60m. T. 18° P.; uno di questi fari é fisso, l’altro è a splen- 
dori e a corti eclissi , visibile a 12 miglia. Lo splendore 
che è pure intenso come il fuoco vicino, ha una durata di 
7"; la loro elevazione è 67m. Servono per l’atterraggio sul 
Stromslad. (4.° ord.). 

ULSHOLMSKALE (Segnale) rosso di 19m.; guida sul 
Hafsteensund, 

HVALQ (Segnale) avanti l’isola Tlasko. 

14 
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SALO (Segnale) che fa riconoscere l’ancoraggio di Kon- 
gshamn; praticatissimo. 

HALLO (Faro) sull’ isola, a 58° 20’ 50" T. e 8° 53' 50" 
L. a 1 miglio e '/* S. dal segnale Salo. Il fuoco è mobile, 
elevato 57m. e visibile a 16 miglia. La rivoluzione si fa 
in 6’, nei quali 9 splendori hanno luogo con degli eclissi, 
ciò che previene la confusione col fuoco mobile di Mar- 
strand, il cui apparato non produce che 4 splendori nel 
corso della rivoluzione. (3.° ord.). 

STENSKAR e HAMNESCAR (Segnali) importanti alla na- 
vigazione di Kongshamn. Passando a 0. del fuoco di Hallo. 
si lascia Slenskar a destra, e Hamneskar a sinistra. 

GAFVEN (Segnale) di ricognizione per Lysckil. 

MAESKAR (Segnale), ricognizione rossa. 

MARSTR AND (Faro) fuoco mobile di 2’ con splendori di 30”, 
eclisse i’ 30", elevalo 88m. al disopra dei mare e visibile a 22 
miglia ; è un punto di ricognizione che vedesi da una gran 
distanza di giorno e di notte. La grande elevazione di que- 
sto fuoco lo nasconde sovente nelle nubi. I fuochi di Mar- 
slrand e di Skagen, possono vedersi nel medsimo tempo; 
quelli di Mostrati e di Winga o di Mostrati c di Hallo , 
sono nel medesimo caso. 

Lat. 57° 53’ 47” T. e long. 9° 14' 25" L. (t.° ord. 1856). 

TORSBOSK (Segnale) all’ingresso dell’ Elvefjord. 

KALVEN (Segnale) utile per i passaggi in T. di Winga. 

ELSBORG (Fanale) situalo sul forte ; il fuoco è fisso, ele- 
vato 13m. 8 e visibile a 9 miglia. Guida verso Gotheborg 
quando si viene da Wrangò. Lalit. 57° 41' T- « long. 9» 
30' L. (1859). 

WINGA (Segnale) piccola isola che ha una piramide 
sormontata da una palla, visibile a 16 miglia. 

(Faro) a fuoco fisso, visibile su. tutto I’ orizzonte a 

15 miglia, per tutto Fanno; serve per atterrare sul canale dì 
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Gothembourg. Lat. 57° 38' T. e long. 9° 15' 49" L. ; 1 fuochi 
Niddingen ne sono a 22 miglia 0. 26° 30' L. ; il fuoco galleg- 
giante di Trindelen, a 17 miglia 0. 40° P. Presso Winga 
irovansi i piloti di Gothembourg. Lat. 57° 33' 30" T. e 
long. 9° 10' 20'' L. (3." ord. 1834). 

(Faro) sull’ isola Winga a 120m. T. 23° L. e 0. 

25° dal precedente. Il fuoco è mobile, variato da splendori 
di 90" e visibili a 13 miglia. (3.° ord.). 

BUSCAR (Fanale) a fuoco fisso, bianco e rosso, conservalo 
unicamente per la navigazione del canale di Gothembourg. 

Si lascia a destra entrando. La sua portata é di 10 mi- 
glia. Lo hanno reso rosso per evitare la confusione. Lat. 57* 
38' 15" T. e long. 9 9 19' 36" L. (4.° ord. 1841). 

BOTTO (Fanale) a fuoco fisso, sull’ isolollo di tal nome, 
e serve allo stesso uso del precedente : si lascia a sinistra 
risalendo. La sua portata è di 10 miglia. Latit. 57° 39’ T. 
e long. 9° 25 L. (4.° ord. 1841). 

KANSO (Torre) che segnala la quarantina di Gothembourg. 

HALSUND (Segnale) che indica la baja Konggsbacka. 

KOSTER SKOERENE (Fari) a 38° 14' T. e 8° 40' L.. 
elevali 70m. e visibili a 13 miglia. Sono separati F uno 
dall’altro di 78m., uno fisso e l’altro a splendori di T 
in 7". (5.° ord. 1850). 

FJORDSKJOER (Segnale) rosso, con braccio indicalorio 
che lasciasi a sinistra entrando nel Kov g sback fj ord. 

MIDINGEN (Faro). Questo isololto è uno dei punti più 
importanti del Catlegat. Esso ha due fari con fuochi fissi; 
le cui portate sono di 12 miglia , essendo elevali 20m. Lo 
due torri restano G. L., e la loro distanza é di 29m. 

Quest’ isololto è anche fornito d’ una grossa campana 
che si suona nelle nebbie. Lat. 37° 19' T. e long. 9° 34' 
53" L. (4.® ord. 1832). 

MORUP-TANGE (Faro) a fuoco fisso, elevato 29m. 2 sulla 
costa di Halland, a 56" 35' 10" T., 10° 1' 30" L. , a 3 mi- 
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glia r /* T. da Falkenberg. Il suo fuoco si distingue per la 
sua intensità fissa , da quello di Anholt che è mobile. Ve- 
desi a 15 miglia. (3.° ord. 1843). 

LASTAN (Segnale) Falkenberg, di 16m.; serve a trovare 
la rada Rosingard, livellandolo colla torre della città. 

HALMSTADT (Segnale) rosso all’ ingresso del porto. 

VINGASKAR (Segnale) sopra una roccia, utile per indi- 
care lo stretto tra il continente e l’ isola Hallands- Wce- 
derde, venendo da 0. o da Lib. ; ma guadagnando questo 
ancoraggio da T. si lascia il segnale Vrenen a sinistra. 

KULLEN (Faro) a fuoco mobile, elevato 59m. 4 e visibile * 
a 20 miglia. La rivoluzione intiera dell’ apparato si fa in 8', 
producente 4 splendori di 30" che sono succeduti da eclissi 
di 1' 50". Lai. 56° 18' 12" T.,'e long. 10° 6' 54" L. Serve ad 
evitare gli scogli pericolosi Sviboertie , in 0. del capo, e 
per 1’ atterraggio del Sund, o per I’ ancoraggio dell’ isola 
Voederde, al suo G. T. (2.° ord. 1845). 

MASESKAR (Fanale) alla stazione dei piimi; il fuoco è 
fisso rosso, sopra questo scoglio. La torre è di ferro. 

ROA (Fanale) a fuoco fisso da pescatori, elevalo 8ra. 4 . 
Lat. 55° 59' T. e long. 10° 24' L. 

HOGANAS (Segnale) formato d’ una botte bianca. Molti 
fuochi di macchine a vapore sono su questa costa. 

NAKKE HEAD (Fari) a 56° 7' T. e 10° 1' L.; fuochi fissi, 
elevali 46m. e 30m., visibili a 12 e 8 miglia. (4.® ord. 1772). 

HIELME (Faro) sopra quest’ isola, a 56" 8' T. c 8° 26' 

L. ; fuoco fisso variato da splendori di 4' in 4’ , elevato 
?>0m. e visibile a 18 miglia. (2.® ord. 1856). 

SP0TSB1ERG (Faro) sulla parte L. dello ingresso, a 55® 

58' T. e 9° 51' L., fuoco fisso, elevato 40m. e visibile a 
10 miglia. (4.® ord. 1845). 

IIESSELO (Faro) dell’ isola di questo nome, a 56® 42’ T. 
c 9® 23' L., fuoco mobile di 1' in 1’ con eclisse di 11", 
elevato 27m. e visibile a 14 miglia. (3.® ord. 1841). 
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IfELSINGBORG (Fanale) a fuoco fisso sulla scogliera T. 
Una bandiera rossa è alzala al molo 0., quando non si può 
entrare. Lo portola del fuoco é di 8 miglia; il passo è tra 
le due lorri. Latit. 56° 1 3' 4" T. c long. 10® 21' 4" L. (5.® 
ord. 1830). 

HILLESBORG (Seguali) a 3 miglia T. di Landscrona, sul 
rombo G. L. *(, L. , indicanti la direzione del cavo elettrico 
che, unisce la punta 0. d’ Hveen alla costa svedese. 

I navigatori devono fai e attenzione di non danneggiare 
questo cavo. 

LANDSKRONA (Fanale) a fuoco fisso, nell’ interno del 
porto : è un fuoco di porto, che non si accende che dal 15 
settembre al 13 maggio. La sua portata non è che 6 miglia. 
Lat. 53® 52' 23" T., e long. 10° 29' 50" L. 

MALMÒ (Faro) a fuoco fisso, sulla scogliora di P. la cui 
sommità ha 14m. 8 di elevazione; si lascia a destra entrando; 
la torre è rossa e vedesi a 12 miglia di distanza. Lat. 55® 
56' 40" T. e long. 10° 40' 36” L. 

L1MIIAMN (Segnale) per il passaggio Filtrannan. 

FALSTERBÒ (Faro) a fuoco fisso che non può esser con- 
fuso col fuoco mobile di Steven’ s Klinl sulla costa danese. 
Il fuoco di Falslevbó è elevalo 22m. 5 e vedesi a 13 miglia. 
Lai. 53® 23' 45" T. e long. 10° 29' 20" L. (3.® ord. 1845). 

Bisogna evitare di approssimarsi a Falslerbó, e avvici- 
narsi a preferenza sulle spiaggie sanissime di Steven’s-Klinl, 
praticando questo passaggio. 

(Fuoco galleggiante) sui pericoli ; è un battello a 

due alberi, coi lati rossi e marcati F. S. ; nel suo grand’ al- 
bero havvi una fìamella rossa. Nella notte, due fuochi fissi 
sono situati in modo che I’ uno non nasconde F altro, e 
che, quando la nave si presenta da una parte, questi fuo- 
chi appariscono da una parte all’ altra; c che veduti davanti 
sul grand’asse del bastimento, sembrano l’uno al disopra 
dell’ altro vicinissimi. Il più elevato è quello dell’ albero di 
trinchetto. Il battello è ancoralo per 9m., 4 buon miglio al 
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di fuori delia parie della parte la più elevata di Falsterbó- 
ref, da dove rilevasi il faro di Falslerbó a G. alla distanza 
di <3 miglia, ed il fuoco di Steven ’s Flint a P. (1844). 

É munito d’ una campana. 1 fuochi sono elevati 15m. e 
si veggono a 6 miglia di distanza. Ivi fornisconsi dei piloti 
per i contorni. Qualche volta cangia di posizione. 

TRELLEBOURG (Fanali) a fuoco fisso, situati stille due 
estremità del molo che è al fcentro del porto; bisogna te- 
nerli P uno per 1’ altro, T. 50® L. per entrare. Lai. 52° 22" 
T. c long. 10° 49' L. 

SVEZIA (costa australe). 

YSTAD (Fanali). Due fanali a 435m. T. 45® 30' L. Sono 
stati costruiti ; il più elevalo è aFP interno, fuoco fisso, ele- 
vato 15m. 6, visibile a 10 miglia dall’ orizzonte P. 8®T. e 
L. 36® T. passando da 0. L’esterno è sulla gettata di P.; 
fuoco fisso che non ha che 7m. di elevazione. Per distin- 
guerlo dai fuochi della città lo hanno reso di color rosso. 
Portata 6 miglia. Entrando si deve radere quest’ ultimo 
fuoco molto da vicino a sinistra. (4.® ord. 1847). 

La sua torre é bianca mentre quella del gran fanale è 
rossa e la sommità bianca. Lai. 35° 26' T. e long. 11° 30' L. 

ASPO (Segnale) rosso di 17m. 8 che serve per 1’ atter- 
raggio di Carlscróna, siccome la quercia Flakeken, per il 
passo grande tra Aspi e Tjurkò. 

SANDIIAMMARESV (Faro) a fuoco brillante e fisso, a 53® 
23' T. e H" 31' L., elevato 33m. e visibile a 16 miglia. 
(3. ord. 1862). 

UTKL1PPOR (Faro) a fuoco mobile, sugli scogli di tal 
nome, a 0. di Carlscróna. Il fuoco, elevato 43m. 1 al di 
sopra del mare, produce in 6' tre splendori e tre eclissi 
visibili a 10 miglia. Lat. 53® 36' 35" T. e long. 13® 22' 51" 
L. (4.® ord. 1840). 

Questo faro è munito di una campana per le nebbie. 
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LANGOREN (Segnale) rosso di 20tn., con una bolle bianca 
alla sommità. Esso indica il passo L. di Carlscrona. 

OLAND (Faro dell’isola) sulla parie 0.,a5G° li' 50" T. c 
14° 4' 28" L.; è un eccellente riconoscimento quando si giunge 
da 0.; la torre è bianca a fuoco fisso, 41 m. 3 al disopra de! 
mare, visibile a 17 miglia. Questo fuoco sarà modificalo. 
(3.® ord. 1785). 

OMSTRANGEN (Segnale) a croce sulla punta 0. dell’ i- 
sola d’ Oland, non lungi dalla boa. 

GARPKN (Segnale) rosso colla sommità bianca, conduce 
all’ ingresso di Bergvara. 

GRIMS1LER (Faro) fuoco di porto fisso, presso Calmar. 
La sua portala è di 10 miglia; è acceso dal 15 settembre 
al 15 aprile, a meno che i ghiacci non inlerrompino la na- 
vigazione. Lai. 56° 39' 38" T. e long. 14° 2' 42° L. (1837). 

Un segnale rosso di 18m. è sul pericolo ; è sormontalo 
da una botte bianca e da un braccio indicatore del canale 
di Calmar. 

Finalmente un secondo segno Prasloe, con un indicatore, 
serve allo stesso uso. 

BIORNHABBEN (Faro) sulla punta T. dell’ isola d’ Oland, 
a 57° 22 20" T. e 14° 45’ 35" L. Sopra uno scoglio chia- 
mato Axelhomen , distaccato dall’ isola d’ Oland. Il fuoco 
$ fisso, elevato 35m. 6 e visibile a 16 miglia, da L. q. G. 
a M. passando per T. (3.® ord. 1843). 

SANDOE (Segnale) di lOm. 9 indicante il passo T. tra 
le isole Runo c Valide. 

UTHÓI.M (Faro) a fuoco fisso presso la costa P. dell’i- 
sola Gotland, visibile a 10 miglia. Lalit. 57° 26' T. e long. 
15° 47' L. (4,® ord.). 

LANDSORT (Faro) a 38° 44' 28" T. c 15° 32' 25" L., sulla 
punta 0. dell’ isolollo Oja ; punto di ricognizione importan- 
tissimo venendo da O. Il suo fuoco è mobile, con una rivolu- 
zione di 6' e produce tre splendori eguali. La sua novazione 
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è 41 m. 5 c la sua portala 48 miglia. Vi si trovano dei piloti 
per Stockholm.. Uno può avvicinarsi con confidenza tanto 
che si rilevi Ira G. T. 59° L. c T. q. M. Nei cattivi tempi, 
bisogna, governando a G. T., avvicinare la punta 0. d’ Oja , 
ove trovasi il faro, a due cavi in S., e là mettersi in panno 
per attendere il piloto. (2.° ord. 4840). 

GOTTSKAR (Faro) sull’isola Sandò, fuoco fisso , ele- 
vato di 42m. 7 e visibile a 46 miglia. Latil. 58° 25' T. e 
long. 46° 52' 54" L. (3.° ord.). 

FARO GOTTLAND a fuoco mobile, per impedire ogni 
confusione con quello di Oeslergarnsholm, quando si giun- 
ge da T. o da L. É sulla punta G. dell’ isola Faro, chiamata 
Holmudden ; la sua elevazione è 24m. e la sua portata 45 
miglia, sull’ orizzonte compreso tra T. 42° P. e 0. 34° P. 
passando per L. Quattro grandi splendori qusi di 30" cia- 
scheduno, con degli eclissi di 4’ 30" tra loro, prendono 8 ’ 
per la rivoluzione intiera dell’ edilìzio. Lalit. 87° 87' T. e 
long. 47° 2' 56" L. (3.° ord. 4846). 

Cercando di penetrare nel Faro- Sound da T., si deve man- 
tenere il faro a T. 48° L.; questa rotta para da tutti i pe- 
ricoli di 0. , finché non si sia all’ aperto del Sound. 

IIÀRADSKAR (Faro) a fuoco fisso e a splendori di 90", 
all’ estremità Lib. della roccia, avente uno splendore chia- 
rissimo di 7", preceduto da una oscurità di 49" c da una 
luce fissa di 45"; ha 35m. di elevazione sopra una torre 
rossa e vedesi a 17 miglia. Latit. 58° 9' T. e long. 44° 40' 
L. (3.° ord.) 

OESTERGARN (Faro) sull’ isolotto di questo nome, sotto 
la costa L. di Golllan. Questo fuoco é sulla sommità dell’ i- 
sololto, a 57° 26 30” T. e 46 40’ 30” L., fisso , lenticolare, 
elevato di 31rn. al disopra del livello del mare e visibile 
su lutto l’orizzonte a 16 miglia di distanza. (3.° ord. 4817). 
« . » 

WESTERGARNS (Due luci) fisse, a 57" 20’ T. e 45° 50' L. 
elevate 53m. e visibili a 40 e 42 miglia. (4.® ord. 1800). 
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HOBORG di Gottland (Faro) sulla punta 0. (Iief Udden) 
a circa 1781m. G. dalla punta Hoborg, a 56® 33" 9" T. c 
15" 47' 53" L. La torre ha I7m. di altezza; il fuoco mobile 
è composto di 12 reverberi disposti in tre sopra ogni lato 
deir edilìzio quadrato, che fa una rivoluzione completa in 
8', nei quali 4 splendori eguali di 30", alternano con degli 
eclissi di 1' 30" circa. 

Questo fuoco é visibile in tulle le direzioni da L. 31® T. 
a T. 9° P. passando da 0. 

11 fuoco é elevato 51m. e visibile a 16 miglia. (3.® ord. 1860). 

VVlKSTEN (Segnale) sopra un pericolo nel passaggio Da - 
laron, a 4 miglia di Landsort. 

HCJFVUDSKAR (Casa rossa) dei piloti; eccellente segnale 
andando a Stockholm. 

SVARTBADEN (Segnale) con una bolle alla sommità. Si 
lascia a sinistra entrando a Sandltamn. 

LANDSORT (Faro) sulla punta 0. dell’isola, a 88® 45' 
T. e 15® 35' L. elevato 47m. e visibile a 18 miglia. Il fuoco 
è mobile di 2' in 2', (2.® ord. 1840). 

GRONSKjER (Faro) a fuoco fisso, sulla roccia di questo 
nome, elevato 54m. c visibile a 15 miglia. Lat. 59® 17' 3" 
T. e long. 16® 41' 80" L. La torre è oltagona e bianca. 
(3.® ord. 1786). 

KORZO (Faro) a fuoco mobile, la cui luce cangia ogni 
4'. La sua elevazione è 46m. 5 al disopra del mare, c Ja 
sua portata 18 miglia. Lat. 59® 17' 10" T. e long. 16° 37' 
8" L. (3.® ord. 1768). 

Nota. I due fari precedenti servono alla navigazione di 
Stockholm per il canale pericoloso di Sandhamn, come pure 
per l’ Alands-Quarken, venendo dall’ 0. 

Molti fanali esistono sui laghi della Svezia, che mi é sem- 
brato inutile di menzionare in questo lavoro. 

SVELNKA-HOGARNE <Trc segnali) di 3m. 6 sui pericoli 
dello stesso arcipelago : guidano nel porto Fladen. 
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SODERARM (Faro) a fuoco mobile e a reflessi, a 59° 45' 
15" T. e 17° 7' 50" L., sugli scogli Tolskaver. Il fuoco è 
elevalo 50rti. 2 e visibile a 15 miglia. Esso è una guida ec- 
cellente per entrare nel mare d’ Aland. La rivoluzione del- 
I’ edilizio fassi in 6' nei quali vi sono 3 splendori e 3 eclissi, 
che illuminano I’ orizzonte tra P., T. fino a L. q. 0. Vi si 
trovano dei piloti. (3.° ord. 1839). 

ARHOLM (Alta torre) con un tetto appuntato bianco : è 
una stazione di piloti. 

HOGSKOER (Segnale) sugli scogli di tal nome, a 1 mi- 
miglio d’ Arholm. 

NASKUBBEN (Fanale) a fuoco fisso sullo scoglio dello stesso 
nome, vicino alla punta Simpnoes e a 1 miglio 0. 8° P. Que- 
sto fuoco è elevato 6m. 5 e visibile a 9 miglia da T. 8° 
P. a 0. 5° L. passando per L. Eccettualo in T. 8° L. verso il 
mare d’ A land, ove è nascosto dal segnale di Simpnoes. Lat. 
59° 52' 40" T. e long. 16° 45' L. (4.° ord. 1850). 

SIMPNiES (Segnale) sulla roccia di tal nome, a 5 miglia 
M. q. T. d’ Arholm. 

WADDA (Segnale) sul monte Hammarsby : conduce al 
mare d’ Aland. 

GRISSEL IIAMN (Fanale) a fuoco fisso , sulla spiaggia, 
acceso quando si attendono vapori postali; si vede a ■imi- 
glia. Lat. 60° 5' 30" T. e long. 16° 50' L. 

SVARTKLUB (Faro) a fuoco mobile. Durante la rotazione 
che è di 3', dà tre splendori ; è elevato 20m. 7 e visibile a 18 
miglia, situato sulla parte L. degli scogli dello stesso nome: 
conduce sull’ arcipelago d’ Oregrund, venendo dall’ 0. Lat. 
00° 9' 50" T. e long. 16® 30' 50" L. (5.° ord. 1842). 

SVEZIA (costa orientale). 

UNDERSTEN (Faro) a fuoco fisso, sulla roccia di tal 
noino, all’ ingresso del golfo di Bolhnia, nello stretto d’ A - 
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land , a 00® 16' 0" T. e 16° 55' 0" L., e nello stesso luogo 
dell’ antico segnale che è stalo tolto. La torre è di mattoni 
e dipinta a strisce orizzontali. Il fuoco è visibile su tutto 
l’ orizzonte, eccetto quando si rileva da T. 40° P. a P. 34° 
0. passando da T., a 14 miglia di distanza, essendo elevato 
24m. (3. ord. 1848). 

É impossibile di confonderlo col faro di Svarlklub, che 
é a fuoco mobile. 

GRUND-KALLE (Galleggiante) nel Qvarken del Sud. II 
battello è rosso e porta il 9U0 nome dalle parti, e ha due 
alberi con ciascuno un fuoco fisso, elevato 12m e visibile 
a 10 miglia. Latil. 60° 30’ T. e long. 16® 28' L. (4.° ord). 

DJURSTEN (Faro) a fuoco fisso, sulla costa P. dell’ isola 
Grasòe; serve per l’ atterraggio sopra Oregrund; ha 19m. 
d’ elevazione e si vede a 12 miglia. Lalit. 60° 21' 50” T. 

' c long. 10° 5' 30”. (4,° ord. iiSJ). 

BIIEDBADAN (Segnale) nel golfo d’ Oregrund, che serve 
ad evitare gli scogli a P. c a 0. 

ORSKdER (Faro) a fuoco mobile, elevato 35m. 4 al di- 
sopia del mare e visibile a 16 miglia. Nello spazio di 5' 
si producono 4 eclissi c 4 splendori d’ una diversa inten- 
sità. Illumina tutto F orizzonte , ad eccezione dell’ 0. 12° 
L. c PO. 57° L. Buon segnale per Alands- Quarken. Lai. 
60° 31’ 40" T. e long. 16° 2 L. (3.“ ord. 1739). 

OSTRA-F1N GRUND (Fuoco galleggiante) fisso , a 60° 55' 
T. e 16° 5' 50" L. ; la sua portata è 10 miglia presso del 
banco Ostra-Fin Grund. (4.° ord.). 

BJORN (Fari) a fuoco fisso elevali 12m. 8 e visibili a 11 
miglia, situati su questo scoglio, a 60° 57' 7" T. e long. 15* 
38’ 56” L. (4.° ord. 1859). 

GEFLE (Fari) che servono alla navigazione di questa baja 
cioè: l.° Eggegrund, fuoco fisso sul banco di tal nome, a 
60° 45' 22” T. e 15° 11' 11' 25” L. e aO. d’ un segnale in 
pertica. Questo fuoco ha 15m. 7 al disopra del mare e si 
vede a 8 miglia. (3.° ord. 1838). 
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— BONAM (Fanale) di porlo fisso , presso Graberget, a 4 
miglia da Gefle e a 7 miglia P. q. M. da! fuoco d’ Eggegrund. 
La sua elevazione il di 18m. c la sua portata 6 miglia. Serve 
a riconoscere l’ancoraggio di Graberget. (1840). 

FINN-GRUND (Galleggiante) a fuoco fisso, a 60° 58' T. 
e 16° 0' L., visibile a 10 miglia. 

STORJUNGFRUN (Faro) a fuoco fisso, elevato 26m. 1 e 
visibile a 14 miglia. Lai. 61° 9' 56" T. e long. 15° 0' L., 
sull’ isola selvosa dello stesso nome. Ulilissimo per atterrare 
su Soderhamn. (5.° ord. 1853). 

LILLJUNGFRUN (Segnali) all* ingresso di Soderhamn, 
su dei pericoli che si costeggiano da T. 

ISOLA AGO (Faro) a fuoco mobile di 20" in 20", elevato 
30m. e visibile a 12 miglia. (4.° ord. 1860). 

BRAMO (Faro) sopra quest’isola, a fuoco fisso, elevato 
30m., visibile a 17 miglia; illumina tutto l’orizzonte da 
M. lino a Lib. pass, da T., L. e 0. (5.° ord. 1859). 

IIEMSO (Segnale) sopra quest’ isola, visibile a una gran- 
dissima distanza dalla parte del mare. 

JARNASUDD (Segnale) di lOm. 8 sopra questa punta. 

ISOLA LUNGO (Faro) a fuoco fisso, variato da splendori 
di 3' in 3'. Vedcsi uno splendore di 7" preceduto e seguilo 
da 20" di oscurità. Lat. 62° 38' T. e long. 15° 46' L., ele- 
vato 22m. e visibile a 12 miglia. (4.° ord. 1864). 

HOLMO GADD (Faro) a fuoco fisso, elevato 23m. 3 e vi- 
sibile a 12 miglia. La sua torre fa riconoscere l’ ingresso 
0. del Veslra-Quarken e i pericoli della costa. Lalit. 65° 
35' 51" T. e long. 18? 26' L. (4.° ord. 1828). 

BREDSHAR (Due segnali) sull’ isolotto di tal nome che 
veggonsi da lungi, e che servono alla navigazionexlel Vestra- 
Quarken. llavvi un Faro in costruzione. 

SYDOST BROTTEN (Fuoco galleggiante) ancoralo a 2 
.miglia Vi dalla sponda 0. di questi banchi. Il fuoco è fisso 
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e vedesi a 10 miglia. Porta scritto il suo nome dalle parli. 
Di giorno un pallone rosso è alzato all’ albero di trinchetto 
e con la nebbia suona la campana. Latit. 62° 19' T. e long. 
17® 49' P. (4.° ord. 1862). 

Bll’RO (Faro) su questa punta, fuoco fisso elevalo 80m. 
e visibile da M. a Lib. pass, da T., a 18 miglia di distanza. 
Latit. 64° 29' T. e long. 19° 14' 58" L. (2.° ord. 1859). 

UMEA (Faro) sulla roccia Storafjederagget, a V* miglio 
dalla punta T. di Holmò , nel Norra- Quartieri, per 63° 48' 
25" T. e 18° 39' 36” L. Il suo fuoco è mobile, gli splendori 
sono di 2' in 2’, con altrettanto di eclissi inlermediarj. É 
elevato di 31m. e vedesi a 14 miglia, da P. 11° M, a 0. L. 
passando per L. (3.° ord. 1851). 

(Faro) situalo sulla rupe Kjeduggeret nel mare 

Quarken, dinanzi Umea, visibile a 9 miglia. 

RATASKAR (Torre) di 47m. di altezza, visibile a 16 
miglia; segnala il porto di Ratan. 

RONNSKAR (Segnale) e stazione di piloti per Pi tea. 

STORREB (Segnale) di 54m. visibile a 12 miglia; fa ri- 
conoscere I’ arcipelago Pilea, 

MALOREN(Faro)a fuoco fisso, sull’ isola dello stesso nome, 
a 65* 31' 45" T. e 21° 16' 6" L., avanti P ingresso di Tornea 
|e Haparanda. Vedesi a 10 da 12 miglia. (4.® ord. 4851). 

Quest’ isolotto è una stazione di piloti ; ha un segnale e 
una torre di 17m. di altezza che guidano sull’ ingresso. 

TORNEA (Fanale) presso del canale. Proposto. 


RUSSIA (mar Baltico). 


Le direzioni sono vere. Le bussole variano sopra alcuni 
punti del golfo di Finlandia. L’ angolo della variazione è 
da 0® a 10® M. 


La marina a vapore a dovuto adottare gli stessi segnali, 
di notte, di quelli dell’ Inghilterra. 

I fuochi sono accesi dal 12 luglio fino ai primi ghiacci, 
e. dal momento in cui essi si dileguano fino alla fine di 
maggio, ad eccezione di quelli di Revel e di P. di questo 
porlo, che lo sono continuamente, perché qualche volta i 
venti di O. permettono di giungervi al finir della stagione. 
Il crepuscolo d’ estate permette di distinguere gli oggetti. 

Si sono poste delle boc nei passaggi, da Cronsladt fino 
a Ifogland, e si sono aggiunte delle stipe alle boe presso 
i banchi di sabbia e degli scogli dei golfi di finlandia e 
di Riga. Nella parte T. dei bassi fondi, queste stipe hanno 
le punte in alto e nella parte O. in basso. 

Quindi gli scogli sono indicali come segue : 

1. ° Una bandiera bianca, se il passaggio trovasi dal 
lato T. della bandiera e dell’ alto fondo. 

2. ° Una bandiera bianca avente in mezzo un quadralo 
rosso, se il passaggio trovasi dalla parte L. 

3. ° Una bandiera russa con in mezzo un quadrato 
bianco, se il passaggio trovasi dal lato P. 

4. ° Una bandiera metà rossa e metà bianca, quando 
la navigazione può aver luogo da tutti i lati. 

Gli scogli sui quali si sono poste le bandiere sono in- 
dicati con dei segni. 

' BRAIIESTDT (Chiesa), a 64° 41' 50" T. c 22° 10' 21 "L- 
Quando si giunge sul Brahesladt per il canale 0., rilevando 
la Chiesa a L. 7° 50' T., si deve continuare finché si scorge 
la torre Coumbol; in seguito dirigersi verso T. del campa- 
nile della chiesa, fino all’ incontro dei piloti. Non bisogna 
pescare più di 4m. d’ acqua. 

NORR-SKAREN (Faro) sull' isolotto Lib. di questo gruppo. 
Il fuoco è elevalo 52m. al disopra del mare; è a splendori 
variali, preceduti c seguiti da corti eclissi. La sua portata 
è 12 miglia su tutto l’orizzonte. A una debole distanza, il 
fuoco è visibile per 15", e in luogo di eclissi, si veggono 
degli splendori di luce alternativamente crescenti e decre- 
scenti. Lat. 63° 14’ T. e Long. 18° 18' L. (4.° ord. 1818). 
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Questo faro è utilissimo alla navigazione del Quarken, e 
guida egualmente sul- porto di Iìrendyesk, presso IVasa.* 
Non bisogna avvicinarlo a meno di *1, miglio. Vi si trovano 
dei piloti per tulli i porli dei contorni. 

TORNGROUND (Torre) a 4 miglia da Christinestad. Si 
trovano dei piloti sul banco Talleret, a 3 miglia 0. L. dalla 
torre. 

SKALSKAR (Faro) a fuoco fisso, bianco e rosso, sopra 
questo scoglio a M. d ' Aband, visibile da L. a 0. pass, 
da T. Latit. 60° 23'. T. e long. 17° 13' L. Proposto. 

ERRERÒ (Fanale) a fuoco fisso sulla parte P. dell’ isola , 
elevato Cm. e visibile a 3 miglia. Latit. 60° 45' T. e long. 
i7 u 42' L. 

FN-SKiER (Faro) a fuoco fisso, sull’isola dello stesso 
nome, ad alcune miglia dall’ ingresso di Nyslad , Lat. 00° 
43' 40" T. c long. 18° 41’ 2t" L. Il fuoco c elevato 47m 5 
al disopra del mare , c visibile da 0. 03° L. a T. 49“ L. 
alla distanza di 44 miglia. Vi si trovano dei piloti. (4.° ord.). 

LAG-SKiER (Faro) a fuoco fisso, sopra uno scoglio, a 
39° 30’ 30" T. e 47° 53' 25" L., a 0. dall’ arcipelago d’ A- 
land. La sua portala è di 41 miglia ed è elevalo 54m. Illu- 
mina l’orizzonte compreso tra P. 1 7° 0. e T. 49° P. pas- 
sando per T. , in maniera da riconoscere la posizione 
discendendo I ' Aland’ s ffavet c in 0. fino a 0. S. 

La maggior luce è diretta a P. per segnalare i pericoli 
Flotjan, che si estendono a 3 miglia. La torre è rossa , la 
lanterna gialla. É un eccellente segnale di giorno. A 1(5 
miglia a P. del faro Lagskaer , è il faro svedese di Soderarm. 
(5.° ord. 4839). 

UTÒ (Fanale) fuoco fisso sul lato P. dell’ isola di questo 
nome, elevato 40m. 8. e visibile a 43 miglia, da L. S. fino 
a M. La torre é grigia ed il fanale vlSrde. 59° 4G' T., « 19° 
2' L. Vi si trovano dei piloti. (3.° ord.). 
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Golfo di Finlandia, 

RANGO (Faro) a fuoco mobile sull’isola Bussar, a 5 
miglia 0. 11° P. del forte Drotningsberg: indica a T. Io 
ingresso del golfo di Finlandia; la torre di legno, rossa 
con un fanale verde, serve di segnale per il passo che con- 
duce alla baja Hang'ó. La rivoluzione intiera ha luogo di 
2' in 2' : gli eclissi totali non hanno luogo che al di là 
di 6 miglia, e sono di 15". Il fuoco è a 50m. al disopra 
del mare e si vede a 15 miglia. Lalit. 59° 46’ T. , e long. 
20° 36' 26" L. (3.° ord.). 

RON-SKAiR (Faro) a fuoco fisso sulla piccola isola Ron- 
Sk(er, a 2 miglia 0. del capo Porkala. La torre é di granito 
grigio e bianco in alto, e il fuoco si vede a 15 miglia. Lat. 
59“ 56' 10" T. e long. 22° 4' 19" L. (3.° ord.). 

KALBADEN-GRUND (Fuoco galleggiante) fisso, alla parte 
0. del banco; nel giorno si alza una bandiera gialla a croce 
turchina e con la nebbia si tocca una campana ogni 2’. Lat. 
59° 58' T. e long. 23° 16' L. 

SEDERSKER (Segnale rosso) sopra uno scoglio, a 12 mi- 
glia 0. 50° L. di S veaborg. Lat. 60° 6' 18" T. e long. 22* 
38' 29° L. 

SODER-SK/1 R (Faro) a fuoco mobile ogni 1’ 30", a 60" 
6' lalit. T. e 23° 4' long. P. , elevato 40m. e visibile a 16 
miglia. Lat. 60° 6' 40" T. « long. 25° 5 L. (3.® ord. 1862). 

GLOSHOLM (Faro dell’isola) a 60° 11' 10" T. e 23° 30’ 
16" L. Fuoco mobile la cui luce dura 20" e V eclisse 40". 
La sua elevazione è di 50m. e la sua portala 12 miglia. 
(4.° ord. 1836). 

1 pericoli delle vicinanze obbligano a prender il piloto. 

ORREGRUND (Torre) sopra un isololto, indicante la 
rada di Lovisa. La sua sommità è rossa. Vi si trovano dei 
piloti. 
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ROTHSKAR (Faro) sull’ isola di tal nome, a 9 miglia 0. 
47° P. dall’isola Hogland. Il suo fuoco, che é elevato 22m. 5, 
è intermittente ; lo splendore ha 10" di durata, quindi si 
eclissa per 50". É visibile su tutto P orizzonte a 10 miglia. 
La torre è gialla. Lalit. 59° 58' IO" T., e long. 24° 20' 6" 
L. (4.° ord.). 

HOGLAND (Faro) dell’isola). Due fuochi trovansi nella 
sua parte T.; il primo, o faro superiore, è a fuoco fisso , 
elevato 1l7m. e visibile a 22 miglia. Questo faro è bianco 
con tetto rosso. Latit. 00° 6' T. e long. 24° 57' 59" L. (1.“ 
ord. 1861). 

Il secondo fanale, similmente a fuoco fisso, trovasi sull’ e- 
stremità T. dell’ isola; la sua elevazione non è che di I2m. 
Esso é visibile a 6 miglia sull’ orizzonte compreso da 0. 
27° P. a 0. 11° L. passando per T. 

Dn terzo é a fuoco fisso rosso situato stili’ estremità 0. 
dell’ isola, elevato 15m. e visibile a 8 miglia. 

(Torre) alla stessa estremità dell’ isola e presso il 

faro inferiore. Durante le nebbie, vi si suona una campana 
ogni 3 '; vi è una stazione di piloti. 

SOMMARS (Faro sulla sommità 0. dell’ isola), fuoco fisso 
a 25m. al disopra del mare. Questo faro è utilissimo quando 
uno è forzato a bordeggiare tra le isole Hogland, e som- 
mers : con un tempo chiaro, non si perde mai di vista una 
di queste due isole. Portata 10 miglia. Lat. CO* 12' 25" T. 
e long. 25° 19' 21" L. (4.® ord.). 

T0LB0UK1N (Faro) a fuoco fisso, elevato 26m. 8 al di- 
sopra del mare e visibile a 11 miglia su lutto I’ orizzonte, 
meno dal lato dell’ isola Kotlin. Il faro è bianco e serve di 
indizio per raggiungere l’ ingresso di Cronsladt. Lat. 60® 2' 
54" T. e long.' 27® 14' 22" L. (4.® ord. 1832). , 

LONDON SHOALS (Fuoco galleggiante) avente tre fanali 
disposti in triangolo equilatero, all’ estremità T. del banco 
e a 2 miglia c '/* 0. 15® 30' P. dal faro di Tolboukin. Sono 
visibili su tutto 1’ orizzonte a 6 miglia di distanza. Lalit. 

15 
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00° 0' T. e long. 27° IO' 30" L. Il suo servizio é interrolo 
dai ghiacci e qualche volta è traslocato dalla sua posizio- 
ne. (1838). 

NICOLAS. (Due Fari) fissi sul forte Nicolas; il fuoco su- 
superiore è bianco e visibile a 12 miglia. (4.° ord. 1837). 

Il fuoco inferiore è rosso e serve di direzione; si vede 
a 7 miglia. 

RISBANGK (Fanali) Tre fuochi fissi sono sospesi orizzon- 
talmente a una verga ed elevati 14m., all’angolo S. del 
porto militare, batteria di Risbanck ; sono visibili a 6 miglia. 
Lat. 39° 58' 31" T f e long. 27° 23’ 46" L. 

CRONSTADT (Fuoco di porto) fisso, all’estremità del 
moio mercantile ; la sua portala è 5 miglia. 59® 58' T. e 
27° 26' L. 

— (Fanale) a fuoco fisso sulla estremità T. della gettata 
del porto mercantile, visibile a 5 miglia da T. a Lib. 
passando da L. 

— (Fanali). Due fuochi fissi, orizzontali, elevali 12m 8 di 
di fronte all’ ingresso del porto militare ; si veggono a 4 
miglia. - 

— (Fanali) Due fuochi fissi visibili a 5 miglia situati sulle 
estremità de’ moli del porto mercantile ; si passa tra i due. 

FR1DERIKSTADT. (Fuoco) fisso sul bastione O. del porlo 
militare, elevalo lini. 8 e visibile a 7 miglia da T. 30° L. 
passando da 0. La luce é turchina. Latit. 59° 58’ T. e long. 
27° 28' L. 

Con la nebbia si suona una campana. 

NEVA (Fuoco galleggiante) , a 59® 53’ 17" T. e 27° 49' 
13" L. , a 588m. T. 58° P. dalla boa bianca all’ ingresso della 
Neva. Si vede su tutto 1’ orizzonte a 6 miglia di distanza. 

YELAGINSK (Fuoco galleggiante), unico, visibile su lutto 
V orizzonte a 7 miglia di distanza. Indica il .canale T. del- 
F isola. 

PETERIIOF. (Due Fanali) a fuochi fissi, bianchi e rossi, 
sopra due colonne all’ estremità della gettata, elevati lOm. 3 
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e visibiìTa 6 miglia. Lalit. 59° 53' 45" T. c long. 27° 37' L. 

ORANIENBAUM (Fanale) a fuoco fìsso, a 59* 36' T. c 
27° 27' 50" L., sulla gettata di P.; portata 6 miglia. Si tocca 
una campana in tempo di nebbia e con i tempi cattivi. 

SESKiER (Faro) sulla parte M. dell’ isola. 11 fuoco é fisso, 
variato da splendori di 30" in 30"; é elevato 29m. al disopra 
del livello del mare e visibile a 16 miglia tra O. 15° P. e 
T. 30° L. Latit. 60° 0' 8" T. e long. 26° 2' 52" L. 

Vicino ai faro vi è un segnale munito di una campana, 
che si tocca di 15' in 15', con i cattivi tempi; a 5 miglia 
e */* T. 40° P. dal faro, nel canale che conduce a Cronstadt, 
vi è un banco di pietre di 7m. 5 d’acqua. E indicato da 
un segnale di stipa. (3.° ord. 1858). 

HOFT (Piramide) quadrangolare sormontata da un globo, 
e costruita sull’ isolotto T. di Hoft, all’ingresso della bajn 
di Narva. La sua facciata T. é bianco, e le altre tre nere. 

NARVA (Faro) sulla riva sinistra dell’ imboccatura del 
fiume. Fuoco fisso elevato 22m. al disopra del mare e vi- 
sibile a 9 miglia, da L. 6® 0. a 0. 6° P. passando per 0. 
La sua torre è grigia. Lat. 59° 28’ 8" T. e long. 25° 44' 
18" L. (5.° ord.). 

KALK-GROUND (Fuoco galleggiante) fisso, ancorato 
presso la sponda 0. del banco. È un battello a tre alberi, 
con un pallone a strisce verticali bianche e rosse a ciascun 
albero. Di giorno, alza una bandiera gialla, con una croce 
verticale turchina all’albero di maestra e suona la campana 
in tempo di nebbia. 

EKHOLM (Faro dell’ isola), fuoco fisso, nella baja di Mon- 
wich, servendo alla navigazione della baja di Pupomoich, 
Casperwick e Monwick, particolarmente per quest’ ultima, 
che ha un buon ancoraggio bene riparato. La sua elevazione 
è di 30m. Sorgesi a 14 miglia da 0. a S. q. L. , passando 
per T. La torre di questo faro è rossa, 59° 41’ 8" T. c 
23® 29' 14" L. (3.° ord. 1851). 

KOKSKAR (Faro) fuoco fisso, a 30m. 4 al disopra dei- 
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mare. Si scuopre da 15 miglia su tutto l’ orizzonte. La 
parte inferiore è dipinta di rosso : la lanterna é verde. Lai. 
59° 41' 59" T. e long. 22° 41' 15" L. (3.° ord. 1858). 

WULF (Segnali) a palle nere poste sul banco di sabbia 
che si estende a G. dell’ isola di Wulf. 

REVEL-STEIN (Faro galleggiante) a 3 alberi ancorato 
a T. del banco lìevel-Stein, portante in cima all’ albero di 
trinchetto e di mezzana un fuoco fìsso ; di giorno, alza una 
bandiera gialla all’ albero di maestra, con croce turchina c 
suona una campana in tempo di nebbia. (1858). 

REVEL (Faro) presso le caserme sul monte Laksberg, 
a 1 miglio da fìevel, a fuoco fisso. È situato in maniera 
che non si vede il fuoco che quando si giunge contro i 
pericoli a T. dell’ isola Wulf e al basso fondo coperto di 
firn, d’acqua a L. di Narghin. 

Questo faro ha 35m. 9 di elevazione; si scorge a 17 mi- 
glia. La torre è bianca col letto rosso. 59° 26' 19" T.,22® 
27' L. (3.° ord. 1859). 

(Faro), chiamato faro 0. di Catherìndhal, installato 

sul monte Laksberg , a 1066m. 0. 19° L. dal precedente. 
Lat. 59° 25’ 47" T. e long. 22° 29' 2' L. 11 fuoco e fìsso e 
a 47m, 4 al disopra del mare. Assicura l’ingresso della rada 
tra i banchi chiamati Nuovo Banco e fìevelstein. Si vede 
a 20 miglia e ! / 4 . La torre di 57m. 5 c a bande bianche, 
rosse e gialle. (3.° ord. 1859). 

NARGEN (Faro) a fuoco mobile di 1' in 1', a T. dell’isola 
dello stesso nome; elevato 38m. 3 e visibile a 13 miglia. 
Guidn per andare od ancorare a Nargen (Nargo) e a Hevel. 
Latit. 59° 56' 22" T. e long. 22" 10’ 45" L. (5.° ord. 1828). 

SOL’ROP. (Due Fari) a fuoco fisso, uno dei quali in T. 
del capo Cliff, variato ogni 1' 50", a Lev. di una torre 
vecchia, a 59° 38' T. e 22° 4' L. , elevati 43m. e 9m. visi- 
bili da 13 e 10 miglia. (4.® ord. 1859). 

PAKERORT (Faro) fuoco fisso, a 59® 23' 22" T. e 21° 
41® 09" L„ alla sommità del capo, a 47m. 5 di elevazione ; 
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illumina l’ orizzonte da L. IO 8 T. a 0. 13® P. passando 
per T. Si scuopre a 14 miglia. (5.® ord.). 

ODENZHOLM (Faro). L’ isolollo Odenzholm è a 27 mi- 
glia T. 5G®I,. dalla punta Simpenas (capo T. dell’isola Dago); 
il fuoco /isso è sulla punta M. , a 5lm. 2 al disopra del 
mare, e a 19 miglia a Lib. di Pakerort. Illumina tutto l’oriz- 
zonte a 1G miglia di distanza. Latit. 59® 48' 49" T. e long. 
21® 2' 4" L. (3.® ord. 4852). 

WORMSÒ (Faro) sulla estremità M. dell’isola, a fuoco 
fisso, bianco e rosso; apparisce bianco da T. 45® L. a T. 
28® P. passando da T. ; e rosso da T. 28® P. a 0. 4® L. 
passando da 0. È elevato 20m. 4 e visibile a 14 miglia. 
Latit. 59® 2' T. e long. 20® 48' L. (3.® ord.). 

BANCNERMANS (Faro) sulla parte T. del banco. Pro- 
posto. 

KOUMMOR (Segnale) sull’ isola nel golfo di Riga, di cui 
si prende cognizione traversando il Monl-Sound. Ha 9m. di 
altezza ed è sormontato da una botte, a I3m. dal mare. 

RUSSIA (Baltico). 

DAGERORT (Faro) a fuoco fisso variato da splendori 
di 1' in 1', sulla parte la più elevala dell’isola Dago, 
5 miglia a L. del capo Dagerort ; fuoco fisso sopra una 
torre bianca che scopresi a 22 miglia sull’ orizzonte da 
G. q. L., passando per T. e 0. fino a S.; il fuoco è a 101m. 2 
al disopra dell’ acqua. Il capo Simpenas o punta T. dell’i- 
sola Dago è a 13 miglia G. q. L. dal capo Dagerort. Lai 
58® 54' 59" T., long. 19® 55' 21" L. (4.® ord. 4860). 

CAPO RISINA (Faro) sul capo, estremità O. di Dager- 
orl , a fuoco fisso rosso. Proposto. 

FILSAND (Faro) alla costa P. d’ Oessel, elevato 57m. al 
disopra del mare, fuoco fisso visibile a 15 miglia da T. a 
0. passando per P. Lat. 58® 23' 15" T., long. 49“ 30' 44" 
E. (5.® ord. 4800). 
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(Fuoco) fisso a I70m. a 0. del precedente, visibile 

a 10 miglia; questo secondo fuoco é stato aggiunto per im- 
pedire di confondere i fuochi di Filsand e Dagerort. 

SWALFER-ORT (Faro) a fuoco mobile di 90" in 90” sulla 
punta 0. dell’ isola d’ Oessel, a 87® 84' 57" T. e 19° 44' 
56" L.; la sua elevazione è di 38m. al disopra del mare. 
Questo fuoco illumina l’orizzonte da M. q. T., passando 
* per 0., fino a G. q. L., e si vede a 12 miglia e V* (4.® ord.). 
Il banco di S. Michele é a 15 miglia in 0. 44° P. del faro; 
ciò che rende la sua posizione importante, poiché, se si 
rileva il fuoco da G. a T. alla distanza indicala, si può 
concludere di essere vicinissimi al pericolo. 

ARENSBOURG (Segnali) sul Kalkgrund e sul banco a 

O. S. di quest’ ultimo, per facilitare la navigazione di questo 
porlo : quelli a T. sono bianchi, e quelli a 0. rossi. So- 
vente sono traslocali. 

WERDER (Faro) a fuoco fisso, bianco e rosso sopra 
quest’isola. Apparisce bianco tra l’O. 16° L. e PO. 18* 

P. nel canale Sain del centro dei banchi , e rosso tra 0. 
18° P. e T. 24° P. sui banchi dell’ isola Moon , alla parte 
0. del Moonsund. Latit. 58® 54' T. e long. 21® 11’ L. 

PERNOV. (Dne fuochi di porto) fissi y a O. del passo; la 
loro portata é di 3 miglia. Latit. 88® 23' T. e 22° 10' L. 
(1853). 

KINO (Faro) sull’ estremità O. dell’isola, a 58® 5' 20" 
T. c 21° 37' 20" L. Il fuoco è fisso e di 10 miglia di por- 
tata. Guida per andare a Pernov, ma bisogna passarne 5 
miglia a 0. per evitare il banco. 

RUNO (Faro), a fuoco fisso sull’ altura di fìuno; non biso- 
gna mai avvicinarlo a meno di 4 miglia. Questo faro è rosso; 
la sua elevazione è di 60m. 7 e la sua portata 16 miglia 
sull’orizzonte, compreso tra S. fino a G. passando per T. ; 
dipoi a 0. dell’ isola in una direzione meno determinata. 
Lat. 87° 4-8' T., long. 20® 55' L. (3.® ord. 1860). 

RIGA (Fari), Due fuochi nella stessa torre sulla diga del 
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forlc ffomet. Il superiore é fisso, a splendori di 30" in 50", 
elevalo 3Im. 4 e visibile a 16 miglia, da 0. 40° P. a 0. 

49° L. passando da T. Indica il fiume e i suoi splendori 
lo distinguono dai fuochi della costa. II fuoco inferiore 25m. 
più basso é fisso, rosso e illumina da T. 4° L. a P. 9° T. 
passando da T.; indica la migliore posizione per ancorare 
alla rada in 44 e 16m. di fondo. I piloti trovatisi presso il 
faro. Lai. 57° 5' T. c long. 21° 41' L. (3.° ord. 1853). 

— (Fanale) a fuoco verde sopra la diga di Magnusholm, * 
parte L., a T. 19° L. dal fuoco maggiore; si vede a 5 miglia. 

DOM-NESS (Fari). Vi sono due torri a fuoco fisso su questa 
punta, estremità G. della Curlandia : sono bianche e poco 
elevate; quando si veggono I’ una per l’altra a T. 15® L. , 
si è nei livellamento del pericolo la cui estr. avanza 3 mi- 
glia. Allo ingresso della baja di Riga, bisogna che l’angolo 
di questi due fuochi, che veggonsi a L., cresca sempre; in 
caso contrario, si corre sulla costa di Curlandia. Il più T. 
di questi fari, è elevato 16m. al disopra del mare e si vede 
a 8 miglia, da P. passando per T. fino a 0. q. S. (4.® 
ord. 1858). 

Il più 0., elevalo 26m. è visibile a IO miglia sullo stesso 
rombo. Quest’ ultimo c a 57° 45' 25” T. e 20° 17' 41' L. 
( 4 .° ord.). 

(Fuoco galleggiante) nel livellamento dei due pre- 
cedenti. Il battello ha 5 alberi e porta un fuoco mobile al- 
P albeio di maestra al disotto di una palla rossa. Una ban- 
diera gialla a croce turchina è innalzata di giorno. In tempo 
di nebbia si suona un timpano di 5' in 5'. 

ISOLA FILSAND (Faro) a fuoco fisso, sulla punta P., ele- 
vato 40m. e visibile a 13 miglia. Latit. 58° 23' T. e long. 
19° 30' P. (3.® ord. 1860). 

LYSER-ORT (Faro) fuoco fisso, elevato 58m., a 57° 33’ 
50" T. e 19° 25' 13” L. ; vedesi a 13 miglia nelle ordinarie 
circostanze, fa riconoscere l’ingresso del golfo di Riga, 
e fa eziandio evitare i bandii del largo (3.° ord.). 

L1BAU (Fari). Due fari sono in costruzione, 
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PRUSSIA. 


La variazione era di 12® a 18° M. nel 1802. Il piede (del 
Keno) = Om. 514. Il braccio = Im. 883. 

MEMEL (Faro) a fuoco fisso; si lascia a sinistra entrando 
nel Curi sche- Ilaff. Ha 39m. di elevazione e vedesi a 20 
» miglia. La». 55° 43' T. c long. 18° 45' 48" L. (2.° ord. 1818). 

Tre segnali trovansi tra la città ed il faro; si conducono 
in linea colla boa nera esterna, che si può passare dall’ uno 
all’altro Iato; dipoi dirigere tra due altre boe e continuare 
tenendo i segnali di terra in linea , lino all’ ancoraggio 
che trovasi dopo avere oltrepassato il fanale. 

BRUSTER-ORT (Faro) a fuoco mobile a corti eclissi di 4' 
in 4', sul capo di tal nome; a 54° 57' 39" T. c 17° 38' 45" 
L. La portata ordinaria è di 20 miglia, ma a meno di 8 
miglia si continua a vedere un fuoco fisso negl’ intervalli 
degli splendori. La luce è 59m. 6 al disopra del mare. (2.° 
ord. 1841). 

PILLAU (Faro) a fuoco fisso, che vedesi quando si perde 
di vista quello d’ Bela. Il faro di Pillau è a 20 miglia 0. 
dal fuoco di Bruster-ort, a 54° 38' 25" T. e 17° 35' 57" L.; 
elevato 28m. 8 sopra una torre di 27m. , e visibile a 20 mi- 
glia da T. 10" L. a 0. 40° P. (2.° ord. 1841). 

Tre grandi segnali sono in linea del faro per condurre 
nel passo; ma il primo oggetto che si rimarca dal largo, 
è una torre elevala 56m. al disopra del mare , presso di 
Alt- Pillau, che mostrasi a 8 miglia come una nave a tre 
alberi. 

DANTZIG (Fanali) alla punta P. del nuovo ingresso della 
Vistola. 11 primo di questi fuochi è fisso, in una torre di 
25m. e produce 7 reverberi parabolici, sopra due ranghi. 
Lat. 54° 24' 15" T. e long. 10° 19' 51" L. È visibile a 14 
miglia da T. 78° P. a 0. 45° L. 

Il secondo fanale è all’ estremità del molo L. e serve prin- 
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oipalmcnle come fuoco di porto; é un fuoco fisso, visibile 
a 10 miglia da T. 67* I». a T. 31® L. (4.® ord. 1841). 

1IELA (Faro) a 800m. T. 38® 40' L. della punta. Questo 
fuoco ha 37m. di elevazione ; è composto di 6 lampade di- 
sposte in modo da produrre le apparenze d’ un fuoco mo- 
bile, con degli splendori e degli eclissi di 30", visibile a 
10 miglia. 

Lai. 84® 36' 04® T. e long. 16® 28' 47" L. (3.® ord. 1841). 

RIXHOFT (Faro) a fuoco fisso, elevato 68m. 7 dal livello 
del mare e visibile a ‘23 miglia. Lalit. 54® 50' T. e long. 
16* 0' L. (1.® ord. 1866). 

JERSHOFT (Faro) a fuoco mobile di 2' in 2', a 54° 52' 
29" T. e 11° 12' 23" L., all’ estremità della roccia Robert 
Hooft, tra Rùgenwalde di Slolpmunde. La lanterna è di 
ferro; 15 reverberi sono divisi in tre gruppi, di modo che 
ad ogni rotazione vi sono tre tempi di oscuramento ; la ro- 
tazione totale essendo di 6', i Ire splendori sono di 70®, e 
quelli degli eclissi di 50*, ciò che lo distingue dai fuochi 
fissi di Rixhofl e d’ Arcona, e dal fuoco mobile di Ilela. 

Il terreno è elevato 21 m. al disopra del mare, e F edi- 
lìzio di 27m., ciò che dà 49m. per F elevazione del fuoco. 
Si vede a 18 miglia tra L. 35® T. e O. 53® P., passando da 
T.; ma nella baja di Stolptnunde, il fuoco è nascosto dalle 
dune del lago Viedzid, di modo che da quella parte non 
è veduto nella rada. (2.® ord. 1838). 

♦ SWINEMllNDE (Faro), fuoco fisso rosso, a 85°, 55' 58" 
T. eli® 58' 39" L., all’ estremità della scogliera L. É elevalo 
lino. 3 al disopra del* mare e visibile a 10 miglia da L. 13* 
T. a P. 13® 0. (4.® ord. 1857). 

(Faro) alla parte L. del porto a 1 miglio e V* a 0. 

12® 30* L. dall’ estremità del molo; fuoco fisso elevato 63m. 
3 e visibile da 20 a 22 miglia. Latit. 55® 54' 59" T. e long. 
Il® 57' 29" P. (1.® ord. 1855). 

Rilevate il faro a 0. 25® L. per andare sulla boa nera è 
bianca esterna; portate i segnali del molo di L. e quello 
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della spiaggia, V uno coll’ altro, a 0. 56® L., voi giungerete 
nel porto fino alta seconda gettata di L, a 4 cavi, ai di 
dentro del faro, e a V* cavo dal molo, ove trovansi i piloti; 
se fa cattivo tempo , fanno dirigere col mezzo di una ban- 
diera rossa. 

GRIEFS WALDO (Faro) a fuoco mobile di 1' 30" successi- 
vamente rosso e bianco in tempo eguale. La sua elevazione 
è di 46m. 2 e la sua portata 17 miglia. Latit. 54° 13' 30" 
T. e long. 11° 35' 30" L. (3.® ord. 1840). 

ARCONA (Faro di) a fuoco fisseti Ila punta G. dell’ isola 
di Jlugen, a 54° 40' 54" T. e 11® 5' 51" L. La sua eleva- 
zione è di 60m. al disopra del mare. Questo fuoco é visi- 
bile a 22 miglia da L. 40® 0. a P. 41® 0. passando da T. 
(t.® ord. 1851). 

Vi ba presso il faro due segnali che servano a fare evi- 
tare la roccia che è a 500m. a L. 18° T. dalla punta. 

DARS-POINT (Faro). Due fuochi sulla stessa torre, uno 
mobile c l’altro fisso e rosso; il primo è elevalo 55m. i 
cui splendori sono di 1' in 1’ c visibili a 16 miglia; il se- 
condo è elevalo solamente 13m. e non è visibile che a 12 
miglia. Latit. 34® 28' 56" T. e long. 10® 10' 36" L. (3.® 
ord. 1848). 

PRIX-11AKEN (Galleggianti). Tre battelli portanti ciascuno 
due fuochi verticali sono situati nel seguente modo: 1.® a 
L. del banco Prix-Haken; 2.® a P. del banco Schwarte - 
wilzer; 3.® sulla punta 0. del banco Woitzig ; i primi due 
elevati 9m. e visibili a 4 miglia ; il terzo da 3 a 6 miglia. Df 
giorno i battelli pprtano una bandiera rossa in cima al- 
l’ albero. 

WARNEMUNDE (Faro) fuoco fisso a 440m. 0. delle sco- 
gliere, il quale si accende dal 1® agosto al 30 aprile. Si 
vede a 12 miglia da L. 8® O. a O. 41® P. pass, da T. c 
quando- si perde di vista devesi cessare di governare sulla 
costa. Lai. 54® IO' 15" T., c long. 0® 45' 30" L. (4.® ord. 1836). 

Presso il fanale havvi un albero da segnali. Un grosso pal- 
lone bianco e nero indica 3m. 2, ed i piccoli palloni Om. 
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(i in più se sono al di sopra, e in meno se al di sotto. 
Una Camma annunzia l’alta marea, e la sua assenza la 
bassa marea. Finalmente una bandiera laterale mostra In 
direzione da seguirsi quando i piloti non possono uscire. 
Questi segnali sono fatti diligentemente. 

TRAVEMUNDE (Faro). Il passo è indicato da due Già di 
boe bianche a destra, e nere a sinistra entrando. Il fuoco 
fisso è elevato 54m. 1 al disopra del mare e si vede a 46 
miglia. Lalit. 53° 59' 40" T. e long. 8 U 32' 54" L. (3.° 
ord. 4827). 

Questo fuoco non illumina che 1’ angolo nel quale é il 
canale ; perdendolo di vista, si cade sotto le coste di Hol- 
stein o di JUecklembourg. 

A 400m. dal faro, è un albero da segnali, per indicare 
le variazioni dell’ acqua nel porto, che i venti fanno qual- 
che volta passare da 2m. 5 a 4m. 8. Vi é similmente una sta- 
zione di piloti. 

Quando si vuole entrare di notte, si alza un fuoco visi- 
bile da terra , sopra tutto I’ orizzonte, al quale si risponde 
con un fuoco rosso , dall’ estremità della gettata di 0. In 
assenza di quest’ ultimo, il porto non è praticabile e biso- 
gna ancorare per attendere lo spuntar del giorno. 

(Fuoco) fisso di G miglia di portata nella stessa 

torre del precedente. 

Siccome esiste un’ altra spiaggia sulla costa Lubech, presso 
Brodsten, non conveniva che il fuoco fosse più elevato per 
non vederlo al disopra di questa spiaggia, quando uno se 
ne é avvicinato. 

Esiste a P. del villaggio di Nieudorf (Holstein), a 42 mi- 
glia e sulla prominenza Gromnitzerberg, una torre rotonda 
di 43m. 5, eccellente segnale che vedesi a 20 miglia. 

DANIMARCA. 


Le direzioni sono vere, a meno di un contrario avviso. 
La variazione era di 46® 45' M. a Copenhague, nel 4845. 
Io ignoro qual sia il movimento annuale di quest’ angolo. 
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1 fuochi sono accesi dall’ equinozio d’ autunno a quello di 
primavera, una mezz’ora dopo il tramonto del soie; e nel- 
l’ altro semestre 4 ora dopo. 

CRISTOAN'SOE (Faro) sopra una torre glande situata 
sulla fortezza a 13 miglia L. 22° T. dal fuoco d ' Jlummeren 
( isola Bornholm); gli splendori hanno luogo di 20" in 20”. 
È elevato 28in. 5 e visibile a 14 miglia. Lalit. 55° 19' T. 
e long. 12* 31' L. Per raggiungere I’ ancoraggio si chiede 
un piloto mettendo una bandiera all'albero di parocchetto; 
se non è risposto é segno che non si può entrare. (3.® 
ord.). 

HAMMEREN (Faro) a fuoco fisso sulla parte T. al pendio 
del monte Stcilebjerg. È elevato S5m. e visibile a 14 mi- 
glia da 0. 59° L. a 0. 26° P. per T. Latit. 35° 17' T. e 
long. 12° 27' L. (3.° ord.). 

RONNE (Fanali) a fuochi fissi; quello di L. è sul monte 
ove è la chiesa, e vedesi da T. 30° P. a O. 10° L.; quello 
di P. rischiara lutto l’orizzoute, ed é sul molo del porto 
a 306m. in P. 38® 0. dal precedente; la loro portata è 8 
miglia. Bisogna tenerli in linea per entrare nel porto. Lat. 
35° 8' T. e long. 12° 22' L. (3.® ord.). 

GIEDSER (Faro) a fuoco fisso alla punta 0. dell’ isola Fai - 
ster, 754m. dalla punta esterna ; elevato 19m. e vedesi a 13 
miglia. Lat. 54® 33' 30" T. e long. 9° 37’ 41® L. Il banco 
Trindelen gli resta a 3 miglia e 7* 0. 36° L. ; non ha 
che 2m. d’ acqua. Una boa rossa è a un cavo in P. 38° 30' 
0. di questo pericolo, a Cm. 5 d’ acqua. (4.° ord. 1831). 

MOEN (Faro) a fuoco lenticolare fisso, sulla costa S. del- 
P isola Moen, a 54° 36' T. e 10" 12' 21" L. La sua eleva- 
zione è di 25m. e la sua portata di 12 miglia, tanto che 
si stà a 0. e a L. dell’ ingresso del Grosund; ma quando si 
sta a G. T., esso è nascosto dalle spiaggie alte di Moen. 
(4.® ord. 1831). 

RODVIG (Fanale) fisso, rosso, all’ estremità della gettata 
di L. del porlo ; è elevato 5m. 6 e visibile a 3 miglia. Delle 
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boe sono siiuàte per tonneggiarsi nel passo che fa fronte 
a Lib. 

STEVNS (Faro) a fuoco mobile sulla spiaggia di Slevns; 
0 reverberi fanno un giro in 5', dimodoché in questo spa- 
zio di tempo una gran luce apparisce e scomparisce sei 
volte. Questo fuoco ha 43m. 9 al di sopra del mare e una 
portata di Iri miglia. Lalit. 53° 17' 40" T. e long. 10* 7' 
29" l. (3.° ord. 1848). 

K10GE (Fanali). Due fuochi di porlo fissi servono all’ in- 
gresso tenendoli in linea. La loro portala è di 6 miglia. 
Lat. 55° 27' 6" T. c long. 9° 51' 8" L. (1842). 

FALSTERBO (Faro) a fuoco fisso sopra una torre di 
pietra, a 55* 24' T. e 10° 30' L., elevato 24m. e visibile a 
13 miglia. 3.° ord. 1843). • 

— (Fuoco galleggiante) ancorato in 9m. d’acqua, a 55* 
17' T. e 10° 28' L., elevalo 55m. e visibile a 6 miglia. 

Il battello é rosso portante le iniziali F. S. sui lati; i suoi 
due alberi portano ciascuno un fuoco fisso e di giorno una 
palla rossa ; tocca la campana in tempo di nebbia.i(1844). 

DROGDEN (Fuoco galleggiante del canale) d’ una portala 
di IO miglia, tra le isole Amag e Sallholm, a Lib. del banco 
Quartus. Goletta con bordo rosso c croce bianca, ancorata 
in 8in. d’acqua a 0. 30° 15' L. , 2 e ‘/» miglia dal porto 
Dragai, e a L. 10° 45' 0., 1 '/» miglia dalla boa segnale 
Dragai. Nove lampade a reflesso sono attorno del grand’al- 
bero, a 9m. al di sopra del mare. Una campana é toccheg- 
giata IO di seguito nelle nebbie, con degli intervalli di 5'. 
Una bandiera rossa sventola sul grand’albero; visi trovano 
dei piloti. Lat. 55° 33' 11" T. e long. 40° 22’ 53" L. L’epoca 
dell’ arrivo di questa goletta alla sua stazione dipende dallo 
stato dei ghiacci; sovente accade il 1° Marzo. 

Un numero di pertiche segnalano i pericoli sulle coste 
Danesi del Sund, alle quali fa duopo vigilare con grande 
cura. (4. 9 ord. 1838). 

SVELGETS (Fuoco galleggiante) con 2 fuochi fissi, anco- 
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rato a 1443m. a T. 15° da questo banco per facilitare la navi- 
gazione dei passi intorno di Middelgrun e del Drogden, 
a 53° 59' 30" T. e 10° 21' 56” L. La sua portata è 9 mi- 
glia. (5.° ord. 1885). 

COPENIIAGUE (Fanale) fuoco fisso varialo di 3' in 3' da 
splendori di 8", preceduti da uh eclisse di 2C". La luce è 
elevata di 12m. 4 e visibile a il miglia. Lat. 55° 42’ 13" 
T. e long. 10° 16' 42" L. (4.° ord. 1858). 

VEDBECK (Segnali). 5 miglia a T. di Copenhague , sono 
stati situati due segnali sul rombo P. 27° 0. per indicare 
la direzione del cavo elettrico che attacca la punta O. del- 
l’ isola Hveen alla costa Danese, alla quale bisogna accostarsi 
per non danneggiare. 

HELSENEUR (Fanale), alla testa della scogliera 0.; fuoco 
fisso elevalo 5m. e visibile a 6 miglia. Lat. 56° 2' 5" T. e 
long. 10° 47' 6" L. Con quello di Kronborg illumina tutto 
il Sund. 

Vi si trovano dei vapori; e uno stabilimento dà il mez- 
zogiorno medio di Greetmich con la caduta del suo pal- 
lone. 

KRONBORG (Fanale) fuoco fisso e a lampade, sulla torre 
G. del castello; é elevalo 33m. 6, indica l’ ingresso del Sund 
e I’ ancoraggio di Kronborg, con una portata di 12 miglia. 
Lat. 56° 2' 20" T. e long. 10° 17' 10" L. (3." ord. 1845). 

Questo fuoco non è visibile da Li!)., essendo nascosto dalla 
torricella S. dei Castello. 

NAK.K.EIIOVED (Fori). Questo capo essendo essenziale 
a riconoscersi, vi sono stabiliti due fari a fuoco fisso di 
una grandissima chiarezza; si scuoprono, quello di L. da 12 
miglia, quello di P. da 8. Le due torri sono 402m. 0. 49° 
P. 1’ una dall’ altra, c a 2 miglia. 0. 05° L. da Gilbjergho- 
ved; quella a M. ha 4im. 9 al disopra del mare; quella a 

S. non ha che 29m. 8. 11 fuoco L. è per la lat. 56° 7' 9" 

T. e long. 10® 0’ 24" L. 

1 piloti trovatisi al villaggio presso il capo. 
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Piccolo Beli. 


NEIJSTADT (l'aro) a fuoco mobile di 2' in 2' sulla punta 
Pelzer, a 54° 5' 17" latit. T. e 8° 31' 26" L. ; è a 2 miglia 
0. 56° L. dall’ingresso di Neusladl ; elevato 14m. 2 e vi- 
sibile a 12 miglia. (4.° ord. 1842). 

LANGELAM) (Fanale) a Lib. del castello di Frankjcer, 
guida i vapori che passano uel Bell di Langeland; è sopra 
un piuolo. 

MARIEN-LEUCIITE (Faro) a fuoco mobile alla parte G. 
dell’ isola Fehmern sull’ Oldemburg-Huk , 2 miglia 0. 37° 
L. dal banco pericoloso Put-Gurden. Si vede attorno l’ isola 
quando si hanno 5m. di elevazione a la miglia di distanza, 
e finché non si sia vicino 1 o 2 miglia; é nascosto alla di- 
stanza di 2 miglia dalla collina di Calharincnhof , da 0. 
25° L. a 0. 5 3° L. 

Il fuoco termina una rivoluzione in 30"; i sei splendori 
di 10" sono seguiti da eclissi completi. È elevato 28in. 8 e 
visibile a 14 miglia. Lat. 54° 29' 59" T. e long. 8° 34' &" L. 

Dal fuoco di Giesder, il fuoco di Fehmern resta a P. 27" 
0. , 25 miglia; e dal fuoco di Fakkbjerg a L. 18° 0., 25 
miglia. (3.° ord. 1832). 

FEMERSUND (Fanale) a fuoco fisso , visibile a 2 mi- 
glia. (1854). 

KIEL (Fanale) a fuoco fisso, verde, visibile a 2 miglia. 
Latit. 54° 19' 12" T. e long.’ 7° 48' L. 

FAKKEBIERG (Fanale) a fuoco fisso sopra una montagna, 
a 1 miglio T. del capo 0. dell’ isola Langeland, c costruito 
sul sistema di quello di Skagen; elevalo 39m. 2 e la sua 
portata è di 14 miglia. Latit. 54° 44' T. e long. 8° 21' 48" 
L. (3.° ord. 18G0). 

DUSTERiNBROOK (Fanale) *sulla costa di Holstein ; il suo 
fuoco é fisso e rosso , e visibile a 0 miglia avvicinando 
Kiel. Latit. 54 B 20' T. e long. 7° 49' L. (G.° ord. 1864). 
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FREDERIKSORT (Fanali). Due fuochi fissi, dei quali il più 
P. è sul bastione, a 84° 23' 29" T. e 7° 80' SO" L. ; la loro 
portala non è che di 9 miglia e servono a fare evitare il 
banco che è nella parte di M., che si estende a 0. 40° L. a 
circa 314m. al di fuori di Frederiksort. Il più P. è elevato 
lOm., l’ altro 5 solamente. La loro distanza é di 47lm. P. 15* 
T. e L. 18° 0. Il più L. è sopra un segnale che è stato 
situato sull’ estremità coperta del banco , che è un fuso di 
ferro sormontato da tre palle rosse formanti un triangolo 
equilatero; il vecchio segnale della punta, a P. 17° 0. e 
il fanale, a P. 4° T. Quando il tempo lo permette, si so- 
spende la lanterna a questo nuovo segnale Sm. al disopra 
del mare; nel caso contrario, la lanterna è sospesa ad una 
pertica a lato dello stesso. 

— (Faro) a fuoco fìsso in costruzione sull’ estremità del 
pericolo; rimpiazzerà il fuoco del bastione. 

BULK (Fanale) a fuoco fisso, elevato I6m. 7; indica il 
porto di Kìel e l’ ingresso del canale di Holstein. È visi- 
bile a 12 miglia. Latit. 84° 27' 24" T. e long. 7° 51' 32" 
L. (4.° ord. 1815). 

ECKERNFORDE (Fanale) a fuoco fisso, posto sulla gettata. 
Si deve rilevarlo a T. 80° P. per giungere all’ ancoraggio. 
Latit. 84° 28' 15" T. e long. 7° 29' 87" L. 

AEROSKJOBING (Fanale) a fuoco fisso, di porto, elevalo 
8m. e visibile a 4 miglia. Latit. 34* 55' T. e long. 8° 5' 
30" L. (1880). 

ALS (Faro) a fuoco fisso sulla punta Kekences o punta 
S. dell’ isola Als; guida sul fiord di Flensbourg. La sua 
portala è 12 miglia. Latit. 84° 81' 20" T. e long. 7° 38' 
34" L. (4.° ord. 1848). 

SVEISBORG (Fanali). Due fuochi fissi di 5m. d’ elevazione 
e di 4 miglia di portata sono situati alla parte T. e 0. 
dell’ ingresso del porto. 11 fuoco di 0. é acceso tutta la 
notte eccettuato col chiaro di luna; quello di T. fino alle 
ore IO.. 
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•— (Fanale) a fuoco fìsso, verde , all’ angolo G. L. del molo 
dei vapori, acceso Ano all ore. 

— (Fanale) a fuoco fìsso, rosso, all’ angolo P. Lib., a 23m. 

5 dal precedente. Questi ultimi fuochi sono accesi quando 
si attendono dei vapori. 

APENRADE (Fanale) sul molo 0. del porto; fuoco fisso, 
rosso, visibile a 4 miglia, essendo elevalo 5m. Lai. 55" 2' 
30" T. e long. 7° 5' 36”. P. Non è acceso che fino alle ore 
11 , dal 15 settembre al 1° aprile. 

AARÓ (Fanale) a fuoco fìsso, nella casa della posta. La sua 
portata é di 6 miglia. 55° 15' 42" T. e 7° 22’ 30" L. (1777). 
Un piccolo fuoco fisso esiste sulla gettata 0. del porto. 

BOGENSE (Fanale) a fuoco fisso, rosso, elevalo Gm. e 
visibile a 3 miglia. Lalit. 55° 34' T. e long. 7° 45' L. (1861). 

ASSENS (Fanale) sopra la torre bianca, a 14m. dall’e- 
stremità del molo T. ; il suo fuoco é fisso, elevato Gm. e vi- 
sibile a 5 miglia. Latit. 55° 16' T. e long. 7° 53' L. A 2 
miglia in T. é un’altra torre bianca, sormontata da un 
pallone rosso 12m. al disopra del mare. É nel livellamento 
della chiesa di Kiert con quella di Sandager costa P. della 
Fionia. (1844). 

BAAGO (Fuoco) fisso sulla punta Lib. dell’ isolotlo di tal no- 
me, a 55° 17' 35" T. e 7° 27' 55” L. La sua elevazione è di llm. 
5 e la sua portata 10 miglia , da P. Lib. a G. L, per 0. , ad 
eccezione del Lib. in cui è nascosto dalla città Baagò. (4.® 
ord. 1842). 

MIDDELFART (Fanale) a fuoco fìsso elevato 5m. e visi- 
bile a 3 miglia , sopra la gettata. Non è acceso che dal 
1.® novembre al 1.® maggio. Molte pertiche sono sopra i 
pericoli del piccolo Bell. 

FREDERICIA (Fanale) sul piccolo Bell, a T., fuoco fisso, 
rosso, di posta; è situato sul molo, visibile a 4 miglia nella 
direzione «li 0., e in T. dopo la punta Skanessode. 

Lat. 53® 33' 56" T. e long. 7° 25' 25" L. (1842). 

1G 
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I10RSENS (Fanali) parte 0. del porlo, a 109m.’ l’uno dal- 
1’ altro; sono fìssi; quello di T. è elevato Ora. 7 e quello 
«li 0. 3m. 4; si scorgono a 6 miglia. Bisogna tenerli in 
linea. .Lalit. 53° .51' T. c long, 7° 51' 59" L. 

ISOF..V SAMSO (Faro) a fuoco fisso varialo da splendori 
dio' in3', sulla punta Lib., a 55° 40' T. e 8°15' L., elevato 37m. 
e visibile a 15 miglia. 11 fuoco fisso dura 1' 55"; splendori 
vivaci 15"; eclisse 25"; a meno di 6 miglia gli eclissi sono 
impercettibili. (4.° ord. 1848). 

AARIIUUS (Fanale) a fuoco fisso, sulla punta estrema 
del prolungamento del molo 0. del porto; é elevato lOm. 3 
e visibile a 6 miglia. (1846). 

Lat. 50° 9' 20" T. e long. 7° 53' 6" L. 

(Fanale) a fuoco fisso rosso sul molo di T. Si ac- 
cende per indicare jl passo. 


Gran Belt. 


SE1R0 (Faro) a fuoco mobile sulla punta M. di quest’ isola. 
La elevazione è di 50m. sopra una torre di 7m. La 
portala é 15 miglia su tutto l’orizzonte, e i suoi splendori 
di 15” hanno luogo di 2' in 2'. Latit. 55° 53' T. e long. 8* 
44' 45" L. (3.° ord. 1852). Var. 13° 50' M. (1867). 

REEF-NESS (Faro) a fuoco fisso, sulla punta P. della Ze- 
landa; la elevazione è di 19m. e la sua portata di 12 
miglia, su lutto l’ orizzonte, eccettualo da P. 17° 0. a T. 42° 
P. Lai. 55° 44' 39" T., e long. 8° 32' G" L. (3.° ord. 1844). 

IIALLUNDBORG (Fanale) a fuoco fisso all’estremità della 
lingua di terra chiamata Gisselóre, a Lib. del porto. La sua 
elevazione c di 7m. Esso ha rimpiazzato il fuoco altre 
volte acceso sulla casa dei piloti ; portala 6 miglia. 

1IALSK0V (Faro) a fuoco fisso presso Korsòer;* acceso 
sugli stessi principi di quello di Knuds Hovet. Questo fuoco, 
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situato sul banco della lanterna, è alla lalil. di 58° 20' IO" T. 
e 8° 47' 23" long. L.; ha una portata di 10 miglia sull’ oriz- 
zonte compreso tra M., e 0. (4.® ord. 1727). 

Nel tempo delle nebbie, si accende un braciere accessorio 
per far conoscere la posizione, 

KORSOER (Fanali). Due fuochi fissi indicano l’ ingresso 
di questo porto; sono accesi come quello di Knuds-Hoved, 
e visibili a 8 miglia da T. 64° P. a 0. 26 9 P. passando per P. 
Lat. 88° 20' 11" T. e long. 8° 48' 6" L. (8.° ord. 1846). 

Due segnali bianchi su questa punta indicano la direzione 
del cavo elettrico sotto-marino. 

LYGTEBA^'K. (Fanale) a fuoco fisso, elevalo 16m. e vi- 
sibile a IO miglia; è a */» cavo dal porlo di Korsòer. 
(4.° ord.). 

Con la nebbia, si accende ancora un fuoco a splendori , 
vicinissimo e all’esterno del fuoco di Lygtebanck, a 18m. 
3 di elevazione. 

SPROGO (Faro), fuoco a eclissi sull’ isolotto di questo 
nome, visibile in tutto I’ orizzonte. I suoi splendori sono di 
15" in 18", c la sua portata 12 miglia. Lai. 88° 19' 81" T. 
e long. 8° 38' 44" L. A 0. dell’ isola due segnali bianchi 
danno la direzione del cavo elettrico, che si deve evitare 
di danneggiare. (4.® ord. 1750). 

KNUDS-EAD (Faro) fuoco fisso, rosso, alla punta L. di 
Fionia, c all’ingresso della baja di Nyborg; acceso come 
gli altri fuochi danesi, eccetto in giugno e luglio, in cui il 
servizio è regolato su quello delle poste. Lat. 55° 17' 24" T. 
e long. 8° 31' 3". Questo fuoco é visibile in tutto l’ orizzonte 
e dalla cala di Nyborg fino a P., con una portata di 10 
miglia. (4.® ord. 1780). 

SLIPSIIAVN (Fanale), fuoco fisso rosso di porlo, situato 
all’angolo DI. del forte; fa conoscere l’estensione della 
penisola e la distanza alla quale bisogna costeggiarla per 
entrare nella baja del Nyborg. Non ha che una debole 
portata di 8 miglia. Latit, 53® 17' T., e long. 8* 29' L. 
(8.® ord. 1848). 
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NYBORG (Fanali) a fuoco fisso all’ estremità della scogliera 
di P. e conducenti nel porto. Latit. 55° 19' T., e long. 8° 
28' L. 

Accesi solamente per i postali. Portata 4 miglia. 

AGERSÒ (Fanale) a fuoco fisso nel passo di Omóe, sulla 
punta 0. della prima isola chiamata ffelholm. La sua ele- 
vazione è di 7m. 6 e vedesi a 8 miglia. Latit. 55° 11' 9" T. 
e long. 8° 52' 20" L. Di giorno un pallone rosso e bianco 
di llm. di diametro, é alzato al disopra della lanterna. 
Tenendosi in linea col molino della punta Helholm, si assi- 
cura l’ingresso del passo Omóe per T. (5.° ord. 1846). 

VyERO (Faro) a fuoco mobile sull’ isololto di-questo nome, 
a 53° 2’ 13" T. e 9° 1' 31" L. Gli splendori hanno luogo 
di 15" in 15"; la sua elevazione è 5n». e la sua portala 10 
miglia. (4.° ord. 1843). 

TRANEKLER (Fanale) a fuoco fisso, sulla costa L. di 
Langeland, elevato 8m. e visibile a 9 miglia. Latit. 54° 39’ 
T. e long. 8° 55' L. (5.° ord. 1838). 

TAARS (Fanali) a fuoco fisso, a 54° 52’ 40" T. e 8° 42' 
L., elevati lOm. e Gin., visibili a 8 e 5 miglia. Lai. 54° 32' 
40" T. c long. 8° 41 L. (1837). 

SVENDBORG (Fanali) a fuoco fisso sulla gettata del porto 
Flonia, accesi solamente nei mesi da ottobre a marzo. Lat. 
53° 3' T. e long. 8° 19' L. Portata G miglia. (1834). 

GAABEÌVSE (Due fanali) a fuoco fìsso visibili a 4 mi- 
glia. (1837). 

VORDLYGBORG (Tre fanali) a fuoco fisso, visibili a 4 
miglia. Latit 33° 0' T. e long. 9° 53' L. (1837). 

Cattegat. 

ISOLA HYELÌM (Faro) mobile di 4' in 4' sulla parte cul- 
minante dell’ isola; la luce si vede per 2' 33", eclisse di 25* 
c splendori di 15". 

A meno di 8 miglia una debole luce sarà sempre visibile 
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tra gli splendori ; l’ altezza del fuoco è 49m. C , visibile a 
18 miglia. Lat. 58° 8' T., long. 8° 28' L. (2.° ord. 1856). 

NORDE-RONNER (Torre) sopra un isolotto a 4 miglia T. 
di Lcesò, La sua sommità o palla é visibile a 7 miglia. 

LYNAS (Fanale) fuoco fìsso , sul Spotsberg, parte L. dello 
ingresso di I’ Ysefjord ; latit. 55" 58' 55" T. e long. 9° 31' 

L. La sua elevazione è 37m. e la .sua portata 10 miglia. 
(4.° ord. 

SPOTSBIERG (Faro) a fuoco fisso , variato da splendori 
di 15" in 15", situato alla parte di L. , a 50° 12' T. e 8° 
37' L. , elevato 22m. e visibile a 10 miglia. (t.° ord. 1845). 

MESSELO (Faro) a fuoco fisso, elevato 55m. e visibile 
a 16 miglia. La torre e rotonda a bande orizzontali rosse 
e gialle. Latit. 56° 11' 50” T. e long. 9° 22' 25" L. (3.° 
ord. 1841). 

FORNEES (Faro) sulla punta L. del Giutland. La sua torre 
quadrata bianca, è un eccellente segnale. Lat. 56° 26' 40" 
T. e long. 8° 37' 6" L. Questo faro é a 2 miglia e T. 35° 
L. dall’ingresso di Creme, 29 miglia 0. 53° P. dal faro . 
di Anholt, e 29 miglia 0. 11° T. dall’isola Hesseló. Ele- 
valo di 21m., questo fuoco si vede a 13 miglia, quando 
si hanno 3m. di altezza. Esso è mobile. La sua elevazione 
termina in 3', e si vede uno splendore di 30" in 30", la 
cui durata é di 6"; in seguito Ravvi eclisse per 24". Quando 
uno è vicinissimo, vedesi la luce negli intervalli. La casa 
del guardiano di tetto rosso è contigua. (3.° ord. 1839). 

ANHOLT (Faro galleggiante) ancorato a 29m. (l’acqua 
a 1 miglio L. 15° 0. del banco Knob, il quale si estende 
esso stesso a 4 miglia e s /« L. 40° 0. dall’ isola d’ Anholt. 

11 fuoco ò fisso, elevato 8m., visibile a 9 miglia. Lat. 50° 
45' 40" T. e long. 9» 29' G" L. (4.° ord. 1842). 

(Faro) sulla punta L. , fuoco mobile i cui splendori 

si succedono di 25' in 25', con 6” di durata. E elevalo 57m. 
e visibile a 14 miglia. Lat. 56» 44' T. e long. 9° 18' 48° L. 

Un fanale particolare è acceso alla parte L. della torre, 
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quando il fuoco galleggiante è rimosso. É alto 17m. e vi- 
sibile a 8 miglia. (4.° ord. 1852). 

KOBBERG-GRUND (Fuoco galleggiante) all’ estremità L. 
dei banchi di Lessò, ancorato in7m. d’acqua ed ha tre fuochi 
uno per albero ; sono rimpiazzati di giorno da dei palloni. 
Il corpo del bastimento è rosso con croce bianca, portante 
il suo nome. 

Il più elevato dei fuochi ha 12m. 8, gli altri 8m. soltanto; 
il primo è visibile a 8 miglia e gli altri , a 7. Lat. 57° 8' 
30" T. e long. 9° 0' G" L. (5.° ord. 1853). 

HAIS (Fanale) a fuoco fìsso, all’ estremità della scogliera, 
parte T. dell’ ingresso. La sua elevazione è di 9m. 7 e la sua 
portata 10 miglia. Latit. 56® 59' 20" T. e long. 7® 59° 36" 
L. (4.® ord. 1846). 

SONDRE RONNER, (Piramide) sormontata da una barra 
di ferro portante due palle bianche, visibili a 8 miglia. E 
a 5 miglia 0. 33° L. dalla punta P. di Lessò. 

LiESO (Fuoco galleggiante) fìsso, unico, ancoralo a 21 m. 
. d’acqua nel canale di Lassò, a 57° 12' 45" T. c 8® 21 21" 
L. É a 3 cavi in L. 5° T. dalla sommità del banco Duale 
indicalo da un segno sormontato da due scope. É una goletta 
i cui lati rossi hanno una croce bianca. Questo fuoco vedesi 
a 9 miglia in tutto I’ orizzonte. (4.° ord. 1852). 

Una bandiera a strisce turchine verticali è alzala all’ albero, 
quando vi ha del ghiaccio nel Cattegai ; quando impedisce 
a questo fuoco di essere al suo posto, una bandiera bianca 
a striscia turchina verticale è alzata sopra i fari di Hxr- 
stolta e di Skagcn; la sua assenza per luti’ altro motivo 
sarà indicata da un pallone rosso su questi ultimi fari. 

TRINDELEN (Fuoco galleggiante) a circa 6 miglia T. 21® 
L. dalla punta di Loesò. Il battello ha 2 alberi c i suoi lati 
sono rossi con croce bianca. É ancorato a 13in. , 6 cavi 
L. 5® 0. dal banco Trindelen. Il fuoco è fisso elevalo di 
7m. 8 e visibile a 9 miglia. Latit. 57® 25' 53" T. e long. 
8* 56' 13" L. In tempo di nebbia si suona una campana. 
( 4 .® ord. 1829). 


r 
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FREDERIKSIIAVN (Fanale) sulla scogliera 0. a 57° 2G' 
IO" T., e 8° 12' 31" L. ; fuoco di porto, fisso, elevato 6m. 9, 
c visibile a 5 miglia. Questo porto può ammettere basti- 
menti ~,he peschino 3m. 7 d’acqua. (5.® ord. 1154). 

HIRS'fSHOLM (Faro) a fuoco mobile, sulla piccola isola 
di questo nome, a 57® 29' 12" T. e 8° 7' 8" L.; fa la sua 
rivoluzione in 30" , in modo che , durante tal tempo , la 
luce è eclissala e produce degli splendori. La torre 
è quadra; il 'sioco è elevato !3m. 8 e si vede a il mi- 
glia, quando s. hanno 3m. al disopra dell’ acqua. Questo 
fuoco è a 14 rni^ia e 7* 0. 1° L. dal faro Skagen: 4 miglia 
T. 47° L. da Frcterikshavn, e 21 miglia P. 46® 39' T. dal 
fuoco galleggiante di Trindelen. Esso guida al canale di 
Loesó e previene ddla vicinanza dei bassi fondi. (4.® ord. 
1838). 

AALBEK (Fanali) a fioco fisso sopra la spiaggia, a 25m. 
1’ uno dall’ altro. Sono fiochi da pescatori solamente acoesi 
dal 1.® settembre al l.° imggio. Visibili a 3 miglia. Latit. 
57° 45' 45" T. c long. 8" l' 5" L. (1846). 

SKAGEN (Faro). A. 2550m. (oli’ estremità T. del Giulland, 
a 57° 44' T. c 8® 17' L. Questo faro, elevato al disopra del 
mare, è fisso, racchiuso in una lanterna, e può vedersi a 
17 miglia. Bisogna tenersi in guadila contro i pericoli della 
punta. (3.® ord. 1858). 


Mare del Nord (Girtland). 


HIRTSHALS (Faro) a fuoco fisso variao di 4' in 4', a 
57® 35' T. e 7° 37' L, elevato 59m. e visitile a 21 miglio. 
(1.® ord. 1863). 

HANSHOLMEN (Faro) a fuoco mobile, i cui splendori sono 
ili 30" in 30", sulla punta M. del Jutland, a 5’ 0 6' 50" T. 
e 6° 15' 46" L. È elevato di 65m. 9 e ha una portata di 
18 miglia. (2.® ord. 1845). 
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Per indicare la presenza dei ghiacci nel Catlegat, si ilza 
una bandiera bianca a bande perpendicolari nere. 

TIHSTEP (Fanale) di porlo a fuoco fisso, rosso, sopra 
un piuolo all’ estremi à del molo di 0. ; si vede a 2 miglia. 
Lalit. 5C° 57' T. e long. 6° 22' L. 

AGGER (Fuoco galleggiante) sulla galeotta dei piloti 
presso l’albero dei segnali; il fuoco è fisso, devoto 9m. 
e visibile a 40 miglia. Lai. 56° 45' 30" T. e long. 5° 54' 
L. (4.° ord. 1860). 

SYLT (Fanali) sull’estremità della parti T. dell’isola; 
fuochi fissi a 2620m. L. 7° 45' 0. e P. 7° *li' T. 1’ uno dal- 
P altro. Il fuoco di P. é rosso, elevato firn, e visibile a 40 
miglia ; quello di L. la cui portata è /2 miglia è elevato 
22m.; lenendoli nello stesso livelIamerWO, si passa sul banco 
di 4m. 8 d’ acqua. Lat. 55° 5' T. eiOng. 6° 3' 54" L. (4.° 
ord. 4832). 

RODE KLIF (Faro) a splendori, presso Rode-Clif; gli 
splendori sono di 4' in 4'; il fioco è elevato 60m. e visi- 
bile a 20 miglia in tutto 1’ orizzonte. La torre è rotonda 
t e ha 59m. di elevazione. Lati. 34° 56' 51" T. e loug. 6° 

6' L. (2.° ord.). ' 7 

(Segnale) sull’ eslrmilà O. dell’ isola, avente 54 in. 

6 al disopra del mare. Psormonlato da un circolo facente 
fronte a 0. 48° P.; segràla i banchi a Lib. di Iformunde- 
Odde. Una casa per i soccorsi ó attenente. 

LISTER (Fari). Die fuochi fissi sull’estremità T. dell’i- 
sola Sylt; il più P.^a 55° 3' T. e 6“ 5' 36" L., sulla punta 
Oslindie , aventi • < 0m. di elevazione. Il più L. è a 2668m. 
sulla lingua di ter’a Albonodde, elevato 54m. a basso mare; 
la sua sommità é quadra. La portata di questi due fuochi 
è 48 miglia. I' loro livellamento è L. 5° O. e passa dalla 
maggiore profondità dalla barra fino all’ingresso principale 
della rada di iister, per4m. 7 d’acqua a bassa marea. Quando 
si è oltrepassati e che si aumenta la profondità a 14m. 
e 43m., si -ambia rotta e si governa a L. Questi fuochi si 
scorgono più facilmente quando si proviene da T. (2.® ord.). 
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DAGEDULL (Fanali) di porto ; due fuochi fissi, a 54° 43' 
40° T. e 6° 20' 56" L. , i quali guidano sul porto tenendoli 
l'uno coll' altro. 

FOUR (Fanali) sull’isola di questo nome al porto Wyk; 
due fuochi fissi sopra delle pertiche, danno la direzione per 
entrare. Lat. 34° 41' T. e 6“ 41' L. Portata 5 miglia. (1862). 

AMRUM (Faro) in costruzione, i cui splendori saranno di 
50" in 50". 54° 38' T. e 6" 2' L. 

EYDER (Fuoco d’). Un fuoco galleggiante all’imboccatura 
del fiume , serve come stazione ai piloti. Ancorato in 
7m. 3, il fuoco è elevato di iOm. 3 e si vede a 10 mi- 
glia; il corpo del battello è rosso con una striscia bianca ; 
si loccheggia una campana o si spara il cannone secondo 
le circostanze. 54° IO* 46" T. e 6" 14' 20" L. Lascia la sua 
stazione- alla fine di novembre. (4.® ord. 1805). 

Due segnali sono sul banco che sporge da terra, dopo la 
diga e a 0. di S. Peter. 

GREAT I10RST (Faro) a fuoco mobile di 20" in 20", ele- 
vato 61m. e visibile a 20 miglia. Lalit. 54® 6' T. e long. 
12° 45' L. (2.° ord. 1866). 

ALEMAGNA. 

HEL1GOLAND (Faro) sulla punta la più elevata dell’isola, 
a 33 miglia T. 58° P. da Cuxhaven ; è a fuoco fisso e vedesi 
a 21 miglio. Lat. 54° 10' 50" T. e long. 5° 32' 58" L. (l.° 
ord. 1811). 

ELBA. Il passo é indicato da delle grandi botti e da delle 
boe nere e bianche ; le prime a 0. e le seconde a T. lungo 
il canale. Le due estreme indicano l’ingresso dell’£/6a;Ia 
botte rossa è posta al difuori dei banchi ; nel verno sono 
tolte o limosse secondo le posizioni dei banchi di sabbia. 

— (Fuoco galleggiante esterno) fisso sulla linea che passa 
per la botte rossa , per il segnale Scharliorn e la gran 
torre di Neuwerk; la boa bianca N. 1 gli resta a L. Questa 
galeotta è ancorata in 20m. d'acqua; di giorno porta una 
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bandiera rossa e la nolte un fanale al suo albero, a llm. 5 
di elevazione. Nei mesi di gennojo e febbrajo è tolta. In 
tempo di nebbia tocca una campana di 15" in 18" per 1' 
di tempo ; finalmente quando si veggono sparire delle navi 
nei grandi rovesci di neve, istantanei, si spara il cannone 
Lolit. 54° 0' T. c long. 8° 58’ L. 

Un bastimento ausiliare , la galeotta dei piloti, ha la sua 
stazione pressò la botte rossa o presso Neuwerk, secondo 
le circostanze. Intanto, quando il cattivo tempo scaccia la 
prima galeotta dall’ordinaria sua posizione, si troverà la 
seconda nel triangolo formato dalle boe D, C e N. 6. Porla 
una lanterna all’albero di trinchetto. Latit. 53° 59’ 50" T. 
c long. 6° 0' 51" L. 

— (Fuoco galleggiante del centro) al punto in cui il canale 
s’ inforca tra le due boe bianche N. 3 e 4, presso il Vogel- 
sand. Dal primo al secondo fuoco hanvi 6 miglia. T. 50° 
L. É ancorato a I8m. e non lascia la stazione che in occa- 
sione dei ghiacci. Di giorno porta una bandiera turchina 
e bianca a bande orizzontali , sopra I’ albero maggiore. Di 
notte due fuochi fissi sono alzati alla distanza di 6m allo 
stesso albero» ovvero, il superiore, a Hm. dalla coverta. 
Siccome questi battelli possono essere rimossi in occasione 
dei ghiacci e spinti in alto mare , la loro assenza indica 
i pericoli della località dovendo entrare. Latit. 53° 59' T. c 
long. 6° 6' L. 

— (Fuoco galleggiante interno) nel Norder-Gatl , a 5 
miglia e */* 1,1 L. 20* 0. dal precedente ; esso porto un 
fuoco fisso all’ albero maggiore. Latit. 53° 58' T. e long. 
f>° 11' L. 

Nei casi straordinarii si stabiliscono uno e più fuochi gal- 
leggianti supplementari tra le due boe nere N. 9 e 10, o 
in altri punti. 

NEUVF.UK (Faro) sopra quest’ isola, all’ imboccatura dcl- 
F Elba, elevalo 57m. e visibile a 15 miglia; o 7 miglia al 
di là della botte rossa e avanti di avere perduto di vista 
quello d ' Heligoland. Latit. 53° 55' T. e long. 0® 9* 50" L. 
(3.® ord.). 
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— ( Faro ) a fuoco fisso sulla stessa isola a 62ìlm. dal 
precedente ; elevazione I8m. ; portala 42 miglia, ovvero, 5 
miglia al di là della bolle rossa. 

É occullato tra I’ 0. 7° L. e S. 15° 0., nella direzione 
della boa N. 5 V tino alla boa F ; è In questo spazio che 
ancorano le navi che non vogliono entrare a vela nell’im- 
boccatura di Neuwerk. 

KUGEL BAAK (Segnale) alla punta 0. dell’ingresso del- 
1’ Elba. Esso è utilissimo alla navigazione del fiume. 

(Fanale) a fuoco fisso sopra una casa all’ interno del 

Kugel-Baak. Venendo dal mare , é visibile in linea della 
botte nera J. Quanto prima si vedrà il fuoco di Cuxhaven, 
a splendori , in questa direzione. Questa navigazione è 
sempre pericolosa. Lalit. 55° 54' T. e long. 6® 21' L. 

CUXHAVEN (Faro). Questo fuoco è fisso ; elevalo di 25m. 
2, illumina immediatamente il porto, e non ha che una por- 
tata di 12 miglia. Ilavvi un buon ancoraggio avanti il 
porlo. Lai. 55° 52' 21" T. e long. 6° 22' 46" L. (5.® 
ord. 1 853) 

Nota. La parte bassa di questo fuoco è a splendori, quando 
si rileva , dopo Neuwerk, fino a L, (all’ incirca) del Kugel- 
Baak, alfine di evitare la confusione con quest’ ultimo fuoco 

Questa navigazione essendo sempre pericolosa , non 
consiglio di tentarla, senza il piloto locale. 

BOSCII (Fanale) a fuoco fisso sulla parte L., acceso quando 
non vi è ghiaccio. 

LUHE (Fuoco galleggiante) ancorato a 5m. d’acqua di basso 
mare; porta una bandiera rossa c bianca nel corso del 
giorno. 

SANTA MARGHERITA (Fanale) a fuoco fisso, mautenuto 
dai piloti, dalla parte T. della roda di Freyburg, nell’ Elba. 

STORFLODEN ( Fanale ) a fuoco fisso sopra un albero 
presso Svenflet, al confluente della Slor e de\Y Elba; l’in- 
gresso del passo della Stor è indicato in modo da rieono- 
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scerc la maggiore profoudità d’ acqua ; non è praticabile 
che colla marea alta. 

GLUCKSTADT (Fanale) a fuoco fisso, elevalo Gm. 7 al 
disopra del pieno mare, sull’ estremità della scogliera T. 
La sua luce è róssa e visibile dal lato del fiume a 6 miglia, 
da L. q. 0. fina alla riva T. dell’ Elba. (5.° ord. 1846). 

Latit. 55° 47' 5" T. e 7° 4' G" L. 

Avanti l’estremità T. di questa scogliera, esiste un banco 
sul quale non hanvi che 3m. 4 a 5m. 7 colle maree ordi- 
narie. La sua estremità P. è indicala da una grossa bolle 
verde sormontata da una pertica a granala. Girando attorno 
tal segnale da 0., trovasi il canale che conduce al porto, 
nel quale vi sono da 4m. 8 a 5m. 1 all’ alta marea. 

Per ottenere il soccorso del battello a vapore che vi è di 
servizio serve inalzare la bandiera nazionale. 

SCHULÀW (Fuoco galleggiante) rosso c fisso , avanti 
il banco di Schelpsand , sponda T. dell’ Elba , affine di 
evitare quel punto pericoloso. Vi si trovano dei piloti , e 
una campana per la nebbia. 

BREMEN (Fuoco galleggiante) all’ ingresso, tra le parti 
nominate Tegelersplat e Rolhengrund , non lungi dalla 
settima boa nera detta Mellum, a 18m. di fondo. 11 suo fuoco 
è elevato 2!)m. e visibile a 12 miglia. Vi si rilevano : He- 
ligoland a T. 17° P. ; la torre Wangeroog a P. 11° 56' 0., 
e la chiesa di Minse a 0. 56° 15' P. Latit. 53° 49' T. e 
long. 5° 48' L. (4.° ord. 1818). 

HOHE-WEG (Faro) sopra una torre ottagona a terrazzo 
e galleria ; questo fuoco è fisso elevato 36m. 5 e visibile 
al momento che si é alla boa esterna, Schiissel- Torme o 
Boa- Cle f; e solamente da T. 74° P. a 0. 18° L. pass, per 
T. e L. La sua portata è di 13 miglia. -Latit. 53° 43' T. e 
long. 3° 54° 45' L. (3.° ord. 1856). 

(Fuoco) fisso, rosso c bianco, nella torre del prece- 
dente, 20m. al disotto , e visibile da T. 38° P. a L. 19° T. 
pass, per T. ; scomparisce quando si viene troppo presso la 
boa nera, a destra entrando e presso delle boe II c J andando 
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nel canale Dwasgat; sembra rosso se si è nel livellamento 
della boa rossa e scomparisce nel livellamento della boa 
nera W. A. La sua portata è di 7 miglia. (1857). 

BREMERHAVEN (Fanale) a fuoco fisso, sul finme Geest. 
Si vede a 10 miglia. (4.° ord.). 

WANGEROOG (Faro) a fuoco mobile con degli splendori 
e degli eclissi di 2' in 2'. La sua portata è di 14 miglia e 
la sua elevazione di 50m. 5. Lat. 53° 47’ 30" T. e long. 5° 
34' 2" L. (3.° ord. 1850). 

L T n gran segnale resta a 523m. L. 29° T. da questo faro. 

BORKUM (L'aro) sull’ isola di questo nome, all’ imbocca- 
tura dell’ Ems; ha un fuoco fìsso di lampade a riflessi sulla 
torre della chiesa, 43m. 7 al disopra del mare. Questo fuoco 
si vede a 18 miglia. Lalit. 53° 35' T., long. 4° 19' 56" L. 
(2.° ord. 18 1 7). 

KNOCK (Fanale) sopra questa punta, fuoco fisso , elevato 
di 9ro. 2, e visibile a 8 miglia; illumina 210° da T. a S. 
passando da P. e fa evitare i pericoli della punta Knock. 
Latit. 53° 21' T. c long. 4° 45' L. (3.° ord. 1856). 

DELFZYL (Fanale) a fuoco fisso all’ingresso del porto, di 
3 miglia di portata; risplende da T. 40° O. a 0. 55° L. 
Var. 17° 0’ 31. (1867). 


OLANDA. 


I rilevamenti sono corretti. La variazione media è di 
21° 00' M. sulle coste dei Paesi-Bassi ; e il movimento 
retrogrado è attualmente di 4' a 5' l’anno. Alcuni fuochi 
non sono accesi che quando si attendono i pescatori. 

I battelli piloti portano in cima dell’ albero un fuoco 
bianco, variato da strisce strette rosse e accendono tutte 
le ore una luce bianca sotto la forma di una fiaccola. 

SCIllERMONNIK-OOG (Faro) a fuoco fisso sulla punta T. 
dell’ isola, a 1008m. T. 44° P. e 0. 44° L. dal fuoco della, 
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punta O. , visibile tra P. 42° 0, e 0. 20° L. passando da 
T., alla distanza di 16 miglia con 45m. di elevazione. Lat. 
53* 29' T. e long. 3° 49' 35" L. (3.® ord. 1834). 

(Faro) sulla punta 0. dell’ isola; il suo fuoco è fisso , 

elevalo 42m. con 16 miglia di portata. Si vede da L. 42* 
T. a 0. 19° L. passando da 0. Questi due fuochi guidano 
per entrare nel mare di Frise. 

TERSCHELLING (Faro) sulla parte P. dell’isola; fuoco 
fisso, a 12 miglia di distanza Questo faro è sulla torre 
Br andar is, a 53° 21' 38" T. e 2° 52' 43" L. É elevalo 57m. 
e Ja sua portata é di 22 miglia su tulio l’orizzonte. (1.® ord.). 
Esistono due segnali sull’estremità P. di quest’isola. 

VLIELAND (Faro) a fuoco fisso, sulla duna a P. del vil- 
laggio, a 55® 17' 48" T. c 2® 43' 25" L. La sua elevazione 
è di 46m. e la sua portala di 12 miglia. Apparisce rosso 
da T. 28° P., a 0. 31° P. passando da P., e indica i passi 
di Slortemelk Nord e Blanc , tra 0. 51® P. e T. 20® L. 
(4.® ord.). 

L’isola Vlieland ha 4 grandi segnali; lo Strandkaap, il 
Kleinekaap il Vcldkaap e il Duinkaap, indipendentemente 
da quelli che guidano nello slrello tra Terschelling. 

(Fanale) a fuoco fisso sul Robbedol o punta P. di 

Vlieland. La sua base e a secco nelle più grandi maree e 
la sua elevazione è 18m. 11 fuoco è nascosto nelle direzioni 
di G. T. e 0. L. e in quelle di 0. L. e G. T. da 2 pa- 
rafimeli! ovali situati nelle dune. Per prevenire le vicinanze 
di questa costa come pure il pericolo dei banchi d’ Eyer- 
land, è stato eretto questo fanale ; tanto le correnti che i 
movimenti dei banchi presentano grandi pericoli. 

HARLINGUE (Fanali). Il primo é un fuoco fisso in fondo 
al porto, che illumina l’orizzonte da T. 6“ L. a 0. q. L. pas- 
sando per T. e P.; il secondo è un fuoco di porto all’estre- 
mità della scogliera. T. Essi danno la direzione dell' ingresso. 
La loro portata è di 10 e 12 miglia. (4.® ord.). 

Latit. 55° IO’ T. e long. 5° 4 ' L. 
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KYKDUIN (Foro) a fuoco fisso sulla torre del forte, a 49m. 
al disopra del mare : visibile a 20 miglia. Illumina lutto 
l’orizzonte. Lat. 52° 57° 6" T. e long. 2° 23' lì" L. (1.* 
ord. 1853). 

— (Fanale) :i fuoco fisso, elevato Ì8m. in una torre di 
ferro, visibile a 5 miglia tra 0. 45° P. e 0. 15° P. Portato 
in linea con il fuoco di Kykduin, conduce all’ingresso del 
canale Schupelgat. 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, a 2560m. a 0. del pre- 
cedente, col quale guida nello stesso canale. Si veggono 
tra L. 50° T. e T. 7° P. 

NIEUWE-DIEP (Fanali). Due fanali sono alla testa della 
scogliera M. di questo porto Wierhooft; quello dell’ estre- 
mità é un fuoco bianco elevato Gm. 1 ; il secondo a 46m. U 
0. 24° P. dal primo, è un fuoco rosso elevato 7m. 5 al di- 
sopra del mare. Si veggono da tutte le direzioni dopo avere 
oltrepassalo il Vesler-l/oop, come pure dalla rada di Texel , 
Uno al porto di questo nome e dal Baìg , dalla parte opposta 
Tostochò il fuoco rosso rilevasi un poco a 0. del fuoco 
bianco, l’ ingresso di Nieuive-Diep è scoperto ; e facendo 
, l’O. 36° P. , si evitano i corpi morti avanti Nieuwe-Diep e 
Y Old-Hoofl lungo Wierhooft; governando lungo i fanali, 
si entra, in seguito senza pericolo. (3.® ord. 1843). 

TEXEL (Segnale). Esiste un segnale rimarchevolissimo al- 
l’ estremità L. di quest’isola, e due altri sulla estremità P. 

OUDE-SCHILD (Fanale) fisso di marea, sulla scogliera T. 
del porto, parte L. di Texel. Lotit. 55° 2' 23" T. c long. 
2° 31' 6" L. 

WORKUM fanali) situati alla parte 0. dell’ ingresso !86m. 
T. 42° P. l’uno dall’altro. Questi due fuochi fissi, tenuti 
in linea-, conducono all’ ingresso del canale. Lalit. 52® 57’ 
T. c long. 5° 5' L. 

HAVOREN (Fanali). 11 più grande è a fuoco fisso, parte 
il. del porto, a 52° 53' T. e 5° 1' L. La sua portata è 10 
miglia. 
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I) piccolo , fuoco di porto , ò sull’ estremità , della 
gettata di 0. per indicare l’ ingresso. Si mettono il) linea 
per evitare gli scogli indicati da una boa rossa , innanzi 
al porlo. 

LEMMER (Fanali). Due fuochi fissi sono sulla gettata di 
1*., nella direzione T. q. M. e 0. q. S. Si pongono in linea 
per entrare. Latit. 52° 50' T. e long. 3° 22' 33" L. 

WIF.R1NGEN (Fanali). Due fuochi sono all’estremità P. 
di quest’ isola, e rendono grandi servigi alla navigazione del 
Zuiderzèe: essi sono a 4l0m. T. e 0. uno dall’altro e 
conducono all’ancoraggio sotlo il piccolo fuoco, a traverso 
lo Sloot , che è indicato da alcuni sognali. É il porto di 
quarantina. Lai. 52° 55' 28" T. e long. 2° 36' 0" L. Le loro 
portate sono di 6 e 4 miglia sull’ orizzonte da L. S. a P. 
L. passando per 0. 

Quest’ isola possiede 4 grandi segnali , dei quali 2 alla 
punta L. conducenti sul Wteringcn- Word; il 3.° sul banco 
Word, e il 4.® sul capo 0. dell’ isola. 

MEDF.MBLICK (Fanale) a fuoco di porlo fisso , sulla sco- 
gliera T. 

KOLUORN (Fanale) a fuoco fisso, sulla gettata di T., a 
52° 48' T. e long. 2® 55' L. 

GF.LDERSCHG IIOCK (Faro) a fuoco fisso , installato sulla 
torre del Ven, a S / A di lega da Enkhvysen, a 52' 44' 34" T. 
e 2® 56 48" L. La sua porlata è di 10 miglia sull’ orizzonte 
da 0. a P. M. passando da L. ed è elevato 16m. 8. (4.® ord.). 

EIVKHLYSEN (Fanale) a fuoco fisso, sull’estremità della 
scogliera P. dell’ ingresso ; un secondo piccolo fuoco è sulla 
scogliera G.; tenuti in linea, marcano le acque più pro- 
fonde lungo alcune boe bianche a sinistra entrando. Latit. 
52° 42' T. e long. 2° 57' L. 

URK (Faro dell’ isola) a fuoco mobile e variato da splen- 
dori di 2' 30" in 2' 50", cioè a corti eclissi. È situato all’ an- 
golo Lib. dell’ isola; la sua portata è di 10 miglia ed è 
elevato 2om. Latit. 52* 59' 42" T., e long. 3® 15’ 23" L. 
(4.® ord.). 
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Vi si trovano dei piloti. In G. del faro estendesi un banco, 
per cui non bisogna avvicinarsi a questa costa, a meno di 
4 miglia dal fuoco. 

Le carte indicano due altri piccoli fuochi per indicare lo 
ingresso del porlo. 

SCHOKLAND (Faro) a fuoco fisso , brillante, sulla punta 
O. dell’ isola, a 52° 37' T. e 3® 22' L., elevato lOm. e vi- 
sibile a 10 miglia. (4.° ord.). • 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso e bianco, sulla punta T. 
dell’ isola, a T. 4° L. dal precedente; è rosso da L. 19° T. 
a T. 64° P. e bianco da L. 19® T. a 0. 17° L. É a 0. 8° 
L. della botte di Staar e a !20m. al di fuori dei piloti 
d’ Emmelerood. Latit. 52° 39’ T. e long. 5° 27' L. 

HOEK (Faro) a fuoco fisso, brillante, all’ angolo del fiume 
Y, a 52° 22' T. e 2° 41' L., elevato !0m. e visibile a !0 
miglia. (4.° ord.). 

STAVOREN (Fari). II gran fuoco è fisso, alla parte M. 
del forte, a 52° 53' T. e 3° !' L. É visibile a 10 miglia. Il 
secondo fuoco di porto, è all’ estremità della gettala 0. per 
indicarne l’ingresso. Si mettono in linea per evitare gli 
scogli indicali da una botte rossa situata innanzi al porto. 

ARLINGEN ( Fari ). Il primo a fuoco fisso in fondo al 
porto; il secondo all’estremità della gettala T. Danno la” 
direzione dell’ingresso e sono ambedue visibili a 10 miglia. 
Latit. 53° 10' T. e long. 5° 4' 36' L. 

ARLINGEN (Faro) a fuoco fisso, a 55° 10' T. e 3° 5' L., 
elevato 18m. e visibile a 10 miglia. (4.® ord.). 

BROERKERIIAVEN (Fanale), fuoco fisso di porlo, a sini- 
stra entrando. Portata 3 miglia. Latit. 52° 41' T. e long. 2° 
55° L. 

ENKIIUYSEN (Fanale) a fuoco fisso, sulla estremità della 
gettata di P., a 32° 42' T. e 2° 58' L. 

VEN (Faro) a fuoco fisso, situato sulla torre di Ven a 
1 miglio e % d’ Enkhuysen, e a 52° 44' T. e long. 2° 57' 'L. 

17 
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La sua portala è 10 miglia da 0. a P. M. passando da 'L.; 
elevazione 17ra. (4.° ord.). 

IlOORN (Fanale) a fuoco f isso , all’ ingresso 0. del porto. 

EDAM (Fanale) a fuoco fisso, sulla scogliera T. 

MARKEN (Faro) a fuoco fisso, alla sommità di una torre 
all’ angolo S. dell’ isola, a 52° 27' 57" T. e 2° 48' 44" L. La 
sua portata $ di 10 miglia su tutto 1’ orizzonte. (4.° ord.). 

GOUDZÉE (Fanale), sul braccio Goudsèe, tra l’ isola Mar- 
ken e la diga Kalwoude; la sua portata è di 7 miglia. 

Y (Fanale dell’ ingresso dell’) fuoco fisso a '/» lega da 
Durgerdam, per riconoscere il canale; la sua portata è 10 
miglia , ed è elevato 17m. 7, in una torre di pietra. Latit. 
ÌS2° 22' 21" T. e long. .2° 40* 43" 1. (4.® ord.). 

MUIDEN (Fanale) a ruoco fisso, sull’ estremità dèlia sco- 
gliera L. di questo piccolo porto. Latit. 52° 40' T. e long. 
2° 44' L. 

NYKERK (Fanali). Due fuochi fisti, a20m. T. 11° L. uno 
dall’ altro. Il più 0. è a 52° 30' T. c 3® 7' 44" L. 

EEM (Fanale) a fuoco fisso, parte P. dell’ingresso, a 32* 
16' T. e long. 2° 39' L. 

v VESTZAAN (Fanale) a fuoco fisso, di 4 miglia di portata; 
rischiara da P. M. a L. S. passando da 0. 

HARDERWYK (Fanale) a fuoco fisso, alla parte 0. dell’in- 
gresso. Latit. 52° .21' T. e long. 3° 47' L. 

ELBURG (Fanali) a fuoco fisso. Il 1.® sulla torre della 
porla; il 2.® sulla scogliera tP. Latit. 32® 27' T. c long. 3* 
30' L. 

KAMPEN (Fanale) a fuoco fisso e rosso, all’estremità 
della scogliera Q. 

Due altri fuochi fissi sono alla punta O. dell’ in- 
gresso, a 40m. uno dall’ altro. Indicano la direzione del passo 
tra le scogliere. 
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RLOKZYL (Fanale) a fuoco fisso, sull’ estremità della sco- 
gliera T. del canale, a 52° 45' 3" T. e 5° 36' 14" L. 

K.UINRE (Fanale) a fuoco fisso, sull’ estremità della sco- 
gliera P. del nuovo porto. Lotil. 52° 47' 4" T. e long. 5° 
28' 58" L. 

II1IVDELOPEJV (Fanale) a fuoco fisso, all’estremità della sco- 
gliera P. La torre iV Binde l open con quella di Koudum dà 
sul banco detto Zuider-Sleenplaat, che si deve evitare con 
cura. Latit. 52° 56' 44" T. c long. 3® 4' 5" L. 

EGMOND (Fari). Questa città ha per riconoscimento di 
giorno, un segnale in legno, e di notte due fuochi fissi, 
sopra torri separate di 57m. T. 50° P.; la loro elevazione 
al disopra del pieno mare è; quello di T. , di 36m. C, e 
quello di 0. 58m. 4. Veggonsi da 16 a 48 miglia, illuminano 
l’orizzonte da T. q. M., a T. e P. fino a 0. (3.® ord. 4845). 

Torre T. 52® 37' 40" T., 2® 47' 9" L.; serve di monu- 
mento in onore del marino J. Van-Spcyk. 

ZANDVOORT (Fanale) a fuoco fisso di pescatori, acceso 
quando questi son fuori; é sulla duna T. del villaggio, a 
32» 22' 28" T. e 2® 11' 27" L. Elevazione 17m. e portata 4 
miglia. Illumina tutto l’orizzonte. 

NOORDWYK (Fanale) piccolo fuoco fisso, a T. del vil- 
laggio, sopra una duna alla sponda «lei mare, a 32® 14' 34" 
T. e 2® 5' 35" L. Elevazione 20m. e portata 5 miglia; illu- 
mina tutto I’ orizzonte da T. 3® L. passando da T., e non 
è acceso che quando i pescatori sono fuori. 

KATWYK (Fanale) a fuoco fisso, che indica lo scalo da 
sbarco nei tempi di pesca. Questo fuoco é sulla duna 0. del 
villaggio 150m. dalla sponda del mare, a 52® 12' 12" di lai. 
T. e 2® 3' 18" di long. L. Elevazione 25m. e portala 6 mi- 
glia; illumina l’orizzonte da G., per T. e P. fino a P. L. 
JNon è acceso che per i pescatori. 

SCHEVEN1NGEN (Faro). Lat. 52® 6' 16" T. e long. 2» 
55' 36" L.; fuoco fisso elevalo 23m. con una portata di 46 
miglia sull’ orizzonte compreso tra T. 19® P. e P. 19° O. 
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£ un fuoco di costa, sopra una torre sulla sponda del mare, 
a 0. del villaggio. (5.°ord. 1850). 

BRIELLE (Fanali). Il l.°éun fuoco fisso sulla torre della 
città. Lat. 51° 54' IO" T. e long. 1° 49' 56" L. La sua ele- 
vazione é di Sin. e la sua portata di 4 miglia. Illumina 
1* orizzonte compreso tra S., L., T. e M. T. (1858). 

Il 2.° è un fuoco di porto fisso , sopra un palo all’ estr. 
della scogliera L.; elevazione 5m. o portata 4 miglia sull’o- 
rizzonte compreso tra S., L., e M. T. Non é acceso che 
in assenza della luna. 

ZEEBURG (Segnale) a 5200m. T. 65° P. dal fuoco della 
torre di Brielle, sulla quale si dirigono per entrare nella 
Meusa. » 

OOST-VOORN (Fanale) sulle dune di T. dell’ isola e un 
poco a L. del segnale di legno; il fuoco é fisso e visibile 
da P. 25° T. a P. 55° T. passando da T., a 8 miglia, rischia- 
rando la parte più profonda del canale navigabile di Maas- 
Drooge. Latit. 51° 55' T. e long. 1° 44' L. 

(Fanale) sulla duna presso il villaggio, a 418m. a 0. 59° 
L. dal fuoco d’ atterraggio della Meusa ; il fuoco è fisso, 
visibile a 8 miglia da T. 19° P. a P. 8° 0. Tenuto per il 
fuoco della Meusa, guida per la maggiore profondità del 
passo. Quando la luce delle dune di Voorne, cessa di com- 
parire, si è troppo prossimi ad uno dei limiti del passo. 

HOUTEN-BAAKEN (Fanale) a fuoco fisso, rosso e bianco , 
sulle dune a G. dell’ isola Voorne, e a P. del segnale di 
pietra. Illumina da P. 8° O. a T. 50° L. passando da T. 
Veduto da P. apparisce rosso, ma è bianco quando si v 
nel passo praticabile di Bank; bisogna allora cangiare di 
rotta perché il fuoco si oscura quando si è troppo vicino 
della botte bianca che limita •il canale di Bank. Latit. 51° 
56' T. e long. 1° 48' L. 

MOLEN-HAVEN (Fanali). Due fuochi fissi, rossi, di 4 
miglia di portata, sono presso Molen-Haven, parte T. del- 
l' ingresso; rilevandoli 1’ uno per l’altro T. 24° P., si per- 
viene all’estremità del passo di Bank. 
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WLAARDINGEN (Fanale) a fuoco fisso, sulla riva destra 
della Mensa. 

PERN1S (Fanale), a fuoco fisso sulla riva sinistra della 
Meusa. 

SCHIEDAM (Fanale) a fuoco fisso sulla riva destra della 
Mensa. 

/ 

WILLEMSTADT (Fanale) a fuoco fisso sull’ argine a T. del 
fort<£ È un fuoco di direzione per I’ Hollandsch-Dicp. 

OLGTENPLAAT (Fanale) a fuoco fisso all’ estremità della 
gettata del porto, presso di Volkerak, a 31® 40' 5G" T. 
e 2® 1' 51" L. La sua portata ó 6 miglia. 

DORDRACHT (Fanale del Kil) fuoco fisso , la cui portala 
è di 10 miglia. É situalo sul banco a sinistra, entrando nel 
Kil. Lat. 51° 43' 22" T. e long. 2° 17' 6" L. (4.° ord.). 

MOERDYK (Fanale) a fuoco fisso, all’estremità della 
scogliera 0. 

STRYEN-SAS (Fanale) a fuoco) fisso, a sinistra entrando 
nel canale e all’ estremità della gettata P. del porto di 
Siryen-Sas, dirimpetto a Moerdyk. Lati!. 81° 43' T. e long. 
2® 13' L. 

KRAB (Fanale) a fuoco fisso, nella vecchia Meusa; la sua 
portala non è che 2 miglia. Lat. 51® 48' T. e long. 2° 17' L. 

D0RSCHE-K1L (Fanale) a fuoco fisso la cui portata è 7 
miglia, situato sopra il banco a sinistra entrando nel Kil. 
Latit. 31® 43' T. e long. 2® 17’ L. 

HELLEVOETSLUYS (Fanale) fuoco a fisso, bianco, al lato T. 
dell’ Haringvliet, e all’ estremità della scogliera P., avendo 
14m. al disopra del mare. É composto di lampade a reflessi, 
due delle quali verso il mare e la terza verso la Flakle. Questo 
fuoco è visibile a 8 miglia; illumina l’orizzonte da L. 19® 
T. a T. 64® P. passando per 0. e P. Lai. 51® 49' 12” T. e 
1“ 47' 31" L. (5.® ord.). 

GOEREEDE (Faro) a fuoco fisso, lenticulare, sulla torre 
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della chiesa, a 51° 49' 7" T. e 1® 38' 23" L. La sua* eleva- 
zione è di 43m. c la sua portata 18 miglia; illumina 
tutto P orizzonte, meno P 0. 64® L. e 0. 26® P. passando 
per 0. (2.® ord. 1836). 

Per impedire alle navi che sono nel passaggio di Brou- 
wershaven, di confondere il fuoco di Goerèe con » fuochi di 
Renessc (lato T. di Schouwen), è stato nascosto nella dire- 
zione di questo passo , dalla boa esterna fino alla 4.«, boa 
bianca , tra P. 14® 40" O. e P. 24® 0. 

Per facilitare la navigazione di notte nel passo di Norder- 
Pampus nel canale di Goedereede, si é munito il faro di 
un vetro di color rosso cupo , destinato a colorire i raggi 
luminosi da G. a G. q. T. Si governa di maniera che la 
luce possa essere osservata completamente rossa ; se essa 
si mostrasse più chiara a G. L. , è sicuro indizio che si 
corre sul banco Shellhok; e se a P. L., si è vicini allo 
scoglio Ribben. 

Quando hanno luogo dei naufragi pericolosi nei passaggi, 
non si manca di indicarli con delle boe particolari. 

GOEDEREEDE (Fanale) a fuoco fisso, situato sulla faccia 
T. del segnale di pietra chiamato Jong, a 3000m. T.„dal 
faro Goereede; il fuoco è elevato 37m. e visibile a Ri miglia. 
Guida per la navigazione del Pampus. 

KWADE UOEK (Fanale) sulle dune a G. dell’ isola Goe- 
dcreed; fuoco fisso, visibile da T. 63® P. a 0. 81® L. pas- 
sando da T.; e quando si rileva a 0. 41® P. col gran fuoco 
di Goedereede, si é all’ incirca nel centro di Pampas-JVord. 
(1837). 

MIDDELHARNIS (Fanale) a fuoco fisso, a 3 miglia e */t 
0. 37° L. dal fuoco di Hellevoetsluys , invisibile in mare ; 
non serve che alla navigazione interna delia Meusa. 

ZYPE (2 fanali) a fuoco fisso, 4S0m. uno dall’ altro nel 
Maas-Gal. Il più T. o l’ inferiore trovasi sulla ripa esterna 
di Sloofpolder; e il più 0. o più elevato, all’interno presso 
del Zyperveer. La loro portata è di 4 e 3 miglia. LatiC. 
RI* 59 T. e long. 1° 43' l. 
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Venendo dal Kt'ammer pei* entrare nel canale dello Zype, 
si tengono quest! due fuochi 1’ uno coll’ altro. H primo è 
per 31° 39' 16" T. e 1® 46' L. 

OSSENHOEK (Fanale) a fuoco fisso , elevato 7m. e visibile 
a 8 miglia. Lat. 31® 44' 43" T. e long. 1° 32’ L. 

SCOUWEN (Faro) a fuoco mobile, con degli eclissi di 
90" in 90 T ', sopra una torre alla punta P. dell’ isola, e a L. 
d’ una linea di dune che s’ innalzano Ano a 55m. Questo 
fuoco è elevato 32m. e visibile in tutto 1’ orizzonte da 20 
miglia. Latit. 31® 42' 33" T. e long. 1° 21' 21" L. Ogni 
grande splendore di 10" di durala, e immediatamente se- 
guito da un altro meno brillante, ciò che lo distingue da 
tulli i fuochi mobili del mare del Nord. (1° ord. 1840). 

In tempo ordinario, gli eclissi sono assoluti, al di là di 
una distanza di 5. a 6 miglio. 

VERKLIKKER (Fanale) a fuoco fisso, dalla parte P. del- 
l’ isola Scouwen, a 0. delle lunghe dune bianche e in T. 
del faro precedente, a 81° 4S T 33" T. e 1° 22' 22" L. Si 
vede a 20 miglia. (2.® ord. 1840). 

Quando, entrando nel passaggio di Bruowershaven, si 
rileva questo fuoco a 0. 30® 15' L., non bisogna più avvi- 
cinarsi alla costa ; ma disporsi a dar fondo quando non si 
ha intenzione di raggiungere la rada, e si lascia cader I’ an- 
cora quando questo fuoco é nel livellamento del fuoco mo- 
bile di Schouwen, a 0. 28° 45' P. 

Questa manovra è importante per non cader sui bandii. 

RENESSE (Fari), dalla parte T. dell’ isola' Sclwuwe », in 
Q. del villaggio di Renesse; sono separati: 845in. T. 70° 18' 
P. uno dall’ altro; elevati di 45m. e 33m. ; l’ esterno è visibile 
a 16 miglia e l’ interno « 12 miglia. Il fuoco più L. è in 
una torre di pietra, e l’altro sur ung macchina di legno. 
Tenuto l' uno coll'altro, questi due* fuochi guidano nel pas- 
saggio di Brouwershaven> e fanno' evitare il» Banjaard, a 
destra e il banco Ooster, a' sinistra ; Si segue il loro 
livellamento finché il fuoco Verklikker resta nella direzione- 
dei fuoco mobile di Scouwen , e si governa più a L. per an- 
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tiare nella rada di Brou wershaven. Latit. 8i® 44' 52" T. t 
1° 27' 8"P. (3.°ord.l848). * 

BOLBAKEN (Segnale) a sinistra entrando nell’ Escaul L., 
presso Zierikzée. 

ZIERIKZÉE (Fanale) a fuoco fisso , sulla scogliera P. , 
a 51° 37' 55" T. e i° 35' 13" L. Elevazione 13m. e portata 6 
miglia. Illumina l’ Escaul L. , la rada Zierikzée , V ingressa 
del Rompoi e i passi circondanti. 

VAL (Fanale) a piccolo fuoco fisso di 4 miglia di portala, 
a 1 miglio L. dal precedente. È una lanterna a 4 facce , di 
cui quella rivolta alla terra è nera, le tre altre munite di 
cristalli. 

STAVENISSE ( Fanale ) a fuoco fiosso indicante il 
porto e situato sulla diga L. La sua portata è di 4 a 6 
miglia. Lai. 51° 38' 42" T. e loog. 1" 40' 6" L. 

GOES (Fanale), a fuoco fisso sulla diga T. , elevato 9m. 6 
sur una costruzione in legno e visibile a 5 miglia. 54° 33' 
T. 1° 33' L. - •• 

GOERISHOEK (Fanale) a fuoco fisso , sulla diga a T. di 
questa località, elevalo iOm. e visibile a 8 miglia. 

WULPENBURG (Fanale) a fuoco fisso, dalla parte L. di 
Walcheren sul Sandkreek. 

VEERE (Faro) a fuoco fisso , lenticolare dal lato 0. del* 
l’ingresso del porto, sopra la torre Kampveer , a 81® 32' 
56" T. e 4° 20' 8" L. La sua elevazione è di Hm. 7 e la 
sua portata é di 10 miglia , da T. q. M. a 0. 8° L. (4.° 
ord. 1847). 

4t 

MIDDELBOURG (Fanale) a fuoco fisso, nello Sloe, dirim- 
petto al Sandkreek , li 0. del nuovo porlo di Middelbourg , 
nella lat. 51° 31' 44" T. e long. 1° 20’ 41" L., elevato IOm. 
c visibile a 5 miglia, da 0.41° L. a T. 19° P., passa da L., 
per conseguenza illumina lo Sloe, il Sandkreek, e il passo 
di Veere. 


DORSELEN (Fanale) a fuoco fisso , presso la stazione dei 
piloti, dalla parte Lìf>. dell’ isola Sud-Beveland. Portala 6 
miglia ed elevazione lOm. 8. Lat. 51° 25' T., long, 1" 24' 
L. (4.° ord. 1847). 

BATIIZ (Fanale) a fuoco fisso , sulla diga S. del forfè ; 
non è che un fuoco di lampade, invisibile dal mare, di 5 
miglia di portata. 51° 23’ 40" T. e long. 1° 52' 22" L. 

TER.NECJSE (Fanale) a fuoco fisso sulla scogliera P. di 
questo porto. Latit. 51° 20' T. c long. 4° 30' L. (4." 
ord. 4845). 

TER1KUGEN (Faro) a fuoco fisso sulla diga P. del 
porto, a 0. 3G° 42' L. della torre di Middelbourg, e P. 30* 
15' O. dall’ Osseneiss. La sua portata è 40 miglia. (4.° ord). 

FLESSINGUE (Faro) a fuoco fisso , lenticolare, sul ba- 
stione del porto parte P. Ha 45m. di elevazione, essendo 
a 54° 26' 23" T. e long. 4° 44' 20" L.; la sua portala è 
di 10 a 42 miglia, ed illumina l’orizzonte da L. a T. 50® 
P. passando da T. (4.° ord.). 

Un albero da segnali esiste nell’arsenale; porta 4 dischi 
neri e rotondi che sono situati 5’ avanti mezzogiorno me- 
dio; all’ ora del mezzogiorno cascano in una linea orizzon- 
tale. La differenza in long, di Parigi con quest’albero è 
4' 58", 4; a mezzogiorno medio saranno 14 ore 55' 1", Gin 
tempo medio di Parigi. 

NORD-HINDER (Fuoco galleggiante) fisso , ancoralo a 
3Cm. alla parte L. del banco Nord-Hinder. Il fuoco è ele- 
vato 12m., visibile a 41 miglia. Il battello é dipinto di rosso 
con il molto Nord-Hinder, scritto dalle parli. Il giorno si 
alza un pallone rosso alla testa dell’ albero maggiore e con 
la nebbia si suona una campana ogni quarto d’ ora , con 
colpi di timpano tra ogni intervallo. Lai. 81° 36' 40" T. e 
long. 0® 44' 16" L. 

Una boa rossa é ancorata, a 25m. d’acqua, a 2 miglia T. 
46° P. dal detto fuoco Ilinder. (4.® ord.). 

WEST-CAPPEL (Faro), a fuoco fisso, sulla torre della 
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vecchia chiesa, a 51° 31' 43" T., e 1° 6' 40" L. Ha di ele- 
vazione 44ra. , con una portata di 20 miglia , illuminando 
lutto l’ orizzonte, meno la parte tra L. e il G. T., e le terre 
intermediarie. (3. ord. 1818). 


BELGIO. 


OUE8T-HINBES (Fuoco galleggiante) a 3#m. d’acqua, a 
O. del banco ; il fuoco é mobile di 30" in 30", con uno 
splendore rosso seguito da due bianchi. E elevato 12m. e 
visibile a 12 miglia. Il battello è nero a strisce rosse oriz- 
zontali. Latit. 31° 22' 30" T. e long. 0° 6' L. * 

HEYST (Fanale) a fuoco fisso, bianco la cui portata è 
di 7 miglia. È situato sulle dune a T. del villaggio, a 51° 20’ 
22" T. e 0° 33' 30" L. Lo sua elevazione è 14m. 6 al disopra 
del livello del mare. Illumina I’ orizzonte da P. L., T. a 
L. q. G. 

PAARDE-MARKT (Fuoco galleggiate) fisso, rosso, alla 
parte P. di questo banco, nel passo Weilingen. Il battello 
d rosso e un pallone rosso parta in cima all’albero. Latit. 
31° 24' T. e long. 0° 59' 40" L. 

WEILENGEN (Faro galleggiante) portante un fuoco rosso , 
situalo dalla parte P. del banco Paard-Markl , nel passo 
Weiling. Vi si rileva il faro di West -cappel , a T. 21° L. 
Questo fiioco si vede da 7 e 8 miglia, il corpo del battello 
è rosso, e un pallone rosso ha alla testa del suo albero. 
Latit. 51° 23' T. e long. 0° 59' L. 

BLANKENfiERG (Fanale) a fuoco fisso, acceso per tutta 
la durata della notte e visibile a 6 miglia , essendo ele- 
vato 15m. e situato nel piccolo forte. Latit. 51° 18' 55" T. 
e long. 0° 47’ 40" L. 

OSTENDA (Faro) a fuoco fisso rosso, elevato 57m. e vi- 
sibile a 20 miglia. Latit. 51° 14' T. c long. 0° 35' 50" 
L. (2.° ord. 1860). 
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— (Fanale) a fuoco fisso, verde, sulla punta T. della 
gallata di P. , per indicare I’ estremità delia medesima, ele- 
valo 7m. e visibile a 7 miglia. 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso , di il miglia di portala, 
sulla estremità T. della gettata di L., acceso quando vi sono 
2m. 5 d’ acqua sulla barra , e spento a 2m. 5. L’ ingresso 
non deve essere azzardalo che quando è illuminato ; hanvi 
4m. 8 sulla barra , si alza una bandiera turchina. 

— (Fanale) a fuoco fisso, 90m. al di dentro deli’ estremità 
della gettata di L., elevato 12m. e visibile a 7 miglia; si 
accende quando hanvi 4m. 4 d’acqua sul a barra; tenuto 
per il fuoco verde dà la direzione dell’ ingresso. Con i cat- 
tivi tempi, quando l'accesso é impossibile, questo servizio 
è interrotto ; in tali casi non si deve cercare il porto. 

— (Fanale). Un 5° fuoco si accende a 12m. più innanzi 
del precedente, 4m. più basso, quando vi sono 5m. 2 sulla 
barra. 

NIEUPORT (Faro) a fuoco fisso, rosso, visibile a 14 mi- 
glia, acceso a mezzo riflusso, in cima k del!a gettata L., ele- 
vato 29m. e visibile a 14 miglia. 

Latit. Si 0 8' T. long. 0° 22' 36" L. (3. ord. 1863). 

— (Fanale) a fuoco fisso, parte P. del porto, a 108Km. 
dal cordone della bassa marea, elevato 15m. 2 e visibile 
a 6 miglia. Acceso col flusso con 5m. 6 d’acqua sulla barra. 
Latit. 31° 8’ T. c long. 0° 23' 35" L. 

CANALE OSTGAT (Faro) a luce bianca fissa , elevato 
14m. e visibile a 10 miglia. Questo fuoco è sopra una duna 
un poco a T. di Zoutdande , e a 0. 54° L. dal faro di 
Weslkapelle. 

— (Fari). Due fari di direzione a luci fisse, bianche, eie- 
vati I4m. 5 e 27m. 5, quello di 0., visibili all miglia da 
T. 36“ P. a T. 66° P. Questi fuochi sono situali sulle dune 
che trovansi immediatamente a 0. di- quella chiomata Haap- 
duincn, ed a HBm. P uno dall’altro (3?. ord. 1867). Var. 
18° SO' M. 
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AFFRICA (costa Occidentale). 


SENEGAL (Fanale) a fuoco fisso sul palazzo del governo, 
» .S. Luigi, per 16° 0' -48" T. c 48® 54 P. La sua porlala 
non è che di G miglia ; si vede quando si giunge a 23m. 
di fondo. Con un tempo fatto non vi ha alcun pericolo per 
venirlo a riconoscere percorrendo la costa sulla linea di 4G 
a 49m. , fino a rilevarlo a 0. 64° L., ove si ancora a 22m. 
di fondo melmoso , a i miglio e */* da San Luigi. 

Esiste alla barra di Senegai, una stazione di piloti, un 
albero da segnali e una barca per i soccorsi, che bisogna 
chiamare con dei segnali, per evitare i sinistri ai quali si 
è esposti dall’ ondeggiante del largo e dalle correnti. 

S. LUIGI (Fanale) a fuoco fisso sulla punta T. dell’isola. 
Proposto. 

CAPO VERDE (Faro) a fuoco mobile di 30" in 30", sulla 
mammella P. del capo, elevato 4l6m. sopra una torre bianca 
di 20m., visibile a 27 miglia. Lalil. 44° 43' T. e long. 49® 
52' P. (4.® ord.). 

PUNTA DES ALMADIES (Faro) a luce fissa rossa, ele- 
vato 26rn. e visibile a 8 miglia. La torre c quadra c resta 
2 miglia a T. 47® P. del capo Verde. Latit. 14* 45' T. e 
long. 49® 52' P. (1866). 

CAPO MANUEL (Fanale) a fuoco fisso rosso, elevato 52m. 
c visibile a 8 miglia. La torre é quadra, situata a 6 (biglia 
in 0. 42' L. del capo Verde. Latit. 44® 59' T. e long. 49® 
49' P. Var. 49® 45' M. (4866). 

GAMBI A (Faro) a fuoco fisso , situato sul capo Santa 
Maria, 6 miglia a P. dell’ ingresso del fiume, elevato 2lm. 
e visibile a 40 miglia. Latit. 43" 30' T. e long. 49® 2' P. 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso, visibile a 7 miglia, sul- 
l’ asta del forte Bullen, 7 miglia a L. del precedente. 
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SJERRA-LEONE (Faro) sul capo, a 8® 50’ T. e 15® 58' 
P. È elevato 20m. 7 e visibile a 18 miglia. Si raccomanda 
venendo da P. di non mai rilevare il fuoco a L. del !.. 
S. */* L. ; e venendo da 0. , di non Gangiar questa direzione 
avanti di aver portalo il fuoco su questo rilevamento; final- 
mente, venendo da T., di non rilevarlo più a P. dell’Q. 
L. 4 /i P., finché la punta King-Tom sia in linea con la 
caserma, O. S. V» L., affine di evitare il banco Middle- 
Groond. Variazione 19° IO' M. nel 1867. (2.® ord. 1849). 

La roccia pericolosa Carpenter, resta P. 15° T 0. dal faro. 

(Fanale) a fuoco fisso verde, presso lo scalo da 

sbarco. Indica I’ ancoraggio nel corso della notte. Vedesi 
a 9 miglia. 

MESPRADO (Fanale) sul capo, per C>® 19’ T. e 15° 10’ 
24" P. E elevato 72m. e visibile a 15 miglia. Si crede che 
il fuoco sia rosso e che i suoi splendori abbiano luogo di 
1' in 1*. (3.° ord. 1853). 

CAPO PALMAS (Faro) a fuoco fisso, elevato 50m., a 4° 22' 
9" T. 10° 4' 4* P. La sua portala è 12 miglia. È uno stabili- 
mento utilissimo per trovare la rada della colonia americana 
Monrovia situata sul capo. Questo fuoco é stato confuso 
con quelli degl’ Indigeni* ciò si deve scrupolosamente evitare. 

CAPO-COAST (Faro) sul forte William. É elevato G2m. 
1 al disopra del mare. Fuoco fisso e il solo che esista su 
tutta questa costa; vedesi a 20 miglia. Dirigendosi sulla 
rada di Capo-Coasl, si deve tenere il fuoco a T. s { 4 P., aver 
cura di scandagliare e dar fondo in 12nv ; il fuoco essendo 
allora a 2 miglia. Questo fuoco é d’ una grande utilità per 
impedire di cadere sotto vento del forte, ove si è sovente por- 
tati dalla corrente di S., che vi regna per 10 mesi dell’anno. 
Alla torretta 0. del castello havvi un segnale per indicare 
il mezzodi. A li ore 50', tempo medio di Greenvoich, una 
bandiera rossa con segni bianchi è innalzala. All ore 55', 
una palla nera rimpiazza di Im. 52 s. la bandiera. A mezzodì 
preciso, la palla cade; impiega 1" nella sua caduta, ma si 
conta dal momento della partenza. 
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Lai. 5® & 25" T. e long. 5® 33' 14" P. (2.° ord. 1847). 

LOANDA (Fuoco galleggiante) a 41 in. d’acqua, 500m. 
dall’ estremità T. del banco che termina l’ isola a T., al punto 
ove rilevasi la punta L. dell’ isola per il monte S. Miguel. 
Si deve sempre passare da T. e si può eziandio costeggiare 
dalla parte di L. Latit. 8° 44' 0. e long. 10° 50' L. 

PORTO NATAL (Faro) a fuoco mobile, variato da splen- 
dori di 2' in 2', elevato 80m. e visibile a 24 miglia. La torre 
è di ferro, di forma conica, a 20" S3‘ latit." 0. e long. 28" 43' 
L. (l.° ord. 1866). 

BAIA TABLE (Faro) a fuoco fisso situalo sull’ isola Rob- 
ben, elevalo 46m. e visibile a 20 miglia. Latit. 32* 49' 0. 
e long. 16° 2 L. (2® ord.). 

PUNTA GREEN (Faro) a splendori di 10" in 10", elevato 
19m. 8, sopra una torre quadrala, visibile a lo miglio. Lai. 
53® 54’ 0. e long. 16® 4' L. 

— (Faro) a fuoco fisso rosso , situalo sulla punta Mouille, 
a I075m. dal precedente, in L. 15° T., elevalo lom. e vi- 
sibile a 40 miglia. 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso, al principio della gettata 
di T. 

— (Fanale) a fuoco fisso verde , sulla vecchia gettala di 
0. Non si accende che con forte vento di T. 

— (Fanale) a fuoco fisso verde, situato sul frangente. 


OCEANO ATLANTICO (Isole sparse). 


BERMUDAS (Faro) sulla sommità delia collina Gibbs, n 
32° 14' T. e 67° 10' 30* P.; il suo fuoco a splendori di l' 
in 1' è alla sommità di una torre di ferro, a lOm. al disopra 
del mare. La portata è di 21 miglio. La collina Gibbs es- 
sendo la più elevata di questo piccolo arcipelago, il fuoco 
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vedesi su tulio 1’ orizzonte, eccettualo da T. 46° L. a T. 
35° L. ove è occultato. 

A meno di 2 miglia a G., si vede un fuoco fisso tra i 
suoi splendori; è a questa distanza che bisogna tenersi la 
notte, per non avvicinare la terra che di giorno , quando 
si giunge da L. (4.® ord. 1846). 

Venendo da P. non bisogna avvicinarsi a meno di 12 
miglia al fuoco, la notte; e attacando da T., si deve virare 
al largo tosto che si scorge il fuoco in 0., per rapporto 
ai pericoli di questa parte. 

SAN MICHELE (Azzorres). Un faro é in costruzione so- 
pra il forte Santa Chiara, alla pillila Delgada, a 37° 44’ 
T. e 27° 4’ P. 

FUNCHAL (Faro) a fuoco fisso, rosso, sull’ isola Madera, 
elevalo 34m. e visibile a 18 miglia. Resta a 0. dell’isola, 
a 32° 37' T. e 19® 13' P. (2.® ord.). 

SANTA CROCE (Tanariffa). Fanali a fuoco fisso rosso, di 
una portala di 4 miglia, sull’ estremità esteriore del molo. 

Venendo da 0. dell’ancoraggio, bisogna tenere il fuoco 
molto scoperto a sinistra e non avvicinare la costa 0. del molo 
più presto di 4»>m. per evitare degli scogli soli’ acqua. 

NOOS (Fanali) a fuoco fisso per la direzione del porto 
dell’isola Lanzerola ; l’inferiore è rosso e il superiore pure, 
elevati lOm. e 14m. c visibili a 7 miglia. Latit. 28° 57' T. 
e long. 45° 55' P. Var. 20° M. 

— PUNTA PECHIGUERRA (Faro) a fuoco fisso , bianco , 
elevato 15m. 6 e visibile a 42 miglia. La torre e grigia e 
la lanterna verde. Latit. 28° 54' T. e long. 16° '13' P. (4.° 
ord. 1865). 

— (Fanale) a fuoco fisso, elevato lini, e visibile a 9 mi- 
glia, situato a 49m. dal precedente, a 28® 28' T. e 18° 34' P. 

ROQUE BERME JO (Faro) a fuoco mobile «di 5' in 3', ele- 
vato 270m. c visibile a 35 miglia. Illumina un arco, dalla 
punta Drago agli scogli Anaga. Lalit. 28° 55" T. c long. 
18® 28' P. (1.® ord.). 


Digitized by Google 


— 276 — 

ANGRA (Faro) sull’ isolotto Anaga, all’ estremità G. del- 
l’ isola. (Proposto 1860). 

PALMAS (Fanale) a fuoco fisso, sulla testa del molo; 
fuoco fisso di 5 miglia di portala. Latit. 28° 7' T. e long. 
17° 48' P. 

— (Faro) a fuoco mobile di 1’ in 1' elevato 63m. e visi- 
bile a 23 miglia. La torre é sulla punta Cumplida , di 
colore grigio con lanterna bianca. Latit. 28° 50' T. e long. 
20° 07' P. (l.° ord. 1 860). 

PUNTA ISLETA (Faro) a fuoco fisso, variato da splen- 
dori rossi di 2' in 2', elevato 270m. e visibile a 18 miglia. 
Latit. 28° 41' T. e long. 17° 45' P. (2.° ord.). 

FUERTEVENTURA (Faro) a fuoco mobile di 1' in 1', 
situato sulla punta India, elevalo 36m. e visibile a lo mi- 
glia. Resta alla parte di Lib., a 28° 3' T. e 16° 51' P. 
(5.° ord.). 

ISOLA LOBOS (Fanale) a fuoco fisso, elevato 54ra. e vi- 
sibile a 9 miglia, situato sulla punta Marlin, a 28° 45' T. 
e 16° 09' P. 

ALEGRANZA (Faro) a fuoco mobile di di 30" in 50", ele- 
vato 19m. e visibile a 45 miglia. Latit. 29° 24' T. e 15' 
49' P. 

FERNANDO-PO (Fanale) a Clar enee- Cove. È elevalo di 
53ra. sulla punta William e visibile a 9 miglia. Si porta a 
O. q. S. per andare all’ ancoraggio. (Incertissimo). 

AMERICA (colonie del Nord). 

Le direzioni sono vere, a meno d’ un avvertimento. 

La variazione annuale dell’ angolo magnetico è stata sti- 
mata — 8’ ; ma credo questa cifra erronea ; imperciocché altri 
autori come Otven, non la fanno che di 2' 16". Atteso le 
nebbie e i banchi di neve, devesi diffidare delle cifre espri- 
menti le portate dei fuochi. 

Ad eccezione dei fuochi di Miquelon che appartengono 
alla Francia, lutti questi stabilimenti sono inglesi . 


J 
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BELLE-ILE (Faro) sulla punta M. all’ingresso dello stretto 
di questo nome; è un fuoco fisso elevato I43m. e visibile 
a 28 miglia. Lat. SI 0 53' T. e long. 57° 12' P. Var. 33° 15' 
M. (I.® ord. 1818). 

PUNTA-AMOUR (Fari) a fuochi fissi sopra la punta 0. 
della baja Forteau; illuminano due terzi dell’ orizzonte e 
veggonsi a 18 miglia, essendo elevati 47m. Si fanno dei 
segnali con un fischietto e in caso di sconcerto, con un 
cannone da nove. Latit. 51° 27’ 30" T. e long. 59° 10' 39" 
P. (2.° ord. 1858). 

OFFER-WADHAM (Fanale) sopra una torre rotonda rossa, 
situata sulla più L. del gruppo delle isole , all’ ingresso 
del Sund di Sir-Charles-Hamillon. E un fuoco fisso, ele- 
vato 29m. 3 e di 13 miglia di portata. Lat. 19° 36' 30" T. 
56° 6' P. (4.° ord. 1858). 

BONAVISTA (Faro) sul capo di tal nome, all’estremità 
G. di Terra Nuova. Fuoco mobile, con intervalli regolari 
di 1' 30", mostrando alternativamente un fuoco rosso ed 
uno bianco; la sua elevazione è 45m. al disopra del mare, 
e la sua portata 18 miglia. 48° 41' 45" T. e 55" 25' 40° P. 
(1.® ord. 1845). 

Tenendolo scoperto dalla punta Spiller , fa evitare 
gli scogli sott’acqua chiamati Flowers, che sono tra la punta 
T. di Catalina e la cala dell’ isola Bird. Variaz. 33" 45' M. 

BAJA-TRINITA’ (Faro) sull’isola Green, parte 0. È fisso 
e visibile a 15 miglia ; elevazione 26m. Latit. 48° 30' 45" T. e 
long. 55® 25’ 27» P. (3.® ord. 1837). 

ISOLA BACALHAO (Faro) mobile di 10" in 10", situalo 
all’estremità dell'isola, tra le baje Trinità e Concezione; 
la sua elevazione è 115m. e la sua portata 28 miglia. Latit. 
48® 9' T. e long. 55» 11' P. (1.® ord. 1858). 

IIAVRE DE GRACE (Faro) a fuoco fisso, sull’ isola esterna 
dell’ ingresso , a 47® 42' 45" T. e 55® 29' 50" P. Bisogna 
contornarlo da T. per entrare nell ' Havre. È visibile a 18 
miglia da G. T. a 0. L. Si può avvicinare a di miglio. 
(2.® ord. 1853). 

18 
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(Fanali) sulla punta della spiaggia all’ingresso del 

porlo ; sono due fuochi fissi a gas, verticali, a lOm. l’ uno 
dall’altro, elevali 15m. 5 e visibili a IO miglia (4.® ord.). 

SAINT- JOHN’ S (Faro) a fuoco fisso sul forte Amhersl, 
all’ingresso del porto San Giovanni. Portata 16 miglia. 47* 
54' T. e 85° 0' 30" P. (4.® ord. 1882). 

Si chiamano i piloti alzando un fanale al pennone. 

— (Fanale) inferiore a fuoco fisso rosso, elevato 48m, situalo 
sul tetto della dogana. Latit. 47° 34' T. e long. 85® 2’ P. 

— (Fanale) superiore a fuoco fisso, rosso, a due cavi 
dal precedente presso di una cappella a C8m. di elevazione. 

Questi due fuochi tenuti in linea T. 84® P., guidano nei 
passi del porto S. Giovanni. 

SPEAR (Faro) sul capo a fuoco mobile. La sua elevazione 
è 82m. 8 al disopra del mare, la sua portata 22 miglia 
c i suoi splendori hanno luogo di 1' in 1'. Questo capo è 
ripido quasi a picco. ‘ • 

Latit. 47® 30' 53" T., e long. 54® 56’ 44" P. Var. 26® 0' 
M. (1.® ord. 1035). 

CAPO FERRILAND (Faro) in costruzione, a 47® 1' T. e 
55® H' P. 

CAPO RACE (Faro) a fuoco roo&i7edi 30" in 30", sulla punta 
S. dell’ isola di Terra-Nuova ; la sua elevazione è 54m. 6 e 
la sua portata 19 miglia. A tOm. 6 a L. del faro, havvi un 
segnale di 7m. 3 di altezza, tinto a bande rosse, terminato 
a tetto appuntalo. Latit. 46® 39' T. e long. 55® 24' P . (2.® 
ord. 1856). 

PINE (Faro), sul capo di questo nome, alla costa 0. di 
Terra- Nuova, a 46® 37' 12" T. e 55® 52' 36" P. Il suo 
fuoco é iflobile e i suoi splendori hanno luogo di 30" in 30". 

La elevazione è 9Sm. dal mare e la sua portata 24 
miglia con un tempo chiaro. La torre di 17m. 4, è a bande 
circolari rosse e bianche. (1.® ord. 1851). 

DODDING-HEAD (Faro) sulla punta 0. dell’ isola Grand- 
Burin , baja di Plaisance. 11 fuoco è fisso , variato da 
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splendori di 4' in 4', elevalo 23m. e visibile a 30 miglia. 
Venendo da 0. si lascia a destra entrando. Lalit. 41" 0' T. 
e long. 57° 20' P. (1.® ord. 1858). 

CAPO S. MARIA (Faro) a fuoco mobile di 1’ in 1', a 
luce bianca e rossa , visibile a 26 miglia; la torre è ele- 
vala 11 8m. Latit. 46° 49' T. e long. 56° 52' P. (1.® ord. 1865). 

TETE DE GALANTRY (Faro) sul monte della punta S. 
dell’ isola. È un fuoco fisso, variato da splendori bianchi e 
e rossi, di 20" in 20", elevato 6im., visibile a 20 mi- 
glia ; è della maggiore utilità per mettersi in posizione. 
Lat. 46° 45' 50" T. e loug. 58° 27' 20" P. (2.® ord.). 

Questo fuoco è coperto dalia parte T. dalle alte terre del- 
l’ isola San Pietro Miquelon. 

A partire dal 4.® aprile fino al 1.® novembre, due cannoni 
d’allarme sono sparati di 2 in 2 ore durante le nebbie, 
con degli intervalli di 3' ; c ciò dopo le 6 del mattino fino 
alle 6 ore della sera. I bastimenti del largo che spareranno 
il cannone per conoscere la loro posizione, gli sarà risposto 
colpo per colpo. 

— (Fanale) sulla punta Canon, fuoco fìsso di porto, ele- 
valo 11 m. e visibili; a 6 miglia. È acceso dal 45 maggio 
al 1.® decembre. Lalit. 46® 47' T. e long. 59° 28' P. Var. 
27® 20' (4867). . 

— (Fanale) a fuoco fisso, rffsso, a T. della città, elevato 
19m. e visibile a 3 miglia. Questi due fuochi veduti l’ uno 
per l’altro, conducono nel centro del passo tra gli scogli 
Bertrand, e l’isola aitar Chiens. 

MERCER (Faro) sopra questo capo (baja Fortuna), fuoco 
a splendori di 10" in 10", elevato 424m. e visibile a 25 
miglia ; eccettuato da P. 7® 0. a T. 50° P. , ove la terra lo 
nasconde. Latit. 47® 45' T. e long. 58° 42' P. (1.® ord. 1865). 

MIQUELON (Fanale) sulla Punta Cannone, fuoco di porto 
fisso, acceso dal 4.® maggio al 15 decembre, visibile dal- 
l’interno soltanto, a meno di essere nella direzione dello 
ingresso S. É d’un gran soccorso dacché hassi cognizione 
d’ uno dei due passi. 4G° 46' 50" T. c 58° 27' 50" P. 
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Golfo S. Lorenzo. 


S. PAOLO (Fari dell’ isola). Due fuochi sono ai due punii 
estremi T. e 0. Il primo è fisso, brillantissimo, elevato 42m. 
6, sopra un’ isolotto. È visibile in 0. eccetto tra T. q. G. e 
L. q. G. , ove é occultato dalle terre. La sua torre è 
bianca. 

Il fuoco 0. è sulla punta Lib. dell’ isola e può vedersi da 
T. in tutti i punti, eccetto tra 0. S. e P., ove è nascosto 
dalle colline. Questo fuoco è mobile di I' in I' e la sua 
torre è bianca. É munito d’ una campana per le nebbie. 

Questi fuochi hanno una portata di 20 miglia; sono d’una 
grande utilità per la navigazione del fiume S. Lorenzo. 
li fuoco T. è a 47® 14' di lat. T. e 62° 29' 11" long. P. 
(2.® ord. 1831). 

ISOLA MADDALENA (Faro) proposto. (1861). 

CAPO ROZIER (Faro) a fuoco fisso sulla punta estrema 
del capo, parte L. della baja Gaspè, a 48® 51' T. e 66° 32' 
P. La sua elevazione è 41 m. e la sua portata 20 miglia. È 
acceso dal 20 marzo al 51 decembrc e illumina due terzi 
dell’ orizzonte. (2.® ord. 1858). 

BAJA GASPÉ (Fanale) a luce fissa bianca, elevato 12m. 
c visibile a 8 miglia. Serve di guida ai bastimenti che pas- 
sano tra Sandy Beach e la costa dirimpetto (1867). 

HEAT-POINT (Faro) a fuoco fisso verso l’ estr. L. d’ A n- 
ticosli, a 49° 5’ 20" T. e long. 64® 22' li” P. Si vede da 
P. 22® 30' T. fino a T. 33® 45' L. Portata 15 miglia; eleva- 
zione del fuoco 33m. (5.® ord. 1831). 

ANTICOSTI (Faro) sulla punta Lib. dell’ isola, fuoco mo- 
bile di 1' in 1', c acceso dal 23 marzo al 31 decembre. 
La torre ha 22m. 8 di elevazione. Latit. 49® 25' 55" T. e 
long. 65® 56' 7" P. (3.® ord. 1831). 

Il fuoco vedesi da T. 48° 30' P. fino a O. 82® 50' L. , e 
a 15 miglia. 
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A 30 miglia L. dal fanale, presso Shallop Creek, vi sono 
dei deposili di provvisioni per i naufraghi. 

Nota. Molti segnali sono stali eretti sulla costa 0. d’^n- 
tìcosti, come pure numerose boe sono stale situale sulla 
costa 0. del fiume San Lorenzo. 

(Faro) sull’estremità P. dell’isola, a 49° 52' T. e 

66° 52’ P. Fuoco fisso, elevato 30m. e visibile a 15 miglia. 
(3.® ord. 1858). 

PUNTA DEI MONTI (Faro) dalla parte T. del Gume, di- 
rimpetto al capo Chat; la lanterna è a 50m. al disopra del 
mare. Questo faro è a fuoco fisso e scorgcsi a 15 miglia , 
Lat. 49® 19' 40" T. e long. 69° 42' 20" P. (3.° ord. 1830). 

PUNTA FATHER (Fuoco) fisso, rosso, elevato I3m. e vi- 
sibile a 10 miglia, tra P. 27° 0. e L. 35® T. passando da 
O. Latit. 48® 31' T. e long. 70® 47' 40" P. Variazione 21° 
30' M. (4.® ord. 1859). 

BIQUETTE (Faro) fuoco mobile di 2' in 2' sulla punta 
T. dell’isola Biquelte, a 48° 25' 20" T. e 71° 14' 54” P. 
La sua elevazione è 34m. e la sua portata 17 miglia. 
Qnando bavvi nebbia o nevare, si spara il cannone lutlc le 
ore. (3.® ord. 1844). 

RED-ISLET, (Faro) a fuoco fisso, rosso, sull’isola di 
questo nome, a 48“ 4' 30" T. e 71° 54’ 4" P. La torre è 
rossa, e di 15m. di altezza. Si vede a 12 miglia. (4.® 
ord. 1848). 

SAN ROCCO (Fuoco galleggiante) nella barra di 0., tra 
4 boe che indicano il passaggio, presso i villaggi San Gio- 
vanni e Sant’ Anna. Questo fuoco è tolto nel verno e cangia 
di posizione colie sabbie. 

GREEN (Faro) sulla punta M. dell’ isola, fuoco fisso, ele- 
vato l8m. e acceso dal 15 aprile al 15 decembre;é a 13 mi- 
glia P. 27° 40' 0. dall’ isola delle Basques, e 6 miglia L. 
22“ 30' 0. dall’isola Bed. Vedesi a 15 miglia (3.® ord. 1809). 

Non bisogna avvicinarsi, perchè sporge un banco '/* di 
miglio a G. q. T. Latit. 48° 3' 23" T. e long. 71° 46' 9" P. 
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Dietro il faro a «/« di miglio 0, 28° 40' L., esiste un se- 
gnale bianco, che portato in linea, fa evitare il pericolo. 

BRANPY-POTS (Faro) a fuoco fisso, a 77m. dall'estre- 
mità S. dell’isolotto, elevato 24m. e visibile a 10 miglia. 
Latit. 47° 52' T. e long. 72® 1' P. (4.® ord.). 

STONE-PJLLAR (Faro) a fuoco mobile, i cui splendori 
hanno luogo ogni 1' 30", a 90m. circa dalla punta 0. del- 
l’isola dello stesso nome; 47° 12' 30" T. e 72® 42’ 44" P. 
La sua elevazione è 20m. e la sua portata 13 miglia. (3.® 
ord. 1843). 

STIITRAVERSE (Fuoco galleggiante) a due luci fisse, 
alla punta G. di San Rocco, a 47® 22' T. e 72® 25' P., vi- 
sibile a 9 miglia (1830). 

LONG PILGRIMS (Faro) a fuoco fisso, elevato 55m. e 
visibile a 15 miglia. Latit. 47® 43' T. e long. 72® 5' P. 
(3.® ord.). 

GASPE BASIN (Faro) a fuoco fisso, rosso, elevato 7m. 
e visibile a 4 miglia. Latit. 49° 50' T. e long. 66® 51' P. 

KAMOURASKA (Faro) a fuoco fisso, elevalo 60m. e vi- 
sibile a 15 miglia. (5.® ord.). 

GRANE (Faro) a fuoco fisso, punta P., elevato 12m. e 
visibile a 12 miglia. (3.® ord.). 

BELLE CHASSE (Faro) a fuoco fisso, elevato 26m. e vi- 
sibile a 12 miglia. (3.® ord.). 

S ANTA-CROCE (Fanale) a fuoco fisso visibile a 6 miglia, 
installalo in una torricella bianca a 4 /* miglio T. della chiesa 
di Quebec, per facilitare il passo della città. Latit. 46® 37' 
50" T. e long. 74® 6' 10® P. 

Nota. Al disopra di Quebec, esistono molti fanali sulle rive 
di San Lorenzo, ma siccome essi non servono che all’uso 
dei piloti, è inutile lo descrizione. 


— 283 — 


Nuovo Brunswick. 


ISOLA MISCOU (Fanale) sulla punta Birch; il fuoco è 
fisso, rosso, elevato 23m. 7 e visibile a 42 miglia. Lai. 48° 
4' T. e long. 66° 49' 37" P. (4.° ord. 4860). 

SIIEDIAC (Fanale) a fuoco fisso, a 46° 44' T. e 66° 54' 
P. Portala 6 miglia. (4860). 

ISOLA TRON-BROUN (Fanale) a fuoco fisso, varialo da 
splendori di 30 n in 50" , sul capo la /fave , a 2!m. di 
elevazione, visibile a 44 miglia; guida per il fiume la Bave. 
Lat. 44° 45’ 40" T. e long, 66° 56' 36" P. (3.° ord. 4855). 

ESCUMENAC (Faro) sulla punta di questo nome; fuoco 
fisso elevato 24m., a 47° 4' 57" T. e 67° 48' P.; la sua por- 
tata é 44 miglia, e serve a riconoscere la baja di Mirami- 
chi e lo stretto di Northurberland. La sua lorre é bianca. 

Parecchi segnali e delle boe indicanti i pericoli della baja 
di Miramichi, esistono; ma si deve prendere il piloto. Var. 
22° 20' M. (3.® ord. 4844). 

LIVERPOOL (Segnali). Molli segnali marcano il passo di 
questo porlo. 

RICH1BUCTO (Faro) a fuoco fisso sul capo, a 45° 39' T. 
e long. 67° 2' P. , elevato 33m. e visibile a 44 miglia. 
(3.® ord.). 

PORTO BEDEQUE (Fanale) a fuoco fisso di una portata 
r di 7 miglia, .situato sul molo Green, a 46° 23' T. e 66° 7' 
37" P. É elevato 4m. 5 sopra un piuolo. (5.® ord. 4856). 

SEA COW (Faro) alla parte S. della baja di Bedcque; il 
fuoco é fisso, elevato 44m. e visibile a 44 miglia. Latit. 46® 
49' T. e long. 68® 8‘ P. 

PUNTA BLOCKHOUSE (Fanale) del porlo della città Char- 
lotte, parte P. dell’ingresso, fuoco fisso, elevato 40m. 6 c 
visibile a 9 miglia. Lat. 46® 41 36" T. e long. 65*27' 33" 
P. (5.® ord.). 
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HILLSBOURODGH (Faro) sulla punta Pritn, a S. della 
baja , a 46° 3' T. e 65° 22' P. ; fuoco /isso elevato 29m. 7 
e visibile a 13 miglia. (3.° ord. 1843). 

BA JA CARDIGAN (Faro) a fuoco fisso, sul capo Panmure 
ingresso 0. di Georgetoton, elevato 29m. 9 e visibile a 
U miglia. Latit. 46® 9' T. e long, fri 0 48’ P. Si evitano i 
pericoli del capo Bear tenendo il fuoco scoperto pei 1 la 
punta Terras. (3.® ord. 1855X 

BAJA RICHMOND (Faro) a fuoco fisso, elevato 6m. suHa 
isola Bill-Hook, parie T. dello ingresso ; vesibile a 18 mi- 
glia. Latit. 46° 33' T. e long. 66° 3' P. (3.° ord. 1836). 

CASCUPEQUE (Fanale) sull'isola Sandy , fuoco fisso, ele- 
valo 9m. 7 e visibile a 11 miglia. Latit. 46° 49' e long. 
64° 22' P. (4.° ord.). 

NUOVA SCOZIA. 

CAPO GIORGIO ( Faro ) a fuoco mobile di 30" in 50", 
parte G. della Nuova Scozia, a 43° 52' T. e 64° 14' P. , 
elevato 130m. e visibile a 25 miglia. (l.° ord. 1861). 

ISOLA PICTOU (Fari). 2 fuochi fissi, verticali, sono a 
0. dell’ ingresso del porto situato nello stretto di Cwnber- 
land; la torre é ottagona e a strisce verticali rosse e bian- 
che. Elevazione 19m. 6; portata 10 miglia. Latit. 43° 41' 
30" T. e long. 63° 0' P. (4.° ord. 1834). 

— (Faro) a fuoco fisso sulla punta L. dell’isola elevalo 
13in. 7 e visibile a 42 miglia , 45° 50* T. e 64° 30' P. 
(4.° ord. 1833). 

PORT-HOOD (Fanale) a fuoco fisso, rosso e bianco; al- 
l’ ingresso di 0. apparisce bianco. La sua elevazione é di 
16m. 7 e la portala 10 miglia. Lat. 46° 0’ T. e long. 63° 
52' P. (4.» ord. 1854). 

ISOLA SEA-WOLF (Faro) sul centro dell’ isola del capo 
Brelon, fuoco fisso, elevato 88m. e visibile a 21 miglio. 
Latit. 46° 21' T. e long. 66° 36' P. (2.° ord. 1834). 
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GUT-OF-C ANSO (Faro) a fuoco fisso , sulla costa P. del- 
l’ estremità T. dello stretto (altre volte Fronsac). É elevato 
35m. 5. La torre è quadra e bianca. Dei pericoli circon- 
dano le coste delle due parti di questo stretto, per i quali 
bisogna fare molta attenzione. 

È visibile a 48 miglia. Havvi buon ancoraggio sotto il 
fuoco. Lalit. 44’ 49” T. e long. 05° 49' 45" P. (2.° 
ord. 4842). 

(Faro) sulla punta Eddy, parte P. dell’ingresso 

O. dello stretto di Canso ; è composto di due fuochi oriz- 
zontali , fissi , a 8m. al disopra del mare e visibile a 8 
miglia. 

Lo stabilimento é quadro , bianco , con un diamante 
nero dalla parte del mare. Lalit. 45° 54' T. e long. 63° 55' 
24" P. 

Questa punta estende il suo pericolo a 260m. a L. , ma 
da M., ha un eccellente ancoraggio. Variaz. 44° 30' M. 

ARICHAT (Fanale) a fuoco fisso sulla punta Marichi , 
parte 0. dell’ingresso T. del porto Arichat (Isola Mada- 
ma). La torre è quadra e bianca, ed il suo fuoco è elevato 
40in. 3 e visibile a 8 miglia. Lalit. 45® 29' T. e long. 03° 
22' 24" P. (5.° ord. 4854). 

SYDNEY (Faro) installato sul Fiat Point, a L. dell’ in- 
gresso; il suo fuoco fisso é “elevato 21m. e visibile a 45 
miglia. La torre è un ottagono a strisce verticali rosse e 
bianche. Lat- 40° 46' 24" T. e long. 62° 28' 24" P. Non si 
deve avvicinare che a s / 4 di miglio. (3.® ord. 4832). 

ISOLA FLINT. (Faro) a fuoco mobile di 45" in 15", a 
46° 44' T. e 62° 6' P. , elevato 20m. e visibile a 42 miglia. 
(4.® ord. 4856). 

SCATARI (Faro dell’isola) all’estremità G.; è bianco e 
elevato 27m. 4; fuoco mobile, brillantissimo, visibile per 4' 
e eclissato per 30*, a 45 miglia di distanza. È munito di 
una barca di soccorso e d’ un cannone per i segnali ; non 
si deve mai portarlo a L. di T. o a L. di 0., n<) avvicinarlo 
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a meno di 2 miglia. Latit. 46° 2' T. , long. 62° 0' 24" P. 
(3.° ord. 4839). 

GUYSBORO (Faro) a fuoco fisso, sulla punta in fondo 
alla baja Chedabucto. È un fuoco di porlo di 40 miglia di 
portata sopra un segnale quadro bianco, a 45° 22' T. e 63" 
49’ 84" P. (4.° ord. 4846). 

LOUISBOURG (Faro) sul posto del vecchio faro francese, 
a destra dell’ ingresso ; il suo fuoco è fisso, elevalo 29m. 
con una portata di 46 miglia. Latit. 45° 54' T., e 62° 47' 
P. (3.° ord. 4842). 

GRANBERRY (Faro). 2 fuochi fissi variati, a 40m. P uno 
dall’altro, la cui portata é 43 e 9 miglia, sopra un’isola 
presso il capo Causo; la fabbrica ha 22m. 7 di elevazione 
ed è a bande orizzontali rosse e bianche. Latit. 48° 49' 49" 
T., long. 63° 45’ 35" P. Il frangente Boss, con 4m. d’ acqua, 
c a 2 miglia L. 34° T. dal faro. Altri pericoli si estendono 
a 4 miglia ; bisogna aver cura di evitarli. (5.° ord. 4848). 

WHITE-HEAD (Fanale) fuoco a splendori d^ 20" in 20' 
sull’ isolotto di questo nome ; la sua elevazione è 46m. 5 
e vedesi a 44 miglia. Latit. 45° 42' T. e long. 63° 28' P. 
Si può passare da due parti per entrare a While-Baven. 
(4.° ord. 4883). 

SABLE (Isola), al largo di" Mali fax; ha molli segnali di 
giorno ed un cannone di allarme per i cattivi tempi. 

BEA VER (Faro) a fuoco mobile, sulla parte S. dell’ isololto 
esterno. Il fuoco fa la sua rivoluzione di 2' in 2’, è visibile 
per 4' 30" e invisibile per i 30" rimanenti. La sua elevazione 
è 24m., e può vedersi a 42 miglia. Questo faro è sempre 
bianco con due dischi neri sulla faccia verso il mare. Lat. 
44° 49 T. e long. 64° 44' 24" P. (4.° ord. 4840). 

Quando si entra nel porto Beaver, bisogna tenersi a s / 4 
di miglio dal fuoco, affine di evitare uno scoglio che se ne 
allontana a L. 

ISOLA AMET (Faro) a fuoco fisso, elevalo 43m. 8 e vi- 
sibile a 42 miglia. La torre è di legno, a 45° 80' T. e 68* 
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30' P. Illumina la baja Tatamagauche , stretto Northum- 
berland. (4.° ord. 1867).^ 

WEDGD (Segnale) all’ingresso del fiume Santa Maria, a 
L. d’ Halifax; è un segnale bianco di 42m. 6. 

DEVJL (Fanale) a L. dell’ ingresso d’ Halifax, fuoco fisso, 
e rosso verso il mare ; la sua portata é 8 miglia, elevato 
13m. 6 sopra una torre bruna con cintura bianca. Vi 
si trovano de’ piloti. 44" 34' 45" T. e 65° 47' 31" P. (5.° 
ord. 1852). 

SHERBROOCK (Faro) sulla costa Mouger, nel porto di 
Halifax, torre a fuoco fisso, elevato 17m. e visibile in tutte 
le direzioni a 10 miglia; quando si é a traverso di Cheda- 
bucto-Head, o quando il faro Sambro resta a P. 38° O., il 
fuoco della costa Maagcr, non deve giammai esser portalo 
a P. di T. 16° P., per evitare lo scoglio ilei capo Trumb. 
Questo fuoco resta a T. V* P. dalla boa del capo Trumb, 
2 */* miglia. Lalit. 44° 30' 5" T., e long. 65° 52’ 4" P. (4. u 
ord. 1815). 

Slolle boe importanti indicano i pericoli del porto Hali- 
fax: 1.® sullo scoglio esterno RockHead, che possiede at- 
tualmente una campana d’allarme; 2.° all’ est r. 0. dei ban- 
chi del capo Trumb; 3.® sul banco Litchfield e il banco 
Mars, tutti e due a sinistra entrando; 4.® sul banco Ives- 
Knowl; e 5.® all’ estremità del banco della punta Pleasant. 

SAMBRO (Faro) a fuoco fisso, a 40m. dal livello del mare 
la cui portala è 20 miglia ; due cannoni d’ allarme vi fanno 
il servizio. Questo stabilimento è bianco dalia parte Lib. 
.dell’ingresso di Halifax. Latit. 44® 20' 17" T. e long. 65® 
53' 40" P. (2.® ord. 1858). 

A 2 miglia L. q. S. dal fuoco resta la roccia Henercy, 
che non ha che 2m. 4 d’acqua; e a 1 miglio G. L. da 
questa roccia è quella di Lokwood che ha 3m. 6 ; esse non 
sono che pochissimo conosciute e pericolosissime. 

IRON-BOGN'D (Faro) a fuoco mobile, varialo da splendori 
di 30" ? sul capo Heve; ha 21 m. di elevazione, visibile a 13 
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miglia; guida per il fiume la Heve. Latif. 4 4® 14' 40" T. e 
long. 66° 56' 50" P. (3.° ord. 1835). 

— (Fari) a luci fisse e bianche , situali all’imboccatura 
della baja Mahone, elevali 7m. 6 e visibili a 12 miglia. 
Lalit. 44® 26' T e long. 60® 24' P. (4.® ord. 1867). 

LUNENBOURG (Faro) alla punta S. dell’isola Kross , a 
44° 20' T. e 66° 30' P.; vi sono due fuochi a lOm. d’in- 
tervallo. L’ inferiore è fisso ed il superiore mostra degli 
splendori di 1' in 1', che si veggono a 15 miglia. Esso si 
distingue dai fuochi mobili a movimento graduale, per la 
rapidità de’ suoi eclissi. L’edilìzio è rosso ed elevato 50n>. 
4 ; lo che distingue questo faro, il giorno e la notte, da 
quelli di Sambro e di Liverpool, le cui torri sono bianche. 
L’isola Kross è bassissima, coperta di alberi, mentre che 
Sambro è un’ alta roccia tutta nuda. Si può avvicinare a •/« 
di miglio. (3.® ordine). 

MEDWAY (Faro) a fuoco di porto sulla punta dell’Am- 
miragliato , parte P. dell’ ingresso. Lo stabilimento è qua- 
dro, bianco, con un quadrato nero nel centro. Il suo fuoco 
fisso , è elevato 18m. al disopra del mare e vedesi a 10 mi- 
glia, dopo il capo Le Heve. Lalit. 44® 6' T. e long. 66® 54’ 
24" P. Variazione 14° 20' M. (4.® ord. 1851). 

COFF1N (Faro dell’isola), all’ingresso di Liverpool, a 
44® 2’ 52" T. 66® 50' 15" P. Fuoco mobile elevato 24in. 4, 
in una torre ottagono, a strisce orizzontali rosse e bianche, 
i cui splendori hanno luogo di 2’ in 2'. Si può avvicinare 
a */ 4 di miglio usando molta precauzione. Portala 15 miglia. 
(3.® ord. 1812). 

L’isola Hope gli resta a 14 miglia di distanza, O. 29° P. 

LIVERPOOL (Fanale) fisso sulla punta del forte, con 9m. di 
elevazione e 7 miglia di portata. Lat. 44° 5' 45" T. e long. 
66® 59' 0. (5.® ord. 1855). 

GULL (Faro) a fuoco fisso, sopra lo scoglio di questo 
nome, all’ingresso del porto Rngged. É elevato 15m. 5 e 
visibile a 10 miglia. 43® 36’ T. e 67® 26' P. (4.® ord. 1853). 
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HOPE (Faro) a fuoco mobile di 4' in 4', situato sopra 
quest’ isolotlo, elevato 12m. e visibile a 11 miglia. Lalit. 45° 
48' T. e long. 67° 7' P. 

CAPO SABLE (Faro) sull’estremità Lib. della Nuova Sco- 
zia; questo fuoco è fisso, rosso, elevato tfim. e visibile 
a 12 miglia. Lalit. 45° 23' T. e long. 67® 87' P. Var. Iti 1 ’ 
15' M. (4.® ord. 1867). 

RIV. TUSKET. (Fanali) sull’ isola Fisch, a 43° 42’ T. e 
68® 17' P. Questi fuochi sono fissi orizzontali, elevati 5Sm. 
e visibili dal largo. 

SHELBPRNE (Faro) sul capo Boseway , a 43° 37' 30" T. 
e 67" 36' 54" P., all’ ingresso d’ un porto eccellente. É un 
ottagono a strisce verticali bianche e nere, rimarchevolis- 
simo il giorno, ha un folto bosco dietro. Vi si accendono 
due fuochi ; il primo a 36m. al disopra del mare con una 
portata di 18 miglia; il secondo a lini, dalla sommità, 
visibile a 10 miglia. (2.® ord. 1858). 

LATOUR (Faro) sul capo Baccaro, a 43° 27 ' T. c 67® 
48’ 31" P. La torre è quadra, sempre bianca, con una sfera 
nera dalla parte del mare. Questo capo forma la parte L. 
del porlo Barrington. Il fuoco è mobile con degli splendori 
di 13" di durata, e degli eclissi di 25". Vedesi a 13 miglia. 
(3.® ord. 1850). 

PUBNICO (Fanale) sulla punta Beach , parte S. dell’in- 
gresso del porto; fuoco fisso di 8m. di elevazione c 8 mi- 
glia di portata. Lalit. 45® 35' 45" T. e long. 68° 7' P. 

Rilevalo a T. 18® L. e scoperto a P. 16® 0. deir isola S. 
Jean, fa evitare il banco. (5.® ord. 1854). 

ISOLA SEAL (Faro). Avvicinando la bnja Fundy è il 
primo fuoco fisso che si vede ; resta sulla punta 0. dell’ i- 
sola South- Seal, elevato 29m. 8, e visibile a 18 miglia su 
tutto l’orizzonte. É a 16 miglia P. M. dal capo Sable. 

Lalit. 43® 23' 20" T. e long. 68® 21' 20" P. (2.® ord. 4830). 

La Blonde, che scopre, è a 2 o 3 miglia. Tutto all’ in- 
torno vi sono lim. e 16m. d’acqua. 


Digìtized by Google 



A 1 miglio a P. dell’ isola Seal, vi sono dei bassi fondi 
pericolosissimi; il DevU’s-Limb vedesi in ogni tempo. 
I grandi navigli non devono avvicinarlo che a 5 miglia in 0. 
e a 1 miglio e 7» in P. 

YARMOUTH (Faro) a fuoco mobile di V 15" sul capo 
Fourchu, parte P. dell’ingresso. La sua portala è 20 miglia. 
É un ottagono a strisce verticali rosse e bianche. 

Può essere avvicinato a* 7* di miglio con bel tempo da L., 
ove havvi buon ancoraggio, per 6m. Lati». 43° 47' 28" T. e 
long. 08° 29' 58" P. (2.° ord. 1859). 

BRYER (Faro dell’isola) dalla parte P., a 44° 14' 51” T., 
68° 45' 15" P.; fuoco fisso, elevalo 28m. e visibile soltanto 
a 15 miglia. Resta a 0. L. della baja S. Mary. (3.° ord. 
1832). 

PETER (Fanali) sull’ isola di questo nome, all’ ingresso 0. 
di Westport (parte L. della baja di Fundy). 

Due luci orizzontali, per distinguerle dal fanale di Brier, 
sono elevale lCm. Questi fuochi guidano a Westport o al 
gran passo. Si può passare dalle due parti, ma la parte 
L. è più sicura. I! migliore ancoraggio ò sotto l’ isola Brier, 
dalla parte P. del porto. Lat.it. 44° 15' T. e long. 68° 40' 
54" P. La sua distanza dal capo Santa Maria, è 12 miglia 
T. 22° P. Variazione 16° 15' M (4.® ord. 1850). 

CAPO BOAR (Faro) a splendori di 1' in 1' alternativa- 
mente bianchi e rossi, situato sul piccolo passo di T. , a 
44® .24' T. c long. 68° 33' 40" P. Ignoro la elevazione c la 
portata. • 

ANNAPOLIS (Fanale all’ingresso d§l bacino di), sulla 
punta Prim, a fuoco fisso, d’ una portata media di 12 mi- 
glia. Lat. 44® 40' 30" T. c long. 69® 7' 40" P. E una torre 
quadra di 25m. di elevazione e a strisce verticali rosse e 
bianche. É importante di non confondere 1’ ingresso di An- 
napolis col buco di Gulliver, che lo rassomiglia. Si può 
avvicinare a lOOm. (5.® ord. 1817). 

MARSHALL (Fanale) a fuoco fisso, bianco e verde ; appa- 
risce bianco a 5 miglia e verde quando si è più prossimi. 
Lalit. 44° 37' T. e long. 07® 50’ P. (1839). 
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MARGARETYII.LE (Fanale) a fuoco fìsso, bianco e rosso, 
bianco a 5 miglia e rosso ad una minore disianza. Latit. 
45° 3' T. e lang. 67° 24’ P. (1839). 

HORTON (Faro) presso la spiaggia, nel bacino delle mine. 
La sua elevazione è 28m. al disopra del mare. Lo stabili- 
mento è quadro, è bianco. Il suo fuoco è fisso; con un tempo 
chiaro scorgesi da lutti i punti del bacino delle mine, a 20 
miglia (dopo aver passato il capo Blomidon). Latit. 43° fi' 
T. e long. 66° 22' P. (2.° ord. (1851). 

BASON OF MIi\ES (Faro) a fuoco fisso, in una torre 
bianca, a 45° 18' T. e 66° 7' P., elevato 22m. e visibile a 
13 miglia. (3.» ord. 1859). 

HAUTE (Isola). Un fa:o è in costruzione. 

BLACK-ROCK (Faro) a fuoco fisso, a 45° 11' 0" T. e 
07° 7' P. Lo stabilimento é quadro e bianco, a */* di miglio 
verso P. del frangente di Kenfhedy, e a •/, miglio verso L. 
di quello di Ciram. Questo fuoco è utilissimo per an- 
dare a questi due porti; e guida sulla rada dell’isola Spen- 
cer e nel bacino delle mine. Portata 12 miglia. (3.° ord. 
1848). 

PARSBOROUGII (Fanale) a fuoco fisso, visibile a 8 mi- 
glia, elevato lOm. in una torre ottagona bianca. Latit. 43® 
23’ T. c long. 66° 58' P. (4.® ord. 1852). 

BURNT-COAT (Faro) a fuoco fisso, elevalo 22m. 7 e vi- 
sibile a 15 miglia, situato sopra la casa dei guardiani. Lat. 
45° 18' T. e long. 66° 7' P. (3.° ord.). 

CRINDSTONE (Faro) sulla punta P. dell’ isola. Il fuoco 
è fisso, elevato 18m. e visibile a 12 miglia. Vi si rileva 
il faro del capo Enrayè , 0. 42° P. a 10 miglia. Lat. 45° 
45' T. c long. 06° 57' P. Variazione 19° M. (3.° ord. 1859). 

APPLE RIVER (Faro) a due fuochi fissi orizzontali, sulla 
punta Hclty, dalla parte T. del fiume Apple, nella baja di 
Cambcrland, quasi 9 miglia L. dal capo Chigneclo, a 43" 
26' 0" T. c 07° 10' P, Lo .stabilimento é quadro e bianco. 
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Mostra i suoi fuochi alle novi che giungono da P. ; ha 12m. 
al disopra del mare. La marea delle congiunzioni è di 16m. 
Si vede a 12 miglia venendo da P. (4.® ord. 4848). 

COBEQUID (Fanale) a fuoco fisso, sulla punta Spencer; ò 
sopra una casa. 

ENRAGÉ (Faro del capo), a fuoco fisso ; la fabbrica ha 
49m. 6 al disopra del livello del mare ; la portata del fuoco 
è 15 miglia. Latil. 45° 56' T. e long. 67" 7' 4" P. (3.® 
ord. 1840.) 

QUACO (Faro) a fuoco mobile, sitr una piccola roccia al 
largo del capo Qnaco; le rivoluzioni si fanno in 20" e la 
sua portata è 15 miglia. Latit. 45° 19' 55° T. e long. 67® 
52' 20" P. Il faro é dipinto a bande orizzontali bianche e 
rosse. Si può avvicinare a */* miglio. (3.® ord. 1848). 

PARTRIDGE (Faro dell’ isola), all’ingresso del porto 
San Giovanni, a 45® 14’ 5^" T. e 08® 23' 50" P. Il fuoco 
fisso, ha 36m. al disopra del mare e una porlata di 20 
miglia. L’ ingresso di San Giovanni è a 33 miglia M. (|. 
T. da quello di Annapolis, e I’ isola di Partridge, è a 2 
miglia verso O. S. del porto. (2.® ord. 1852). 

SAN GIOVANNI (Fanale). Un segnale illuminalo indica 
la punta P. di questo porto, che è necessario avvicinare as- 
saissimo per entrare. Il suo fuoco fisso, è elevato lOm. 0, 
e visibile a 9 miglia. La torre è a bande verticali bianche 
e nere e munita di una campana per le nebbie. Latit. 45° 
13' T. e long. 68® 24' P. (2.® ord. 1852). 

PARTRIDGE (Faro) all’ ingresso di S. Jean, a 45® 14' 
T. e 68° 25' P. Fuoco fisso, elevalo 36m. e visibile a 20 
miglia. La torre è dipinta a bande verticali e ha un fischietto 
a vapore che si ode di 1' in 1’ a 8 miglia di distanza, 

quando hanvi delle nebbie. (2.® ord. 1832;. 

\ 

SVVALLOW-TAIL (Faro) sopra questa punta, isola Grand- 
Manan, elevalo 59m. e visibile a 17 miglia. Latit. 44° 40' 
T. o long. C9 U 4' P. (3.® ord.). 


— 203 — 


BEACON TOWER (Faro) a fuoco (isso, sopra una torre 
a strisce verticali bianche c rosse, elevato lini, e visibile 
a 40 miglia. (4.° ord. 1828). 

LE PRÉAU (Faro del capo) ; ha due fuochi fissi, 8m. b 
uno sopra l’altro. La loro portala è 48 miglia. La torre è 
a zone orizzontali rosse e bianche. Bisogna tenersene al 
largo. Latit. 45° 3' SO" T. c long. 68° 47' 34" P. (3.° ord. 
1831). 

CAMPO-BELLO (Faro) all’ estremità T. dell’isola. Lan- 
terna di 19m. al disopra del mare, con un fuoco fisso di 
48 miglia di portata; guida all’ingresso del gran canale dei 
Wcsl-Iles, di Moose-Island e alla baja Passavia- Quoddy, 
come pure a Ifead-Harbour. Lat. 4i e 58' T. e long. 69° 
44' P. (3.° ord. 4829). 

* 

S. ANDREW (Fanale) fuoco di porto fisso, presso la 
scogliera della corderia, elevato lOm. e visibile a IO miglia. 

11 canale del porto interno é tra questo fuoco e una boa 
bianca. Molli segnali indicano anche i pericoli del porto S. 
Andrea. Latit. 45° 4' 43" T. e long. G9° 24' 12" P. (4.° 
ord. 1833). 

GANNET a (Faro) fuoco mobile di 20", visibile a 14 miglia, 
sopra una roccia di 20m., a 44° 50' 30" T. c 69° 7' 50" P. , 
G miglia 0. S. dalla punta Lib. del Gran- Manam, e 24 
miglia M. */ # P- dal fanale lirier. Indica la vicinanza della 
catena di scogli che si estende da Old Proprietor all’ isola 
West- Seal. L’ Old Proprietor, pericolosissimo, é a 7 miglia 
a G. ; la più T. delle roccie Murr (che comparisce quando 
le acque sono basse) resta a M. q. T.; la più 0. o Santa 
Maria (fuori d’acqua) a Lib. q. I\; ed i fuochi di Seal , a 

12 miglia P. q. L. La torre è a bande verticali nere e bian- 
che. (5.® ord. 4851). 

In tempo di nebbia si spara il cannone. 

WEST-SEAL (Fari). Due fari esistono sulla punta pili P. 
di queste isole, per la navigazione del passo P. del Gran- 
Manan. Fuochi fissi, a 45m. P. 5° T. uno dall’ altro, a I7m. 
a! disopra delle acque alte. La portala è di 15 miglia. Da! 

19 
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più P. dei fari si rileva : il più 0. dei bandii Murr a L.; il 
fuoco Gannet. L. q. G., 12 miglia; il fanale West- Quoddy 
a T.; e il fanale Machias sull’ isola Libby P. q. M. Latif. 
44° 50' T. e long. 09° 20' 24" P. (5.° ord. 1852). 


STATI UNITI 


Le direzioni sono vere, a meno di un contrario avver- 
timento. Sabine 'ha osservato la variazione annuale di + 4' 
77, per la latitudine di Toronto, 43° 39' 35" T. e 84° 44' 
54" P. Io non conosco quella delle parli meridionali degli 
Stali Uniti, ove la variazione passa a G. 

11 piede = 0m. 5048; il braccio lm. 8288. 

Sovente i fuochi galleggianti, sono tolti dalle loro posi- 
zioni o spenti senza preventivo avvertimento ; numerosi 
sinistri sono accaduti per queste due cause. 

WEST-QUODDY (Faro) sulla punta P. dell’ ingresso di 
Passama- Quoddy ; fuoco fisso elevata 40m. e visibile a 17 
miglia, Si balle una campana nelle nebbie, la quale si sente 
a 5 miglia. Lat. 44° 49' 18" T. e long. 09° 16' 25" P. (3.* 
ord. 1808). 

LITTLE RIVER (Faro) a fuoco fisso, variato da splendori 
di 90" in 90", elevato 12m. c visibile a 12 miglia nel 
Cutter a P. del Grand Manan. 44° 59’ T. e 09° 31' 24" 
P. (4.° ord. 1855). 

ISOLA RONDA (Faro). Autorizzato. (1861). 

LlBBY r (Faro) sull’ isololto , a 44° 54' T. e 69° 42' 24" 
P. all’ingresso P. della baja Machias ; fuoco fisso, a 16m. 
al disopra del mare c visibile a 13 miglia; il fanale Gannet 
gli resta a 24 miglia L. q. S. Ila una campana per le nebbie. 
(3.° ord. 1856). 

MOOSE-PEAK (Faro) sull’isola Mistake ; fuoco mobile 
di 50" in 30", visibile a 15 miglia, a I9m 4 al disopra del 
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mare. Laf. 44° 28' T. e long. 69° al ' 33" P. (3.° ord. 18.'J<ìi. 

NARRAGUAGUS. (Faro) a fuoco fisso, elevato 13<n. 0 e 
visibile a 12 miglia. La torre di Sm. 8 è alla punta S. del- 
l’isola Pond; guida alla baja Narraguagus. 44® 27' T. e 
70° IO' P. (4.° ord. 1836). 

NASH (Faro) a fuoco fisso, rosso, sull'isola a L. dell’ in- 
gresso del fiume Pleasant. La sua elevazione è 44m. e la sua 
portala 42 miglia. 44° 27' T. 70° 3' P. (4.° ord. 1838). 

PETIT MENA N (Faro) all’ingresso delia baja Pleasant , 
dalla parte 0. dell’ isola ; fuoco fisso variato da splendori 
di 2' in 2', elevato 38m. c visibile a 17 miglia. Latit. 44° 
22' T. e long. 70° 12’ 14" P. (3.° ord. 1833). 

A 4. miglia P. q. M. dal fanale , havvi il pericolo di 
Moullo n, che non si-vede che nelle basse maree. Un altro 
pericolo, senza nome , esiste a 3 miglia S. q. L. che non ha 
che 2m. (F acqua ; finalmente un altro pericolo con 4m. 
d’ acqua resta a 4 miglia in 0. L. Essi sono pericolosissimi. 

PORTO WINTER (Fonale) a fuoco fisso di 1 1 miglia di 
portata sulla punta 0. dell’isola Mark, a P. dell’ingresso; 
la torre è di 3m. 7, bianca e addossata a una casa grigia. 
(4.° ord. 1836). 

Latit. 44° 22' T. e long. 70° 23' P. 

PORT BASS (Fuoco) fisso, rosso, all' ingresso del porto, 
sopra una torre bianca a lanterna nera; è elevato 17m. e 
visibile a 13 miglia. Latit. 44° 16' T. e long. 70° 43' P. 

ISOLA SPOON (Faro) in costruzione. (1861). 

EDGEMOGGIN (Fanale) sulla punta S. dell’isola Green; 
il suo fuoco fisso vedesi a 9 miglia, essendo elevato 7m. 9; 
guida i bastimenti che entrano a Ellesioorih, Blue-Hile e 
Mount-Desert. Latit. 44° 16' T. c 70° 48' P. (5.° ord. 1839). 

SADDLE-BACK (Faro) a fuoco fisso, elevalo 3m. 3 c vi- 
sibile a 13 miglia, presso la punta Lib. dell’isola au-IIaut, 
parte L. della baja. Lat. 44° 0' T. e long. 71° 4' P.' Tra 
il fuoco e il porto Caver, non vi sono pericoli. (3.® ord. 1836). 
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IIERON-NECK (Faro) a fuoco /isso, rosso, elevato 27m. 
sulla punta 0. dell’isola Green, la più 0. delle isole Fox ; 
è visibile a IO miglia. Lat. 44® 2' T. e long. 71® 11" P. Non 
si deve navigare in questi paraggi senza il Pilota Costiere 
di Bruni o con i piloti locali. (4.® ord. 1853). 

ISOLA WIDOW (Faro) situato alla parte 0. Autoriz- 
zato. (1861). 

ISOLA MARK (Faro) a fuoco fisso all’ ingresso P. del 
passaggio dell’isola Dcer ; la sua elevazione è 15m. & sopra 
una torre bianca a lanterna rossa e la sua portata 12 
miglia. 44® 9' T. e 71° 2' P. (4.® ord. 1857). 

PUMPKIN (Fanale) sull’ isola di questo nome ; la torre è 
bianca, di Ora. e il fuoco è a 8m. Serve alia navigazione di 
Back’ s-IIarbour e guida all’ingresso P. di Edgemoggin 
Reach; la sua portata è 9 miglia. Latit. 44° 19' T. e long. 
71° 5' P. (5° ord. 1854). 

PROSPECT (Fanale) a fuoco fisso nella città di ffoldsbo- 
roug. Latit. 44° 27* T. e long. 70° 17' 24" P. Portata 11 
miglia. (4.® ord.). 

BAKERS (Faro) dell’ isola), fuoco a splendori di 90" in 
90" , elevato 21m. e visibile a 17 miglia: è avanti Mont- 
Descrt, e a 0. dell’ ingresso della baja Frenchman. Latit. 
44° 14' 20" T. e long. 70® 51' 24". (3.® ord. 1835). 

BEAR (Faro) a fuoco fisso sull’ isola di questo nome , 
a 44° 17' T. e 70® 37' 24" P. É elevato 28m. 9, e visibile a 
15 miglia ; fa parte dell’ isole Gramberry, ed è circa 5 miglia 
M. dal fuoco di Baker. La lanterna è nella casa del guar- 
diano. 

MOUNT DESERT-ROCK (Faro) , presso V isola dì tal 
nome; fuoco fisso elevato 22m. al disopra del mare, visi- 
bile a 13 miglia. Latit. 43® 59' T. e long. 70® 26' 54® P. 
(3.® ord. 1857). 

SADDLE -BACK-LEDGE (Faro) a fuoco fisso, elevalo !8m. 
9 e visibile a 14 miglia, presso la punta Lib. dell’ Isle-au - 
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Haul, parte L. delta baja. Latit. 41“ 1' T. e long. 71° 5' 
24" P. 

F.AGLE (Faro) a faoco /isso, a 44° 24' T. e 71° 6' 24" 
P. E elevalo 52m. 4 e visibile a 46 miglia; è nel fondo della 
baja d’ hle-au-Ifaul e. serve per indicare l’ ingresso G. 
della baja Penobscot. (3.° ord. 4837). 

BROW.VS HEAD (Faro) ali’ ingresso P. del passaggio 
dell’isola Fox, fuoco fisso, elevalo 14m. e visibile a 12 
miglia (baja Penobscot). Lat. 44° 0' T. e long. 71° 44' 
24" P. (4.® ord. 48^0). 

CAMDEN (Faro) sullo costa 0. dell’isola Negro; fuoco 
fisso, elevalo I5m. 2 e visibile a 12 miglia. La punta Bar- 
rii, dalla parte P. del porlo è a */* miglio L. q. 0.; la 
punta Morse è dirimpetto al fanale e forma la parie L. del 
porlo. Lat. 44° li' T. e long. 74° 23' 24" P. (3.° ord. 1856). 

CASTINE (Faro) sulla punta Dice ; fuoco fisso nella 
baja Penobscot, a 59m. 3 al disopra dei mare e visibile 
a 47 miglia. Lat. 44° 23' 12" T. e long. 71° 0’ 54" P. (3.* 
ord. 1858). 

Un segnale trovasi sull’ Otter-Rock, a L. q. S. 4 miglio ; 
e a 5 / t di miglio G. L. da questo segno, avvene un altro 
sulla roccia Hosmar. 

OLD-FORT-POINT (Faro) al disopra di Castine , fuoco 
fisso, che serve ad indicare la direzione di Prospecl- 
Harbour. La sua elevazione è 34in. 4 e la sua portata 16 
miglia. Lai. 43° 28' T. e long. 71" 8' 24" P. 

GR1NDEL-POINT (Faro) a fuoco fisso, indicante il porto 
di Gilkey, nella baja Penobscot; la sua elevazione é 42m. 
sopra una torre rossa di 8m. 5 ; portata 11 miglia. 44° 16* 
T. e 71° 16 P. (4.° ord. 1856). 

GOOSE RI VER (Fanale) a fuoco fisso e rosso sull’ isola 
Indiati, a 44° 9' T. e 74° 20' 24" P. É elevato 13m. sulla 
casa del guardiano. Portata 10 miglia. (4.® ord.). 

OWLS’HEAD (Faro) dalla parte P. della baja Penobscol, a 
T. q. G. del fanale \y bile- Head. Questo faro a fuoco fisso. 
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trovasi davanti il porto Rockland e guida i bastimenti. Eie* 
vazione 3Gm. 6 ; portata 15 miglia. Lai. 44° 5' 20" T. e 71® 
22' 14" P. Campana per la nebbia. (3.° ord. 1856). 

WHITE-IIEAD (Faro) all* ingresso P. della baja Penob- 
scot; lanterna a 21m. al disopra del mare , che racchiude 
un fuoco fisso, visibile a 15 miglia. Laf. 43® 59' T., e long. 
71° 20' 24' P. Questo fanale è 21 miglio a G. di quello di 
Menheigin; un pericolo a ‘/t miglio S. q. 0. dal fanale 
mostrasi nelle basse maree. Una campana vi c battuta tre 
volte ad ogni minuto con le nebbie. (3.® ord. 1836). 

MARTJNICUS (Fari) sulla roccia Woodenball, presso l’i- 
sola di questo nome, all’ ingresso della baja Penobscot; sono 
due fuochi, fissi all’ estremità d’ una casa, elevali 25tn. e visi- 
bili a 15 miglia. Lat. 45® 47' 24" T., e long. 71® 11' 24" 
P. Campana per la nebbia. (3.® ord. 1857. 

PORTO TENANT (Faro) a L. dell’ ingresso alla parte 0. 
dell’ isola Southern; il fuoco è mobile di 1' in 1', elevato 
20m. e visibile a 13 miglia. Lat. 43° 57' T. e long. 71® 30' 
P. (3.® ord. 1857). 

MARSCHALL (Faro della punta) all’ ingresso del pas- 
saggio detto Herring-Gut; il suo fuoco fisso, elevato 9m. 
c visibile a 10 miglia. Non si deve tentare questo passo 
senza gran cognizione locale. Lat. 43° 55' 20” T., e loug. 
71® 35' 24" P. (4.® ord. 1857). 

MANHEIGIN (Faro dell’isola) all’ingresso di Penobscot; 
fuoco mobile, di 1' in 1', elevalo 53m. e visibile a 19 mi- 
glia. La torre è grigia. Lat. 43® 40' 30” T. e long. 71® 38’ 
24" P. (2.® ord. 1850). 

FRANKLIN (Faro) sull’isola di questo nome, estremità 
T., all’ ingresso del fiume Georges, e a 15m. 2 al disopra 
del mare, con fuoco a splendori di 90" in 90", visibile a 
14 miglia. Lat. 43® 53' T. e long. 71° 43’ 24" P. Un gran 
numero di pericoli sono attorno l’ isola di Franklin ; ma 
uno può dirigersi con sicurezza su questo fanale, quando 
si rileva da G. q. T., a G. L. (. (3.® ord. 1855). 
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PENMAQUID (Faro della punta), fuoco fisso, visibile a 
15 miglia e a 22in. 5 di elevazione. Lat. 43° 49' T. e long. 
71" 49’ 34" P. É all’ ingresso Lib. della baja di Bristol. (3.* 
ord. 1857). 

BURNT-1SL AND (Faro) a fuoco fisso, all’ ingresso di Town 
sEnd e a 2 miglia T. della punta P. dell’ isola Sqttirrel. 
È elevato 8m. al disopra del mare, e visibile a 14 miglia. 
Il pericolo Banium-Ledge è a O. q. T. dell’ isola Burnt. 
Lati». 43® 49' T. e long. 71° 58' 0. (3.® ord. 1858). 

HENDRIGK’S HEAD (Faro) fuoco mobile di 30" in 30", 
bianco, elevalo tlm. 8 e visibile a 13 miglia. Resta all’ in- 
gresso L, del fiume Slieepscol, a 43® 49’ 30" T. e 72° 4’ 24” 
P. Dopo aver passalo il fanale Seguiti , si governa a G., fino 
a rilevare il fuoco Hendrick a T. inclinando a P.; quindi 
si corre avvicinando la costa a destra. 11 fanale è sulla casa 
del guardiano (4.° oid. 4851). 

» 

SEGUIN (Faro) sur un isolollo de! fiume Rennebec, fuoco 
fisso del maggiore splendore, a 54m. 6 al disopra del mare 
e visibile a 2 ì miglia. Latit. 43° 42' 56" T. e long. 72° 5' 
24" P. Il faro dell’isola Pond gli resta a 2 miglia e */* M. 
T.; il capo Smull , a P. Ila la campana. (4.° ord. 4857). 

POND (Faro dell’ isola) , fuoco fisso, elevato 20m. 8, vi- 
sibile a 13 miglia , 'dalla parte P. dell’ingresso del fiume 
Rennebec; è munito di una campana. Latit. 43° 45' T. e 
long. 72® 0' 24" P. (3.® ord. 1855), 

PORTLAND (Faro) sulla punta a P. del porto, fuoco 
fisso, elevato 24m. 4 c visibile a 47 miglia. Lat. 45® 57' 40” 
T. e long. 72° 33' P. (3.® ord. 1855). 

WHITE (Faro) sulla più Lib. delle isole Shoals, fuoco 
a splendori di 30" in 30", a 26in. al disopra del mare. L'no 
splendore rosso é seguito da due bianchi, a tempi eguali. 
Questo fuoco vedesi a 15 miglia. Latit. 42° 58' T. e long. 
72° 57' P. Ha una campana per la nebbia che si sente da 
3 miglia. (3.® ord. 4858). 
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NEWBURY-PORT (Faro) alla parte O. del fiume Metri- 
rnack; il fuoco è fisso, elevalo 46m. e visibile a 13 miglia. 
Lat. 42° 48' T. e long. 73° 9' P. (3.® ord. 4809). 

(Fanale) a fuoco fisso di fuori e nel livellamento di 

quello di sopra, sur un piccolo segnale quadro^ (4837). 

Tenuti 1’ uno per 1’ altro, fanno passare la barra a 2m. 1 
U’ acqua. Il segnale sarà rimosso se la barra muta posizione. 

IPSWICII (Fari) sulla spiàggia di Patche, parte 0. di 
questo porto; due fuochi sopra torri separate 158m. L. */* 
0. dei quali uno fisso e l’altro a splendori dj 90" in 90". 
La loro elevazione è 42m. 2, e veggonsi a 42 miglia. 

U faro di L, è a 42° 41' 8" T. e 73° 6' 41" P. il canale 
cangia spesso di posizione. (4.° ord, 4836). 

ANNIS-SQUAM (Faro d’) sulla punta Wigvoan; fuoco 
fisso ISm. al disopra del mare con una portata di 43 mi- 
glia, dalla parte L. dell’ingresso; questo fuoco è bianco 
e il meno elevato di tutti quelli del Mgssachusells. È un 
porto di refugio per i piccoli bastimenti. Latit. 42° 39' 46" 
T. e long. 73” 1' 36" P. (4.° ord. 1837). 

STRAITSMOUTH (Faro) a fuoco fisso, elevato 42m. 4 
e visibile a 14 miglia, sopra la piccola isola di tal nome, 
nell’ interno dei Salvages (capo Ann). Serve a far passare al 
di dentro dell’ isola Tatcher. Latit. 42° 59' 41" T- e long. 
72® 56' P. (4.® ord. 1837). 

ANN (Fari del capo) sull’ isola Tatcher, a 2 miglia L. 
dalla punta S. del capo Ann: questi fari sono a T. 20° L. 
6iQm. uno dall’ altro. Le lanterne hanno 29m. 4 al disopra 
del mare, e dei fuochi fissi che si vedono a 20 miglia. 
Lat. 42° 58' 22" T., long. 72° 54' 42" P. per il faro T. Havvi 
passaggio tra l’isola e il continente per i piccoli bastimen- 
ti. Quando si seuoprono questi fuochi, uno riconosce la sua 
posizione reale, poiché non si possono confondere col solo 
fuoco mobile di Boston, né coi fuochi di Plymouth, ove ve 
ne sono egualmente due, ma la cui distanza non é che 9m. 4, 
mentre all’ isola Tatcher sono separati ‘/s di miglio, e si 
possono portare in linea venendola T. Fanno evitare i Sai- 
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vages a T. c il Londmner a 0. Quest' ultimo ha un se- 
gnale. (2.® ord. 1861). 

GLOUCESTER o porto Ann (Faro) a fuoco fisso, visibile 
u 14 miglia, essendo elevato 17m. 7 sulla punta L. dell’ in- 
gresso. Bisogna allontanarsene in modo da rilevare il fuoco 
dèli’ isola Ten-Pound, a G. T.; quindi si lascia a sinistra 
la boa che marca il banco chiamalo lìound-Jìock. Lat. 42* 
34’ 86" T. e long. 73® 0 38" P. (3.° ord. 1857). 

TEN-POUND (Faro) a fuoco fìsso al capo Ann, elevato 
Um. 8 e visibile a 12 miglia. Lat. 42° 36' T. e long. 72" 
59' 45" P. Guida per il porto Gloucesler. (4.° ord. 1856). 

SALEM (Fari) sull’ isola Baker, lato 0. del principale in- 
gresso. Lat. 42° 32' 12" T. e long. 78° 7' 52" P. Sono se- 
parati l2m.;unoha 2 Ina. 0 e l’ altro 25m. 7 di elevazione, 
sulla linea T. 54° 45' P. Il più elevato è a 0. e vedesi a 
15 miglia. I fuochi sono fissi. Le coste T. e L. dell’ isola 
sono elevate; havvi un canale tra gli scogli 0. ed il fran- 
gente, ma pericoloso a navigare. Tenuti P uno coll’ altro 
fanno evitare i frangenti di S. Ravvi campana per le nebbie. 
(3.° ord. 1857). 

(Faro) a fuoco fisso, visibile a 12 miglia, a 42® 30' 

3” T. e 73° 19* 29” P. È elevato I2m. 1 all’ingresso L. del 
porto, parte 0. (4.® ord. 1856). 

ROCIIE-EGG (Fanale) davanti Nahaut, fuoco fisso, rosso, 
elevato 2Gm. 6 e visibile a 8 miglia. Guida al porto Swanp- 
scott. Lat. 42® 26' T. e long. 73® 14' P. (5.® ord. 1856). 

BOSTON (Faro) fuoco mobile di 50" in 50”, sull’isola 
Little- Brewsler ; la sua lanterna è elevata 29m. 4; il fuoco 
è visibile a 16 miglia. Lat. 42° 19' 41" T. e long 73® 14' 
8" P. Si sono costruite due case sul Naniasket, per soc- 
correre i naufraghi. Il grande ingresso di Boston, è tra il 
faro che si lascia a T. e la punta Alderlon a 0. Da que- 
st’ ultima si estende un banco indicato da (ina boa rossa. 
Da questo fuoco rilevasi la boa bianca degli scogli Harding 
a S. La boa rossa della punta Alderlon, 0. 22® 30' L. LÌ* 
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boa noi a del Ceinturon P. 22* 50' O. La boa nera delle rocco 

dell’ isola Georges P. 11° 15' 0. 11 segnale dello Spit, P. 

8® 26' 0. Il fanale Long P. */* 0. II fanale della punta Race 

n 31 miglia, e quelli del capo Ann a 21 miglia T. 59° 22' 

P. (3.® ord. 1859). 

<* 

LONG (Faro dell’ isola), fuoco fisso, a 12® 19' 19" T. 
c 73° 18' 6" P.; è visibile a 15 miglia e elevato 2im. 4. 
Si lascia a sinistra entrando da Broad-Sound. Passando dai 
Graves all’ isola Long, si lasciano due boe a sinistra : l.° sul 
pericolo Devi l’s- Back, rossa c a 7m. d’ acqua; 2.° sul Ram- 
I/ead-Bar, nera e a 5m. d’acqua, a G. L. del fanale Long; 
c una boa bianca, a destra, sulla punta G. della barra Fann, 
in 4m. «l’acqua; il fanale Long restando a Lib. (3.° ord. 
1853). 

Le boe di Boston sono tolte nel- verno, come pure quelle 
di Salem e del capo Ann. 

CANAUX (Fanale) a fuoco fisso rosso, sulla parte P. della 
punta, allargo dell’isola Great-Brewster ; portalo in linea 
col fuoco di Long-lsland, fa evitare il banco di Harding. 
Lat. li® 19' T. e long. 73® 15' P. (4.® ord.). 

M1N0T (Faro) sopra questo roccia, a 12® 16' T. e 73® 5' 
elevato 27m. e visibile a 11 miglia. (3.® ord. 1860). 

(Fuoco galleggiante) ancorato sopra il banco, a 12® 

16' T. e 73® 5' P. Ha due fuochi fissi, elevati I4m. e vi- 
sibili a 12 miglia. È munito di campana. Si deve evitare 
di passare a 0. del battello per scansare un pericolo di 3m. 
che giace a 0. 65® L. del fuoco. 

SCITUATE (Faro) sulla punta Cedar, a 12® 12' T. e 73* 
1' P. elevalo !4m. e visibile a 12 miglia. Il fuoco è fisso. 
(1.® ord. 1855). 

PLYMOUTH (Due Fari) a fuoco fisso sono sulla lingua di 
terra che si estende da Marsh- Field alla roccia Gurnet ,** 
lOm. uno dall’ altro; hanno 28m. 1 al disopra del mare e 
sono visibili a 15 miglia; questi fuochi non possono esser 
messi in linea dalla parte T. a meno di essere a terra; ma 
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a 0. questa posizione e necessaria per evitare il banco 
lìroton. Lat. 42" 0' 12" T. e long. 72° 56’ 5" P. Quando si 
giunge da T., non si deve tenere i fuochi più a 0. dell’ 0. 
q. Lib., affine di evitare High- Pine- Ledge, a T. della punta 
Gurnet, a 3 miglia di distanza. Venendo da 0. non biso- 
gna scoprire il fanale di T. a P., ma tenerli 1’ uno per 
l’altro, ciò che porta sopra 9m. di fondo presso la parte 
L. del banco Brown , e più lungi, a V* miglio dalla punta 
Gurnet, ove si hanno 7m. 3. (3.° ord. 

Nota. Sulla costa Salthouse havvi una casa di soccorso 
per i naufraghi. 

BARNSTAPLE (Faro), fuoco fìsso all’ ingresso del porlo 
sul Sandy-Neck, nelle mura d’ una casa, elevato llm. al 
di sopra del mare. La sua portala è di 11 miglia. Lat. 4l # 
45' 21" T. e long. 72° 37' 33" P. 

BILLINGSGATE (Faro) sull’ isola, costa P. dell’ ingresso 
della baja Walfleet. Fuoco fisso la cui portata è 13 miglia, 
ed è elevato 12m. al disopra del more. Latit. 41* SI' T. 
long. 72® 24' P. (4.® ord. 1858). 

MAYO’S BEACH (Fanale) , fuoco di porto fisso nell’ in- 
terno del capo Cod, nella baja Walfleet elevato 8m. e visi- 
bile a 6 miglia. Lat. 41° 56' T. e long. 72° 22' 24" P. 

PROVINCE TOWN (Faro), fuoco fisso sulla punta Long, 
elevato 8m. e visibile a 11 miglia. Dirigendosi verso questo 
porto, si può tenere il faro della punta Race a */, miglio, 
governare a 0. S. finché il fuoco della punta Long, resti 
a G. q. T. per evitare la barra di Wood-End; in seguilo 
uno dirigesi sul fanale fino a 4 /* miglio , si oltrepassa e 
si dà fondo a 9m. d’ acqua. Latit. 42° 1' 50" T. e long. 72® 
31' 14" P. (4.® ord. 1836). 

PARMET (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sulla parte T. di 
questo porto, elevato 9m. e visibile a 6 miglia. 

RACE (Faro del capo) a fuoco mobile di 90" in 90", sul 
principio di quello di Boston, per distinguerlo dal capo 
Cod; non può vedersi dal mare che quando resta a 0. 25® 
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19’ P. È a 40m. 6 al disopra del mare e visibile a 41 mi- 
glia. Latit. 42® 5' 45" T. e long. 72* 35' 47" P. (4.° oni. 
4853). 

COI) (Faro). presso i Clay-Pounds , a 42° 2' 23" T. e 
72® 24' 19" P. ; ha 59m. 8 al disopra dell’alto mare. 11 
suo fuoco fisso dislinguesi a 20 miglia. (2. u ord. 4857). 

Dai capo Cod alla punta Malabar, sonvi molli segnali 
ed alcune baracche ove i naufraghi trovano del soccorso. 

NAU5ET-BEACH (Fari) al larto L. del capo Cod; sono 
tre fuochi fissi a 46m. uno dall’altro, la cui elevazione c 270n. 
6 e la portala 10 miglia. Latit. 44° 51' 40" T. e long. 72° 
17’ 45" P. (4.° ord. 4850). 

CHATAM (Fari). Vi sono due fuochi all’ ingresso del porto, 
sopra James- Head, a 24 m. al disopra del mare, e a 24 m. 5 di 
distanza; sono due fuochi fissi che veggonsi a 44 miglia. 
Servono essi per mettersi in posizione per rapporto al 
banco di Nantuket. Sono a 41 miglia T. q. G. dal faro 
della punta T. di quest’ isola. Si cangiano di posizione se- 
condo le alterazioni della barra, che la indicano tenendoli 
in linea. Chaiam é temuta per il gran numero di naufragi. 
Lai. 44° 40' 16" T. e long. 72® 47' 37" P. (3.® ord. 4837). 

* . y • j. x 

POLLOCK-RIP (Fuoco galleggiante) fisso, davanti Sliatam, 
a 4 miglia L. ‘I, O. dal faro Monomoy. Ha una campana 
per le nebbie. Latit. 44° 32' 35" T. e long. 72® 43' P. (4.® 

ord. 4849). 

* 

MONOMOY (Faro della punta) fuoco fisso di; 40m. al 
disopra del mare, visibile a 42 miglia. Latit. 44° 33' 53" T- 
e long. 72° 20’ P. La torre é di ferro, la lanterna bianca 
e la cupola nera. (4.® ord. 4857). 

SHOVELFULL (Fuoco galleggiante) fisso, presso la punta 
Monomoy. Ha una campana per le nebbie e un pallone 
verde all’ albero maggiore. (4.® ord. 4858). . , 

HANDKERCH1EF (Fuoco galleggiante) ancorato a 9m. 6 
à 4 miglio e *|, in O. 24° L. dalla parte 0. del banco; 
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Goletta gialla con il mollo Handkerchief scritto dalle parli; 
il fuoco é fisso , visibile a 10 miglia. (4.° ord. 1885). 

BASS (Faro del fiume), a L. della punta Gammon, Ira 
le città Dennis e Yarmouth, a fuoco fisso elevalo 12in. e 
visibile a 10 miglia. La torre è bianca e sulla casa del 
guardiano. Guida all’ ancoraggio al didentro dei frangenti. 
Lalit. 41° 39' T. e long. 72® 30' P. (5.° ord. 1854). 

GAMMON (Faro) della punta a fuoco fisso, a 0. del capo 
Cod, per lo ingresso del porto Hyannes. La fabbrica è 
bianca elevata 22m. e la portata 13 miglia. Latit. 41° 36’ 
33" T. e long. 72° 36' P. Non bisogna avvicinarlo meno di 
3 miglia. È in M. T. degli scogli Jìishop-and-Clerks. 

BISHOP-AND-CLERKS (Faro) sulla punta T. del banco 
di questo nome ; fuoco mobile di 30" in 50", sopra una 
torre di granito, elevato 48m. e visibile a 14 miglia. (3.“ 
ord. 1858). 

Ha la campana per le nebbie. Latit. 44® 54' T. e long. 
72» 35' 29" P. 

HYANNIS (Fanale) n fuoco fisso di porlo, posto sul fran- 
gente. Questo ò un piccolo fuoco di località, visibile a 8 
miglia. Lai. 41® 57' T. e long. 72° 38’ P. 

SUCCONNESSET (Fuoco galleggiante fisso , ancorato in 
9m. d’ acqua, cou campana e corno per le nebbie, elevato 
I Sin. e visibile a 10 miglia. (4.® ord. 1854). 

NANTLCKET (Fanale) della punta Sandy, a 41° 23' 24” 
T. e 72® 25' 26” P. Fuoco fisso elevato 2lm. e visibile a 
14 miglia. Ha un burnì ancoraggio a ridosso della punta. 

Molli nuovi banchi sono stati recentemente scoperti nel 
grarrcanale di Nantucket. (3.® ord. 1886). 

(Fanale) dalla parte 0. del porto, sopra una terra 

elevata a qualche distanza dalla costa; è una piccola pira- 
mide che racchiude una luce fissa. Lat. 41° 16' T. e long. 
72® 26' 24" P. Questo fuoco non serve che a far passare la 
barra. Credo che nel porto di Nanlukct esistano ancora 
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due segnali a fuochi fissi sul Cliff, per la navigazione in- 
terna. 

BRAN'T (Fuoco della punta), fisso, all’ ingresso del porto 
Nantuckel a destra entrando ; è elevato 3m. 9, e visibile a 1 1 
miglia; serve, col fuoco d. Cliff, a far sormontare la barra. 
Lat. 41° 17' 24" T. e long. 72° 26’ 16" P. (4.° ord. 183G). 

SANKATY (Faro) sulla punta di questo nome alla parte 
S. dell’ isola Nanlucket. Uno splendore brillante di 10" si 
mostra a intervalli di 1' in 1, c un fuoco fisso per 50". 
La sua portata è 20 miglia e la sua elevazione 43m. Lai. 
41° 17' T. e long. 72® 18’ P. La torre è di 19m. e dipinta 
a zone rosse e bianche. (2.® ord. 1849). 

NANTUCKET-SHOAL (Fuoco galleggiante) sull’ estremità 
O. di questo banco, a 14 braccia di fondo. Il battello è rosso 
e ha 2 alberi sormontati da palloni rossi. La notte ha due 
fuochi fissi elevati 13m. 2, aventi una portata di 12 miglio. 
È munito di campana e di cannone. Lat. 60® 56' T. e long. 
72® 12’ P. (4.® ord. 1836). 

GROSS-R1P (Fuoco galleggiante) sul banco Tuckanuck, 
a 14m. d’ acqua in M. di yantuckel. Ha una campana per 
le nebbie. A 340m. 0. L. c una boa a 5m. 3 d’acqua. Por- 
tando il faro della punta Nanlucket a L. S. e facendo rotta 
a P. L., si cade sul fuoco galleggiante e in seguito sul- 
I* Holmes -If ole. Latit. 41° 27' T. e long. 72® 37' P. (5.® 
ord. 1837). 

POGE (Faro del capo) sulla punta G. di Martha’ é- Vi- 
tiet/ard , a tGm. 3 al disopra del mare, fuoco fisso coti 
una portata di 13 miglia. Lat. 41® 23* 19" T. e long. 72® 
47' 44" P. La torre di lOm. 6 é bianca, la lanterna j^pra, 
c il fuoco si vede in mare per disopra alle terre. (3. ord. 
1837). 

KDGARTOWN (Faro) sulla scogliera, fuoco fisso ed elevato 
12m., con una portala di 12 miglia. Lat. 41® 23’ 27" T. e 
long. 72® 50' 55" P. (4.® ord. 1837). 

HOLMES-IIOLE (Faro) a fuoco fisso sulla punta P. del 
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porto , elevato 18m. al disopra del mare e visibile a 12 
miglia. Lai. 41° 28' SO" T. c long. 72° SO' 5G" P. (3.° ord. 
1867). 

(Fanale) a fuoco fìsso, a I miglio 0. 11° P. dal pre- 
cederne, elevato 17m. Portati in linea fanno evitare il banco 
di 1’ Homme-Dieu. 

SUCCOXESSET (Fuoco galleggiante) ancoralo a Uni. 
sopra il banco di questo nome; il fanale Page gli resta 
a O. e quello di Nobscoc a P. E munito di una campana 
per le nebbie. 

KILLPOND (Fuoco galleggiante) in costruzione. Sarà 
egualmente munito di una campana per le nebbie. 

.YOBSCOE ( Faro ) fuoco fisso a 24in. 3 al disopra del 
mare c visibile a 13 miglia; serve al passaggio sui banchi 
per il canale T. nel Vineyard- Sound; il fuoco Holme-Hole 
resta a 4 miglia O. 59° 22’ L. ; I' estremità L. del Middle- 
Ground a 3 miglia e •/» 0. 36° 34' L.; il fanale Ifay-Ifcad 
13 miglia a 0. 30® 57' P.; il fanale Tarpaulin G miglia P. 
30° 0. Lai. 41° 50' 37" T. c long. 75° 0' 24" P. 

TARPAULI.\-CO\ E ;Faro) dalla parte P. di Vineyard- 
Sound , a sinistra entrando; fuoco fìsso, di 24m. al disopra 
del more, la cui portala è di 13 miglia e elio si distingue 
dal fuoco a splendori di Gay- Ilead, a 10 miglia O. 42° 11’ 
P. Lat. 41° 28' 8" T. e long. 75° 6' !G" P. (4.° ord). 

GAY-HEAD (Faro) della punta Lib. dell’ isola Martha s- 
Vineyard, ingresso dello stretto. La lanterna ha 37m. 4 
al disopra del mare c presenta un fuoco mobile, visibile a 
20 miglia. Mostra uno splendore di 10" in 10". Lati!. 41" 
20' 34" T.,c long. 73" 10' 31" P. (2.° ord. 18oG). 

Il pericolo Old-Mann gli resta a 0. 11° 15' L., tra le isole 
Vineyard e Nonian’s Land; e i Sowand-Pigs a T. G2* 
P. a 10 miglia. A 7 miglia a G. havvi un banco che non 
ha che 3m. 3. 
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PORTO HYANNIS (Fanale) a fuoco fisso dentro ni porlo, 
a 41° 58' T. e 72° 38' P., elevato 41m. e risibile a 8 miglia. 
(fi . 0 ord.). 

CUTTY-HUNK (Faro) all’ estremità Lib. dell’isola Culty- 
lutnk ; fuoco fisso, visibile a 12 miglia; non saprebbesi con- 
fondere questo fuoco con quello di Goy-IIead, mobile , che 
gli resta a 0. 30° L., 7 miglia e *|,. Lat. 41° 24’ 02" T. e 
long. 75° 47' 42" P. (4.° ord. 4857). 

PUNTA NGBSQUE (Faro) a fuoco fisso a L. S. dello in- 
gresso del porto di Wood’s Holc, a 41° 31' T. e 73° 0' P., 
elevalo 20m. e visibile a 43 miglia. (3.° ord. 4836). 

L’ osservatorio di Portland, ha 53m. al disopra dei mare; 
il suo telescopio discopre le navi a 45 miglia, e i loro se- 
gnali a 24. 

— (Fanale) a fuoco fisso rosso, sulla sua estremità G., 
visibile a 8 miglia. (5,° ord. 1853). 

ALDEN’S-ROCK (Segnale) presso LI capo Elisabeth di 7m. 
con una bandiera rossa, che si riconosce a C miglia. Due 
hoc sono a ìim. e 7m. avanti il segnale. Questa roccia pe- 
ricolosa non ha che 4m. 5 d’acqua a bassa marea. 

ELISABETH (Fari). Due fari sono su questo capo, a 45° 
33' 36" T. e 72° 32' P., i quali restano 0. 50° P., e sono 
separali 274m. Le lanterne sono 42m. al disopra del mare. 
Il fuoco T. è fisso, e quello di 0. a splendori, mostrando 
una luce ed un’eclisse di Y in 1 ’, visibili a 48 miglia. Dril 
fuoco T. rilevasi Alden’s-Rock, a 2 miglia e */ 3 L. 22° 0. : 
il fanale Portland, a 4 miglia T. 3° L. ; il fanale Wood, 
a 9 miglia 0. 50' P., il fanale Seguine, a 24 miglia L. 44° 
T. (3.° ord. 4838). 

Un battello a campana è ancorato sulla roccia Alden, 2 
miglia e */ s a S. q. L. dal fuoco fisso del capo Elisabeth, 
a 23m. d’ acqua e delle boe sono nelle vicinanze degli scogli. 

WOOD (Faro dell’ isola), presso il porto Saco, dalla parte 
L. dell’ isola. Lauterna a 48m. 7 al disopra del mare : fuoco 
mobile di 4' in 4', rosso, visibile a 44 miglia; l’eclisse è 
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totale a questa distanza , ma a 6 miglia la luce non spa- 
risce più. Lat. 43° 27' T. e long. 72° 38' 54" P. Guida sul 
Winter-Harbor. (3.® ord. 1858). 

POMPOISE (Faro) sull’ isola Goal all’ ingresso del porlo. 
Fuoco fisso , elevato lim. al disopra dei mare e visibile a 
12 miglia. Lat. 45° 21' T. e long. 72° 45' 24" P. (4.° ord. 
4857). 

BOON (Faro) davanti il porto di York, sopra un’isola 
bassa , il cui faro occupa la parte P., a 43° 8' T. e 72° 49' 
24" P. Fuoco fisso, a 40m. 3 al disopra del mare e visibile a 
17 miglia. Una casa abitata e un magazzino gli sono conti- 
gui. Booti- Island-Ledge restagli 5 miglia a L. ; bisogna ma- 
novrare in modo da evitarlo- Agamenticus-ffill a M. , 15 
miglia; il fanale Wood, a 36 miglia T. 22® L.; e il segnale 
di York-Ledge, a 5 miglia e */» P. 11® 0.; il capo Neddoh, 
a 6 miglia T. 40® P. (3.® ord. 1854). 

YORK-LEDGE (Segnale) sopra uno scoglio pericoloso da- 
vanti Portsmouth. É una colonna di 26m. da dove rilevasi 
il fanale Booti, a 5 miglia e 7* L. 41® T.; il fanale Whale’s- 
Back, a 7 miglia P. 17° 0.; il fanale dell’isola White, a 
2 miglia 0. 20" P. 

PORTSMOUTH (Faro) a fuoco fìsso, elevato 21m. 4 e 
visibile a 14 miglia. Resta sulla punta Costituzione, isola 
New-Castle, dalla parte P. del porto. Gun-Boal-Shoal è 
a 4 miglia 0. 4° P. Lat. 43° 4' 30" T. e long. 73° 2' 24" 
P. (5.® ord. 1834). 

WHALE’S-BACK (Faro) dalla parte G. di Portsmouth, a 
43° 3' 0" T. e 73° 2' 24" P. Ha 16m. 6 di elevazione, ed é 
visibile a 12 miglia ; ha due luci fisse a 3m. d’ intervallo. 
Entrando si può avvicinare il fuoco a un cavo di distanza, 
lasciandolo a destra, per 6m. 7 d’ acqua. L’antico faro di 
Portsmouth resta a 1 miglio e '/* T. 39® P. ; Western-Sister 
a 2 miglia L.; la parte L. dell’ isola Duck, a 7 miglia O. 
44° L. Non si vede che un solo fuoco a 6 miglia. ( 4 .® 
ord. 1855). 

20 
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SOW-AND-PIGS (Fuoco galleggiarne) ella porta 2 fuochi 
fissi per distinguerlo da quello di Cutly-Uunk ; è ancoralo 
in 22m. d’acqua all'estremità Lib. degli scogli Sow-and-Pigs, 
presso l’ingresso di Vineyard- Sound. Il faro di Gay-Head 
gli resta a 0. 62° L. c quello di Cutly-hunk, a T. 62" L. 
Lalit. 41° 22' T. long, e 73° 17' P. Elevazione 8m. e lOm. 
portata 9 miglia. (5.° ord.). 

DUMPLING (Faro della roccia) nel Buzzard ' S jRoy. Fuoco 
fìsso, elevalo ; 15m. al disopra del mare con una portata 
di 12 miglia. Lat. 41° 32' 17" T. e long. 73° 16' P. Vi si 
rileva : il fuoco della punta Clark T. 13° 50' L. , a 5 miglia ; 
quello di Cutly-hunk 0. 11° 30' P. a 7 miglia. (1867).. 

I v. 

CLARCK (Faro della punta) ingresso di Ncw-Dcdfort ; 
fuoco fisso, visibile a 12 miglia. Lai. 41° 35' 54' T. e long. 
75° 14' 4” P. Vi si rileva: il pericolo dell’isola 0. 
11° 15' L. ; Great-Ledge 0. 2° 48' P. Wilkes-Lcdge 0.11° * 
15' P. ; la roccia di Óld-Bartholomcw L. 26° T.; il fanale 
Dumpling, 3 */* miglio 0. 15° 50' P. (5.° ord. 1856). 

PALMER (Fanale) a fuoco fìsso, all’ estremità G. di New- 
Bedfort. É elevato 9m. 7 c visibile a 9 miglia. Lat. 41° 37' 
30" T. e long. 73° 14' 21" P. (5.° ord. 1856). 

BIRD (Faro) a fuoco mobile di 80" in 80", dalla parte T. 
di Buzzard’ s-Bay, nel porlo Rochester, a 41° 40' IO" T. 
e 75° 2' 45" P. , 12 miglia T. 60° L. dal fanale Clark. È 
un isolotto che s’inalza 5 piedi. Il fanale, come pure le 
vicine abitazioni, sono bianche. La torre di lOm. fi é sor- 
montala da una lanterna di 8m. 8; portata 10 miglia. (4." 
ord. 1857). 

NED’S-POINT (Faro) presso Matapoisel , all’estr. di 
NewBcdforl c conducente sul porlo Rochester ; fuoco fisso, 
elevalo !5m. c visibile a 11 miglia. Lai. 41° 59' T. e long. 
75° 7' 24" P. (4.® ord. 1856). 

WINGS-NECK (Faro) a fuoco fisso, elevato 13m. 3 in 
fondo di Buzzards-Bay, sopra la casa del guardiano per 
guidare sul Sandwich; portala 10 miglia. (4.° ord. 1856). 
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Molle boc sono in questa bnja. che nc facililano la na- 
vigazione. Si tolgono nel verno. 

WESTERPORT (Faro) in costruzione. (1801). 

Rhode Island. 


RRENTON (Fuoco galleggiante) a 23m. d’acqua, all’ In- 
gresso L. di New-Port. Ha due fuochi fìssi, elevati 15m. 5 
e 12m. 2, visibili a 12 miglia. É munito d’ una campana. 
Il suo nome è scritto dalle parti. (4.° ord.. 1853). 

LIME-ROCK (Faro) a fuoco fìsso, elevato 9m., alla parte 
0. di Nevo-port, nel golfo, tra il forte Adains e l’ isola Goal. 
Serve per fare evitare i pericoli. Portata tt miglia. (4.* 
ord. 1854). 

BEAVER-TAIL (Faro) all’eslr. 0. dell’isola Conanicul , 
punta P. dell’ ingresso di New porl; è sopra un terreno a 4m. 
al disopra del mare, a 41° 20' 50" T. c 75° 45' 48" P. Dalla 
base fino alla cornice vi sono 15m. ; disopra regna una gal- 
leria che comprende la lanterna. II fuoco è fìsso , visibile 
a 45 miglia. (1856,!. 

È munito di un fischietto per le nebbie che si sente da 
2 e 3 miglia con cattivo tempo. 

GOAT (Faro) all’ estremità della scogliera della punta T. 
di quest’isola, a 41° 30' T. e 73° 40' 24" P., fuoco fisso, 
dirimpetto a New-porl, elevalo lOm. c visibile a 10 miglia. 
Si può avvicinare assai d’ appresso c contornarlo da T. 
per arrivare al porto , in qual modo si evitano tulli i pericoli. 
(4.® ord. 1857). 

DUTCH (Fanale) a fuoco fisso, visibile a 12 miglia sulla 
costa 0. dell’ isola di questo nome, nel canale che separa 
la terra Washington dall’ isola Conanicul. I.nt. 41® 29’ 50" 
T. e long. 75" 44' 24" P. (4.° ord. 1857). 
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ningion. La lanterna ha 18m. 8 al disopra del mare e rac- 
chiude un fuoco fisso , visibile a 44 miglia. (3.° ord. 4857). 

Lat. 44° 48' 9" T. e long. 74° 44' 27" P. 

ELL-GRASS -GROUND (Fuoco galleggiante) sopra questo 
banco pericoloso, all’ ingresso del Long /stand- Sound. Il 
fuoco è unico elevato 9m. 5 e visibile a 40 miglia. Porta il 
suo nome dalle parti e ha una campana per le nebbie. (3.° 
ord. 1857). 

STON1NGTON (Faro) a fuoco fisso, sull’ estr. della punta 
di questo nome, visibile a 42 miglia. La sua elevazione è 45m. 
È a 2 miglia T. 50° 57' P. da quello di Whatch-Hill ; 2 
miglia T. dagli scogli Calumbselti; 2 miglia T. 50° 57' L. 
dal luogo pericoloso Lathner ; e 5 miglia e V*- U. 49° 45' 
T. da North-Dumplin. Latit. 41° 49' 54" T. e long. 74° 
14' 46” P. (4." ord. 4855). 

NORTH-DUMPLIN (Faro) a fuoco fisso, rosso, sull’ isola 
di questo nome, nello stretto di Fisher. È elevato 2lm. c 
visibile a 12 miglia. Lat. 44° 47’ T. e long. 74° 24' 46” P. 
(4.° ord. 4855). 

NEW-LONDON (Faro) dalla parte P. dell’ingresso, lan- 
terna elevata 26rn. al disopra del mare, con fuoco fisso, visi- 
bile a 14 miglia, restando 7 miglia a G. L. dal fanale Little- 
Gult, e 9 miglia M. T. dal segnale Raee-Rocks. 

Lat. 44° 18' 55" T. e long. 74° 26' 20" P. (3.° ord. 4857). 

. Molli pericoli sono indicali da delle boe nei contorni. 
Credo che queste sieno tolte nell’ inverno. 

MORGAN (Faro) sulla punta di questo nome, a fuoco 
fisso, elevato 4 m. e visibile a 41 miglia, dalla parte T. 
del Fisher-Sound presso Hystic. Lat. 44® 48' 54" T. e long. 
74° 24’ 48" P. (4.° ord. 1855). 

SAYBROOK (Fanale) sulla punta Lynde, dalla parte P. 
dell’ ingresso del fiume Connecticut, elevalo 24m. sul mare ; 
fuoco fisso, visibile a 13 miglia. Lat. 44° 16' 43" T.eloug. 
74° 41' 23" P. (3.° ord. 4857). 

NEW-LONDON (Faro) a fuoco fisso, elevato 26m. e vi- 
sibile a 14 miglia. Resta a 7 miglia G. L. dal faro Little- 
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(itili c 9 miglia M. T. dai Race-Rockes. Lati!. 44® 49' T. 
e long. 74® 25' P. Parecchi pericoli sono indicali da delle 
boc. (3.® ord.). 

BARTLETT’ S-REEF (Fuoco galleggiante) in questo luogo 
pericoloso, avanti New- London. Ha 2 fuochi fissi, elevali 
40m. 6 c 8m. 5, visibili a 40 miglia. Latit. 41° 46' T. c 74° 
34' 24" P. Ha pure un fischietto c una campana per le nebbie. 
(4.® ord. 4857). 

IIORTOIY (Faro) a fuoco fisso, elevato 53m. e visibile 
a 18 miglia. Latit. 44" 5' T. e long. 74° 46' P. (2.® ord.). 

FALKNER (Fanale) sulla grand’ isola Falkner, avanti Guil- 
ford-Harbour , a 44° 42' 38" T. e 74° ,59’ 40" P. Il fuoco 
c fisso, variato da splendori di 90" in 90", elevato 29m. e 
visibile a 45 miglia (3.® ord.). 

NEW-IIAVEN (Faro), sulla punta Five-Mile, a «iestra 
entrando. La lanterna è elevata 28m. e contiene un fuoco 
fisso, visibile a 45 miglia. Latit. 44“ 44' 52" T. e long. 75® 
25' 44" P. V 7 i si rileva: il fuoco della punta Strotford IO 
miglia e ‘/* 0. 63® P. ; il Middle- Ground a 44 miglia O. 
42° P. (3.® ord. 4855). 

LONG-WARAN (Fanale) a fuoco fisso, rosso, elevato 7m. 
e visibile a 3 miglia. 

STRATFORT (Faro) a fuoco mobile i cui splendori si sue- . 
cedono di 90" in 90”, visibile a 42 miglia. Latit. 44® 9' 2" 
T. c long. 75» 26' IO" P. (4. ord. 4855). 

M1DDLE-GROUND (Fuoco galleggiante). Questo banco 
pericoloso è a 0. delia punta Slratfort; a G. della col- 
lina Grover (presso il porto Black-Rock), e a T. */* P. di 
Mount-Misery. La sua lunghezza è di 3 miglia; alla sua 
cslr. 0. havvi una boa bianca, e a T. un’altra nera, a 2m. 7 
d’ acqua. 

Il battello ha 2 fuochi elevati di 42m., e 9m. 7 c visibili 
a 40 miglia ; e munito di una campana c di un corno; il 
suo nome <* scritto alle parti. 


/ 
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BLACK-ROCK (Faro) all’ingresso del porto Block-Rock, 
isola Fair-Wecither, a 41° 8' 27" T. e 75° 32’ 55" P.; fuoco 
fisso di 15m. 2 d’elevazione e di 12 miglia di portala. 

Si ancora a 4m. 6 e 7m. 5 al riparo dei venti di G. L. 
a Lib. , tra Bidgeport ed il fuoco. (4.° ord. 1854). 

NORWALK (Faro) sulla punta P. dell’ isola di Norwalk 
(o Sheffield ): il suo fuoco è mobile di 70" in 70", visibile! 
a 11 miglia , c i suoi splendori sono rossi e bianchi , ciò 
che lo fa distinguere da tutti i fuochi dei Long-fsland-Sound. 
Lat. 41° 2' 50" T. e long. 73° 45' 7" P. (4.° ord. 1837;. 

CAPTA4N (Fanale dell’isola), fuoco fisso, a 40° 58' 32" 
T. e 73° 57' 23" P. Elevalo I8m. 9, e visibile a 11 miglia. 
(4.° ord. 1858). 

TROG-POINT (Fanale) a fuoco fisso, sulla parte S. della 
penisola Trog, 20iu. al disopra del mare. II fuoco è visibile 
a 10 miglia. Campana per la nebbia. (i.° ord.). 

Latit. 40’ 48' 15" T. c long. 70° V 25" P. 

GANGWAY-ROCKS (Segnali di). La roccia di Gangtoay, 
a Vi di miglio P. 28® 0. dal fanale Sand’ s-Point, ha una 
boa nera in Gin. d’ acqua. La roccia Succcs, è indicata da 
una freccia di ferro ; c siccome non lianvi che 2m. d’ acqua sul 
Gangway, è imperciocché pericolosissimo ai navigli; la roccia 
Succe s discopresi a bussa marca. 

SANO’ S-POINT (Faro) alla parte L. di Cow-Boy, fuoco 
mobile di 30" in 30", a 16m. 2 al disopra del mare e visibile 
a 15 miglia. 40° 51 52” T. e 76° 3' 37" P. Questo fuoco 
è a 4 miglia e */ 4 T. 40® L. dal fuoco Trog-Poinl. (3.® ord.). 

EXECUTION ROCKS (Faro) a fuoco fisso e rosso , a 40° 
52' T. e 76" 4’ 24" P. e presso di Sand’ s - Point. Si é 
situata una boa a bandiera presso questi scogli, in 5m. 7 
d’acqua. Elevazione del fuoco lGm. 4; portata 12 miglia. 

Finalmente questo faro é munito di una campana ; la sua 
torre di 12m. 8 é bianca. (4.® ord. 1856). 

EATON’ S-NECK (Faro) sulla parte L. dell’ingresso di 
Huntington- Bay; é un fuoco fisso, elevato 42m. 9 e visibile 
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a 17 miglia. E a 23 miglia P. da quello di Old-^ield. Lai. 
40» 57' 12" T. e long. 75° 43' 34" P. (3.° ord. 1857). 

LLOYDS-NECK (Faro) a fuoco fi»so sulla punta di S., 
a 40° 54'. 48" T. e 75° 5' P. , visibile a 10 miglia, ed elevato 
14m. 5; illumina 250° dell’ orizzonte. (4.° ord. 1857). 

BR1DGEPORT (Fanale) a fuoco fisso , rosso, elevato 7m. 
e visibile a' 8 miglia. Questo fuoco é a 2 miglia 0. 48° P. 
dalla città. Latit. 41° 10’ T. e long. 75° 31' P. (1854). 

OLD-FIELD-POINT (Faro) a fuoco fisso 20m. 5 al diso- 
pra del mare, all miglia O. 3° P. dal fanale Strat fori , col 
Middle-Ground a mezza distanza ; a 12 miglia L. dal fanale 
Ealon’ s-Neck; 11 miglia 0. 25° 4’ dal fanale Blach-Rock, 
e 19 miglia O. 34° 28' P. dal fuoco New-Haven. É visibile 
a 14 miglia. 40° 58' 33" di latit. T. e long. 75° 27' 5" P. 
(3.° ord. 1855). 

PLUM (Faro dell’isola) sull’estremità P. ; fuoco mobile 
di 30" in 30", 19m. al disopra del mare e visibile a 12 
miglia. 41° 10' 21® T. e 74® 32' 38* P. Indica il passaggio 
tra la punta Oyster-Pond e l’ isola Plum, andando a L.; e 
serve a far sormontare la punta Montock, quando non si può 
sortire dalla rada tra le isole Fisher e Little- Gull. In questa 
rotta, chiamata Plum-Gutt, si lascia il fanale a sinistra 
finché siasi oltrepassata la spiaggia ey’ è situato, dipoi si 
corre a 0. 56° 15' L. fino a rilevare il fanale Little-Gull a 
T. 56® 15' L. , punto da dove uno può dirigersi verso il 
capo Judith. (4.® ord. 1856). > 

LITTLE-GULL (Faro) sulla piccola isola all’ingresso del 
Long-Island-SoundjJuoco fisso a 22m. sul mare e visibile 
a 13 miglia ; é a 48 miglia P. 19° 15 O. da quello di 
Judith. Latit. 41° 12' 18" T. e long. 74° 26' 21" P. (3.® 
ord. 1857). 

Questo fanale é munito di una grossa campana. 

„GARDINER (Fanale) sulla punta T. di quest’ isola ; fuoco 
fisso di 6 miglia di portata. Fa evitare l’ estremità T. del- 
r isola. Latit. 41® 8’ T. e long. 74° 28' P. (1855). 
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MONTAUK (Faro) all’ estremità L. dell’ isola Long, e a P. 
20° 0. 12 miglia dall’isola Block ; fuoco fisso, variato da 
splendori di 2' in 2' , elevalo 48m. 6 e visibile a 20 
miglia. Latit. 41® 4' T. e long. 74° 11' P. Vi si rileva : il 
fanale Walch-Hill all’ incirca a T. alla distanza di 18 miglia. 
(4.° ord.). 

CEDAR(Faro) a fuoco fisso sopra quest’isola, presso la 
punta L. di Long-Island e nel porto Sag. La sua eleva- 
zione é lOm. 7 e la sua portata 10 miglia. Lat. 44* 2' 18" 
T. e long. 74° 38' 30" P. (4 ° ord. 1888). 

SAYBROCK (Faro) a fuoco fisso, parte P. dell'imboccatura 
del fiume" Connecli cui , a 40* 16' T. e 74® 41' P. , elevato 

26m. e visibile a 13 miglia. (3.° ord. 1887). 

* 

CONNECTICUT (Fanali). Tre fanali a fuochi fissi, di 3 
miglia di portata, sono all’interno di questo fiume. 1.® sul- 
l’isola Calvès dal lato di L.; 2.® nel passo di Block-Way, 
4 miglia più sopra del precedente ; 3.® sulla ripa di Devii, 
parte P. a 4 miglia più sopra d ’ Essex; quest’ultimo fa evi- 
tare un banco di rocce. 

PUNTA CORNFIELD (Fuoco galleggiante) ancorato a I3m. 
d’acqua al centro 0. di Long-Island Bank , fuoco fisso, 
elevato 12m. e visibile a 10 miglia. Il suo nome é scrìtto 
alle parli. Ha una gabbia quadra in cima all’ albero c la 
campana per le nebbie. Latit. 41® 13' T. e long. 74® 43' P. 

ISOLA CALVÉS (Fanale) a fuoco fisso, di 3 miglia di 
portala (1886). 

HORTON’S (Faro) a fuoco fisso sulla punta, a 41® 8' T. 
e 74® 47' P. , elevato 35m. e visibile a 18 miglia. (2.® 
ord. 1887). 

FAULKNER (Faro) a fuoco mobile di 00" in 90", per lo 
ingresso del porto Guilfrod, a 41® 13' T. e 74® 59’ P. , 
elevato 31 m. e visibile a 18 miglia. (3.® ord. 1856). 

Nola. Il millesiiùo de’ Fari e Fanali degli Stati Uniti, (■ 
quello delle più recenti modificazioni. 
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New -York e New -Jersey. 


PONDQUOQUE (Furo) alla parte T. della baja Shinnecock a 

O. di Long-Island, fuoco fisso, elevato 48m. 7 e visibile 
a 20 miglia. Latit. 40° 51' T. e long. 74° *50' P. (2. u 
ord. 1857). 

4L 

FIRE (Faro dell’ isola) sulla parte L. del passo a 40°, 37' 
3G" T. c 75° 25' 2" P. ; fuoco mobile, a 20 miglia L. q. G. 
dal faro Sandy-Hook. Questo fuoco è elevato 27m. e visibile 
a 22 miglia. I suoi eclissi sono di 1' in 1'. A 1 miglio a G. 
del fanale si estende un banco pericoloso, in cui" lo scan- 
daglio passa da 14m. a iOm. , dipoi immediatamente sul 
banco; la marea è rapida e impedisce di allontanarsene. 
(I.° ord. 1858). 

NEW-YORK. Si sono poste molte boe per guidare in 
questa baja; si cangiano di posizione secondo le circostanze. 

SAIVDY-HOOK (Fuoco galleggiante). Questo battello è a 0 
miglia al largo deJ fuoco di Sandy-IIook, a 20m. d’acqua. 
Esso porta due fuochi fissi, visibili a 10 miglia. 40° 28' T. 
e 76° 12', P. Ha una campana per le nebbie. Il suo nome 
ó scritto alle parli. (4.° ord. 1854). 

SANDY-HOOK (Faro) a fuoco fisso, elevalo 27m. 6 visi- 
bile a 15 miglia. Lalit. 40° 27' 37" T. e long. 76° 21' 6" 

P. (3.° ord. 1862). 

Due segnali illuminati sono stati posti eziandio sulla punta 
Sandy-Hook , per la navigazione del passo. 

NAIN-CIIANNEL (Fari). Due fuochi fissi, a 40° 25' T. e 
76° 24' P., elevati 19m. e 17in. visibili a 12 miglia., 4.® 
ord. 1856). 

NAVESINK (Fari) sulle allure all* ingresso della baja di 
Netv-York, a 9lm. uno dall’altro. Il fuoco di T. è fisso e 
elevato 80m.; quello di 0. a fuoco mobile, termina la sua ri- 
voluzione in 2' 50" ed ha degli eclissi di 30" in 30". Si vede 
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a 22 miglia. Questo promontorio è sovente In prima terra 
clic si scopre in mare; il Monte Michel ha 7$ro. di eleva- 
zione. Lat. 40° 23' 42" T. e long. 76° 19' P. (4.® ord. 1862). 

(Faro) a fuoco fisso presso la spiaggia , a 3 miglia 

c ‘/i P. 22° T. dai fuochi di Navesink ; elevazione I8m. 
portata 12 miglia. (4.® ord.). 

(Faro) allo parte T. del monte Chapel c a */i mi- 
glio P. II® 0. dal precedente; fuoco fisso di 68m. di ele- 
vazione e 12 miglia di portata. Lat. 40° 23' T. e long. 76° 
22’ 39" P. (4.® ord.). 

11 suo livellamento con il precedente guida nel canale, 
dopo la punta di Lib. 

POINTE-COMFORT (Faro) vicino alla spiaggia, a 1 miglio 
dalla punta, fuoco fisso, elevalo 12m. visibile a 12 miglia. 
Lat. 10° 27' T. c long. 70° 28 P. (4.® ord.). 

(Faro) fisso, a 5 / 4 di miglio P. 22° 0. dal prece- 
dente, elevato 23m. ; si vede a 14 miglia. Tenuti in linea 
fanno sormontare la barra e conducono fino alla punta Lib. 
(3.® ord.). 

ROBBIN REFF (Faro) a fuoco fisso, elevato 20m. 2, avanti 
l’estremità superiore dell’ isola Slalcn, parte Lib. della baja 
di New-York, a 40" 39' 21" T. e 76° 24' 54”. La sua portata 
è 13 miglia; impedisce di cadere su questo pericolo. Ha 
una campana per le nebbie. (3.® ord. 1835). 

PRINCES BAY (Faro), fuoco fìsso, elevato 3Cm. 6 presso 
la punta S. di quest’ isola , visibile a 16 miglia. Lat. 40® 
30' 22" T. c lorig. 76° 33' 48" P. Vi si rileva la punta delle 
colline Navesink O. 54® L., e il fanale Sandy Hook, a lo 
miglia O. 71“ L. (3.® ord. 1837). 

Questo fuoco è varialo da splendori di 2' in 2'. 

STATEN (Faro dell’isola) presso il forte Tompkins, 
fuoco fisso a 8 miglia e 3 / t T. 12® P. da Sandy-Hook, a 40® 
33' 57" T. e 76® 24' 14" P. É elevato 27m. 1 e visibile a 
15 miglia. Si deve tenerlo qualche grado a P. di T., ri- 
salendo verso Narroios, per approdare nella baja. (3.® ord. 
1835). 
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(Faro) sulla spiaggia a L. di Stateri; fuoco fisso, so- 
pra una torre a zone orizzontali : due bianche e una rossa , 
elevato 18m. e visibile a 14 miglia. Lat. 40° 34' T., long. 
76° 36’ P. (3Ì° ord. 1836). 

(Faro) vicino di New Dorp, a 1 miglio e 3 | 4 T. 36° 

i\ dal precedente. La sua elevazione è S7m., visibile a 14 
miglia. . 

U loro livellamento, dopo l’ esterno della barra, conduce 
lino òl canale* principale. 

vjfeKGEN-ÌPOINT (Faro) a fuoco fisso, elevato 12m. sugli 
scogli all’ infuori di questa punta tra Ncwark e il Kil-van 
KuM; è visibile a 10 miglia. Ha una campana per le ncb 
bie. (4.° ord. 1853). 

PASS A"1C (Faro) a fuoco fisso nella baja di Neiuark presso 
l’ingresso del fiume; portata 10 miglia; elevazione 12m. 
Campana per le nebbie. (4.® ord. 1849). 

ELBOW (Segnale) illuminato, a ♦/, miglio T. dal fuoco di 
Passate. 

SET-OFF POINT (Segnale) come il precedente alla parte 
P. dell’ ingresso del fiume. 

CORNER STARE (Fanale) a fuoco fisso, rosso, dirimpetto 
al porlo Elisabeth, a 40° 30' 44" T. e long. 76° 50’ P. 
Ignorasi la portata. 

HUDSON. Non ho creduto necessario descrivete i fori 
del fiume Hudson, del quale i naviganti non hanno bisogno 
di prendere cognizione. 

BARNEGAT (Faro) a fuoco mobile di 10" in 10" , ele- 
vato bOm. alla parte O. del passo o estr. T..di Long-Beach; 
è visibile a 22 miglia. Lat. 39° 45' 40" T. e long. 76° 26 P. 
(l.° ord. 1838). 

TUCKER’S-BEACH (Faro) a fuoco variato da Splendori 
rossi e bianchi di 1' in 1', visibile a 12 miglia, situato 
sulla spiaggia all’ ingresso del porto LittleEgg, a 39° 50" 1 • 
e 76° 37’ P. (4.® ord.). 
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ABSECOM (Faro) alla parte 0. del passo; fuoco fìsso, 
elevato 50m. 7 e visibile a 20 miglia. Lai. 39“ 22' T. e long. 
76° 43' P.; guida per il passo situato a 5 miglia e •/* a 
Lib. di quello di Liltle-Egg. 

MAI (Faro). Ilcapo Mai a T. dell' ingresso di Delaware, 
è sabbionoso e elevato 3m. 2 al disopra del mare. Vi si 
vede un faro che ha 46m. 3. Il fuoco è mobile, di 30" in 
30", elevato 50m. e visibile a 19 miglia. Lat. 38° 56' T. e 
long. 77° 17' P. (3.® ord. 1858). 

Non si devo entrare nel Delaware che quando si possiede 
carte moderne o col soccorso del piloto. 

BANCO MAI (Fuoco galleggiante) sui banco di 9m., a 16 
miglia dal capo Mai. Ha due fuochi fissi sopra alberi diffe- 
renti, visibili da 7 a 10 miglia, e una campana per la nebbia. 
Il suo nome é scritto dalie parti. Lalit. 38® 53' T. e long. 

7 fi® 59' P. (i.®ord. 1855). 

Il faro Mai è a T. 53° 30' L., 12 miglia dal capo Hen- 
lopen. 

HENLOPEN (Fari). Al capo 0. della Delaware esiste una 
collina di sabbia, con una torre ottagona, sulla quale é 
il fuoco principale. La luce è a 55m. sul mare, fissa, visibile 
a 16 miglia. Lat. 38° 20' 55" T. e long. 77® 25' 1" P. (2.® 
ord. 1855). 

— (Faro). A */* di miglio a M. del gran faro e presso 
la riva (cstr. T. del capo), sopra una spiaggia sabbionosa, 
il fuoco é fisso, visibile a 10 miglia. Esiste pure un pic- 
colo fanale di 9m. i. 

Quando uno dirigesi sulla rada Old-Klin, dopo aver por- 
tato questi due fuochi in linea , si avvicina al più piccolo 
fuoco fino a un cavo, dipoi, si governa a P. M. fino a ri- 
levare il gran faro a S.; li, si dà fondo in 7m. 

Presso terra havvi un basso fondo chiamato la Gallina ed i 
Pulcini, che si estende 6 miglia a S. ; non bisogna avvicinarsi 
al disotto di 18m. d’ acqua , finché il gran faro resti a P. 

Un battello con campana è presso la roccia Fenwick, a 
P. del capo Henlopen, in 18m. d’ acqua. 
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BREAK-WATER (Faro) fuoco a splendori di 45" in 45", 
situalo sul frangente; si scopre appena sormontalo il capo 
Henlopcn e il suo piccolo faro. Latit. 38° 48’ T. c long. 77® 
26' P.; la sua portala é 10 miglia. Una campana serve per 
le nebbie. (4.° ord. 1835). 

BRANDYWI.NE (Faro) di ferro, installalo sul banco a 
• 12m. 8 d’acqua, fuoco fisso, elevalo I4m. e visibile a 15 
miglia. Lai. 58° 59' T. e long. 77" 27' P. A 3 miglia a O. 
è la boa del banco di Brown-Shoal , pericolosissimo. (5.® 
ord. 1837). 

MISP1LLION (Fanale) della punta, fuoco fisso, in una casa 
per il servizio dei bastimenti di Im. 8 di pescaggio. Latit. 
38° 85' T. e long. 77° 40' P. 

ISOLA FENWJCH (Faro) 20 miglia a 0. del capo Henlopcn. 
fuoco fisso, varialo da splendori di 2' in 2', 2Gm. al diso- 
pra del mare e visibile a 15 miglia. Lai. 58° 27' T. e long. 
77° 32' P. (3.® ord.). 

UPPER-MIDDLE (Fuoco galleggiante) o Cross- Ledgc, alla 
parie P. del canale principale della Dclaware. Il suo fuoco 
é fisso, elevalo Hm. 8 c visibile a 9 miglia. É munito di 
una campana; questo passo è indicato da dei segnali. Lai. 
39° 9' T. e long. 77° 34’ P. Yariaz. 2” 20' M. (:>.° ord. 1854). 

BOMBAY-IIOOK (Fanale) a fuoco fisso, elevalo I5m. 9, 
visibile all miglia. Lai. 59° 21’ 43" T. e long. 77° 50' 
57" P. (4.° ord. 1855). 

LAZF.RET (Fanale della punta), fuoco fisso, elevato 9m. 12 
c visibile a 15 miglia; resta presso Ballimorc, sul fiume /»«- 
fapsco e dalla parte S. dell’ ingresso del porto. 

MAHON’S-DITCH (Faro) fuoco fisso, dalla parte 0. della 
baja Dclaware, elevalo 9m. 1 c visibile a 10 miglia: è sulla 
casa del guardiano. (4.° ord. 1855). 

COIIANZEY (Faro della punta), fuoco fisso, dalla parte P. 
della baja, n sinistra della cala. É elevalo 13m. 8 e visibile 
a 11 miglia. Latit. 59° 20’ 15" T. c long. 77® 41' 20" P. 
(4.° ord. 1835). 
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MAURICE (Faro) a fuoco fisso, alla parie Lib. dell’ isola 
Hayslack; è elevalo 13m. 6 c visibile a IO miglia. (4.° 
ord. 1849). 

EGG (Faro) alla parie T. della Dclaware; fuoco fisso, 
elevalo 13m. 6 c visibile a li miglia. Lai. 39° 10'J T. e 
long. 77° 28' P. (4.° ord. 1836). 

MIFFLIN (Fanale) a fuoco fisso , elevalo 8m. 8 e visibile 
a 7 miglia, situalo sulla gettata nel fiume Delawarc. Ila la 
campana por le nebbie. 

CHRISTIANA (Faro) a fuoco fisso, a destra dell’ingresso 
di questa caia , 4 miglia al disopra di New-Castle e con- 
ducente a Welminglon, elevato 13m. e visibile a 11 miglia. 
Lat. 39° 43' T. c long. 77° Si' P. (4.° ord. 1833). 

REEDY (Faro) a fuoco fisso, sull’ isola di questo nome; 
è dallo parte M. della baja Dclaware, all’ ingresso del fiume. 
Lat. 39° 30' T. e long. 77° 34' 24" P. É elevato 17m. e 
visibile a 12 miglia. Ha la campana per le nebbie (4.® 
ord. 1853). 

HOG (Faro) a fuoco fisso sulla punta P. dell’ isola Ilotj, 
nel passo del gran Matchepungo. E elevato 18m. al disopra 
del mare è visibile a 15 miglia. Fa riconoscere il passo. 
Lat. 57° 23' T. c long. 78° 1' P. (5.° ord. 1855). 

CHARLES (Faro) del capo sull’ estremiti) T. dell’isola 
Smith; fuoco fisso variato da splendori di 1' in 1', per di- 
stinguersi dai fuochi di Henlopcn e Henry che sono fissi. 
La sua elevazione c 45m. c la sua portala 20 miglia. Lat. 
57° 8' T. e long. 78° 12' P. (2.° ord. 1858). 

ASSATEAGUE (Foro) sulla punta S. dell’isola di tal no- 
me; fuoco fisso elevato 2im. 4, che concorre ad assicurare 
la navigazione fino a New- York; esso indica i banchi Chin- 
coleague cd ha una portata di 14 miglia. Lat. 57° 53' T. 
e long. 77° 41' P. (3. ord. 1856). 

IIENRY (Faro) al capo 0. dell’ ingresso della Chesapcake; 
fuoco fisso, elevalo 59m. 5 e visibile a 18 miglia. Lai. o6 a 
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56’ T. e long. 78° 20' 24" P. Il capo Henry è a 12 miglia 

O. V» L* dal capo Charles. Una casa di piloti trovasi presso 
al faro. Ha una campana per le nebbie. (2.° ord. 1887). 

HORSE-SHOE (Fuoco galleggiante) fisso, elevato lOm. 7 
e visibile a 12 miglia. Questo battello ha due alberi e<i è 
dipinto di giallo. Con la nebbia tocca una grossa campana. 

I bastimenti rispondono col corno. 

WILLOUGHBY (Fuoco galleggiante) a duè luci, una più 
elevata dell’ altra , per distinguerlo dal fuoco della punta 
Comfort, sul banco Willoughby, a 6m. d’ acqua. 

Le navi entrando o uscendo dalla rada Hamplon , non 
devono passare a 0. del fuoco galleggiante. Si suona una 
campana al bisogno. Latit. 36° 59' 30" T. e long. 78® 15' 

P. (4.° ord. 1857). 

OLD-COMFORT (Faro della punta) a destra entrando 
nell ' Hamplon- Roads, 15 miglia P. 11° T. dal faro Henry; 
il fuoco è fisso e serve alla navigazione del fiume James. 
Lat. 37° 0’ 0" T., long. 78° 38' 56" P. É elevato 14m. 2 c 
ha una portata di li miglia, (4.° ord. 1855). 

(Fanale). Un piccolo fuoco fisso di 5 miglia di por- 
tata è a O. di questa punta. 

NAVAL-IIOPITAL (Fanale) fisso sulla calata in cima allo 
stabilimento dei bagni; la sua portata é 6 miglia. (1857). 

VHITE-SHOAL (Fanale) fisso di 9 miglia di portata al 
di là della punta Sandy, a 0. del banco e a destra del 
canale rimontando il fiume. 

POINTE OF SHOALS (Fanale) fisso a destra entrando; la 
sua portata è 9 miglia. (5.° ord. 1854). 

ISOLA CRANEY (fuoco galleggiante) unico, alla lesta del 
suo grand’ albero; ancorato all’ estremità del banco dell’ i- 
sola, nel fiume Elisabeth, a 8m. d’ acqua. É munito di una 
campana. (4.° ord. 1855). 

BACK-R1VER-POINT (Fanale) a fuoco mobile, ^levato 
lOm. 1 e visibile a 10 miglia. Vi si rileva il capo Heijiry 
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16 miglia L. 38° 0.; il fanale Old- Comfort 5 miglia e V, 

O. 25® P. ; il New-Comfort 13 miglia T. 2° 50' L. Lai. 37° 
5' T. e long. 78° 41' 24" P. 

DEEP-WATER (Fanale) a fuoco fisso, sul banco al di là 
della pu:ila dell’ isola Wulberry e al di qua della caletta 
Lyon; portata 9 miglia. Questi tre fuochi sono sopra colonne 
di ferro. (3.“ ord. 1834). 

POINTE -JORDAN (Faro) a fuoco fisso di 10 miglia di 
portata, a sinistra rimontando il fiume. Lalit. 37° 18' T. e 
long. 79° 52' P. (4.° ord. 1854). 

CIIERRYSTONE Mei (Faro) a fuoco fi. sso, parte P. dello 
ingresso, a 37° 15' T. e 78° 23' P., elevato llm. e visibile 
a 10 miglia. (4.° ord. 1839). 

BACK RIVE R (Faro) a fuoco mobile di 80" in 80", elevato 
llm. e visibile a 10 miglia. Latit. 37° 5' T. e long. 78° 41’ 

P. (4.° ord. 1854). 

YORK-SPIT (Fuoco galleggiante) presso la punta di que- 
sto nome, nei Chesapeake. Il fuoco è bianco; serve a indi- 
care il pericola e guida nella baja Mob-Jaek, sulla costa 
P. deila Chesapeake. La sua elevazione è 12m. e la sua 
portata 9 miglia. Porta il nome York-Spit scritto dalle parti. 
(5.° ord. 1833). 

NEW-COMFORT (Faro della punta) dalla parte L. della 
baja Mob-Jack , fuoco fisso, elevato 18m. 2 e visibile a 13 
miglia. Lat. 57° 18' T. e long. 78° 36' 24" P. (3.° ord. 1855). 

La punta di sabbia estendesi da questo capo 5 miglia 
a S., ove non vi sono che 6m. d’acqua. 

CHERRYSTONE-INLET (Faro) a fuoco fisso, a Im. di 
acqua, parte P. dell’ ingresso, lato L. della baja. Torre di 
ferro; il fuoco vedesi a 10 miglia. Latit. 57® 15' T. e long. 
78* 22’ P. (4.° ord.). 

BOWLERS’-ROCK (Fuoco galleggiante) nell’ interno del 
'fiume Rappahannock. É munito di una campana e il suo 
nome è scritto dalie parti. Lati!. 37® 49° T. e long. 79° 3' P. 

21 
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WOLF-TRAP (Fuoco galleggiante) per indicare il banco 
di questo nome. Trovasi situato tra le imboccature dei fiumi 
York e Rappahannock. 

Ha 2 fuochi fissi, di 10 miglia di portata e una campana. 
(4.° ord, 1854). 

POINTE STR1NGRAY (Fanale) a fuoco fisso, a 4 ni. 8, 

1 miglio circa a L. della punta 0. dell’ ingresso del fiume 
Rappahannock e a 4 miglia a G. L. della punta Windmill; 
portala 7 miglia. Latil. 37° 53' T. e long. 78° 36' P. (1859). 

WINDMILL (Fuoco galleggiante) sulla punta, lato T. del 
fiume Rappahannock. Ha una campana e porta il suo nome 
dalle parti. Lalit. 37° 35' T. e long. 78° 3i' P. 

OCCOHANNOCK (Fanale) all’ingresso di questo seno, 
sulla punta Sandy. Latit. 37® 35' T. e long. 78° 16' 30" P. 

PUNGOTEAGUE (Fanale) affuoco fisso. In costruzione. 

FOG-POINT (Fanale) a fuoco fìsso, sull’ isola Smith, di 
fronte all’ imboccatura della Potomac, parte L. della Che- 
sopeake. È sulla casa del guardiano, elevalo lOm. c visibile 
a 10 miglia.. Latit. 38° 2' T. e long. 78° 22' P. (4.® ord.) 

PINEY (Faro) a fuoco fisso, elevalo lOm. 6 e visibile a 
10 miglia. Resta sulla riva L. della Potomac, 14 miglia a 
M. dell’ ingresso. Lat. 38® 8' T. e long. 78® 52' P. (4.® ord.). 

BLACKSTONE (Faro) a fuoco fisso, sopra quest’isola, 
all’ ingresso della baja Clemente. É elevato 14m. c visibile 
a 11 miglia. Lat. 38® 12' T. e long. 79® 4' P. (4.® ord.). 

ISOLA W r ATT’S (Faro) a fuoco fisso, all’ingresso 0. 
dello stretto Tangier, a 57® 46' T. 78® 14' P., elevato 14tn. 
c visibile a 12 miglia. (4.® ord. 1857). 

ISOLA JANE (Fuoco galleggiante) a luce fissa, elevato 
9m. c visibile a 10 miglia. Ha la campana per le nebbie e 
porla il suo nome dalle parti. (4.® ord. 1833). 

LOWER-CEDAR (Fuoco galleggiante) a 8m. d’acqua, tra 
te punte Cedar e Yafes, al di là di Ketllc-tìottoms ; fuoco 
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fisso elevato 8m. 5 e visibile a 8 miglia. Porta il suo nome 
da ciascun lato. 

IJPPER-CEDAR (Fuoco galleggiante) presso la punta di 
tal nome, a 40 miglia dal monte Vernon, nella'' riviera 
Potomac. Ha una campana. 

POTOMAC (Fuoco galleggiante; in 8m. 5 d’ acqua , alia 
punta S. della barra d’ Yeales , luogo da dove la punta 
Cèdres resta a 1 miglio e */« a G. ; é il Narrow-o f- Potomac- 
Ligltl, oppure il Lower-Cedar-point-Lighl , al disopra di 
Kelllc- Bottoni. Fuoco unico elevato 12m. e visibile a 10 
miglia. È munito di campana e porla il suo nome alle parti. 
(4.° ord. 1857). 

FORT WASHINGTON (Fanale) a fuoco fisso , situato sulla 
ripa; portata 6 miglia. 

PUNTA JONES (Faro) a fuoco fisso, presso d’ Alessan- 
dria, elevalo lOm. e visibile a 10 miglia. (4." ord.). 

ISOLA CLAY (Faro) a fuoco fisso, elevato 11 m. e visibile a 
10 miglia, situato sopra la casa del fanalaio, all’ ingresso del 
fiume Nantitocke, estremità T. di Tangier-Sound. Lai. 38" 
14' T. e long. 78° 18' P. (4.° ord.). 

FOG’S-POINT (Faro) a fuoco fìsso, elevato 4m. 8 e visi- 
bile a 10 mig.; è all’estremità T. dell’isola Smith. II fuoco 
della punta Smith gli resta a 0. 38° P.; la punta Windmilt 
O. 16° P. ; la punta Slingray 0. 15° 45' P. , e la punta 
Pookout 0. 85° 20’ P. Latit. 58° 2’ T. e long. 78° 22' P. 
(4.° ord. 1853). 

LOOKOUT (Faro) a fuoco fìsso, all’ingresso della Potomac. 
É visibile a 10 miglia ed é elevato llm. Latit. 38° 2’ T. e 
long. 78° 39’ P. (4.° ord. 1857). 

IIOOPER (Fuoco galleggiante) nello stretto di questo 
nome, a O. dell’ isola Hooper, parte P. della baja di Che- 
sapeake, fuoco unico, visibile a 10 mig.; é munito di cam- 
pana. (4.° ord. 1834). 

COVE (Faro della punta), fuoco a splendori di 90" in 90", 
elevato 15m. e visibile all miglia. È all’ ingresso del fiume 
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Patuxent, a 38° 23' T. e 78° 43’ P. Non bisogna avvici- 
narlo di troppo. (4.° ord. 1857). 

ISOLA-SHARP (Faro) a fuoco fisso, sulla punta T. all’in- 
gresso del fiume Choptank, a 38 # 38’ T. e 78° 42' P. ; 
elevato 13m. e visibile a 10 miglia. (4.® ord. 1855). 

ANNAPOLIS (Faro) sulla punta Thomas, a 0. dell’in- 
gresso d’ Annapolis; fuoco fisso a sinistra entrando, visi- 
bile a 12 miglia. A S. della punta esiste un banco che bi- 
sogna evitare attentamente. La casa del custode è tra due 
alberi di noci, presso il faro. Entrando in Annapolis si pas- 
sano tre piccole isole, a sinistra del fiume South. Lat.. 38® 
34' T. e long. 78® 48' P. (4.® ord. 1757). 

GREENBURY (Faro) a fuoco fisso sulla punta, parte T. 
dell’ingresso d 'Annapolis; elevato 15m. 5 e visibile a H 
miglia. E sulla casa del custode. (4.® ord. 1833). 

SANDY POLNT (Faro) sopra questa punta alla parte P. 
della baja; fuoco variato da splendori di 80" in 90". La 
sua portata é 12 miglia, essendo elevato 15m. 5. Lat. 39® 
0' T. e long. 78® 43' P. (4.® ord. 1838). 

SEVEN FOOT KNOLL (Faro) a fuoco fisso, nel fiume 
Patapsco. La sua elevazione è 13m. e la portata 11 miglia. 

Ha rimpiazzato il fanale Bodkin. Lat. 39® 6’ T. e long. 
78® 44' P. (4.® ord. 1855). 

PUNTA NORTH (Fari). Due fuochi fissi alla parte T. del 
fiume Patapsco. Due torri differenti situate sopra delle 
gettate che indicano il canale. Questi fuochi sono elevati 
12m. e lOm. e veggonsi a 10 miglia. Latit. 39® il' T. e 
long. 78® 46’ P. (4.® ord. 1856). 

FORT-CARROL (Faro) nel fiume Patapsco; il suo fuoco 
è fisso c avverte degii scogli ai piedi del forte. Portata 10 
miglia. Una campana batte 10-coIpi ogni minuto; é vicina 
al fuoco. Lat. 39® 11' T. c long. 78® 48' P. (4.® ord. 1834). 

LAZARET (Faro) sulla punta di questo nome; fuoco 
fisso, elevato 6m. e visibile « 10 miglia; è alla parte T. di 
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Malumore sul fiume Patapsco. Latit. 59° 15' T. e long. 
78° 54' P. (4.° ord. 1835). 

DONOHO (Faro) a fuoco fisso sulla batteria di questo 
nome, all’ ingresso della Susquehana. É elevalo tlm. sopra 
la casa del guardiano; vedesi a IO miglia. Latit. 59° 27' 
T. e long. 78° 20' P. (4.° ord. 1853). 

CONCORD (Faro della punta) a fuoco fisso, presso 
/ làvre-de-Gràee , all’ ingresso della Susquehana. È visibile 
a 10 miglia ; elevato !2m. Latit. 39° 32' 30" T. e long. 78° 
24' 6" P. (4.° ord.). 

POOL (Faro dell’ isola), fuoco fisso, per indicare il canale 
P. che non ha che 2m. 3 d’ acqua. È elevato lOm. 1 e visi- 
bile a 10 miglia. Latit. 39® 17' T* e long. 78° 33' P. (4.® 
ord. 1835). È munito di campana. 

F1SIHNG (Faro) a fuoco fisso sulla batteria, a 39° 29' T. 
e 78° 24' P. , elevato llm. e visibile a 10 miglia. (4.® ord. 
1833). 

TURKF.Y (Faro della punta) a fuoco fisso, elevato 19m. 
e visibile a 12 miglia; è all’ingresso del fìiume Elk, parte 
P. ( 4 .® ord.). 

JANE (Fuoco galleggiante) nel Tangier- Sound; è fisso. 
Ha una campana e porta il suo nome scritto alle parti. 

PINEY (Faro) a fuoco fisso, elevato lOm. 6 sulla riva 
L. del fiume Potomac , a 14 miglia M. dalla sua imboccatura. 
Latit. 38® 7' T. e long. 78® 52' P. Portata 10 miglia. (4.® 
ord. 1856). 

BLACKSTONE (Faro) a fuoco fisso, sopra quest’isola, 
all’ ingresso della baja Clemente. E elevato 14m. e visibile 
a li miglia. Latit. 38® 11' 10" T. e long. 79° 3' P. (4.® 
ord. 1836). 

LOWER CEDAR (Fuoco galleggiante) fisso, elevato 7m. 5 
e visibile a 8 miglia. LatiL 58° 19' T. e long. 79® 16' P. 
(5.® ord. 1825). 
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UPPER CEDAR (Fuoco galleggiante) presso la punta, 
fisso , elevato 9m. e visibile a 10 miglia. (4.° ord. 1856). 

CLAY (Faro dell’isola) fuoco fisso, elevato Hm. e vi- 
sibile a 10 miglia; resta all’ imboccatura del fiume Nan- 
licote, estremità T. di Tangier-Sound. Lalit. 38° 14' T. e 
long. 78° 18' P. (4.° ord.). „ 

Carolina del Nord. 

ROANOKE (Faro) all’ ingresso 0. del •fiume Roanoke, 
tra i sound A Ibernarle e Pamtico. La sua elevazione è di 
lOm. al disopra del suolo, ed è visibile a 10 miglia. (4." 
ord.). 

Nota. Trovansi nell’ interno molti fuochi galleggianti, nei 
mari Albemarle e Pamtico : 1 .° sul banco Long-Shoal ; 2.® 
alla punta Lib. del banco Royal-Shoal ; 3.® sul banco Nine 
Feel; 4.® all’ imboccatura del Neusà; 5.° sul banco Brand- 
Island-Shoal ; 6.® sul banco Wadc’ s-Poinl-Shoal ; 7.® pres- 
so l'isola Roano! e; 8.® all’ imboccatura del fiume Roanoke; 
e 9.® all’ Harbotir-Island. 

SOUNDS CROATAN e ALBEMARLE (Faro) a fuoco fisso, 
elevalo lOm. 6 e visibile a 10 miglia. Il faro è di legno, 
sopra pali di ferro tinti di rosso e la torre è bianca. (4. 
ord. 4867). 

FIUME NORD (Faro) a luce fissa rossa, elevato lOm. 6 
e visibile a 10 miglia. La torre è sopra pali di ferro, a 
1m. 1 d’ acqua, media marea, a 273m. verso P. del canale 
della barra, indicato da Ire gavitelli situati in linea. 

BODY’S (Faro) sull’ isola di tal nome, a 32 miglia T. dal 
capo Hatteras e a 1 miglio e */, d’ un nuovo ingresso for- 
mato nel 1847 ; fuoco variato da splendori rossi e bianchi, 
elevalo 19m. 7 e visibile a 15 miglia. Lat. 35® 47' 20" T. 
c long. 77® 51' P. (3.® ord. (1857). 

HATTERAS (Faro del capo), fuoco mobile i cui eclissi 
hanno luogo 4 volte ogni minuto; lo splendore di 6" é 
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seguilo da un eclisse totale di 0"; la sua elevazione è di 
43m. c la sua portata 20 miglia , al di là dei pericoli. I 
banchi che lo circondano si estendono a 8 miglia per S. , 
con 2m. 7 d’ acqua all’ estremità. Il più pericoloso é a 4 
miglia dal capo ; lo chiamano il Diamante. Vi è passo tra 
la costa e questo banco per i piccoli bastimenti; frattanto 
il più conveniente è di tenersi al difuori a 18, 22 e 27m. 
Al basso, la torre, tino a Gin. di altezza, é grigia; il se- 
guito è rosso. Latit. 33° 15' T. e long. 77° 50’ 42" P. (2." 
ord. 1857). 

— (Fanale) a fuoco fisso, situato sul segnale del capo 
Halleras, a miglio dalla sua estremità 0. e a 2 miglia 
c 7j dal faro. 

OCRACOKE (Faro) a fuoco fisso sulla parte. T. d’ Ocra - 
coke-Inlel, elevato 22m., a 23 miglia P. 20° 0. dal faro 
Hatlcras, visibile a 15 miglia su lutto l’ orizzonte. Dal 
mezzo della barra, per 4m. d’acqua, il fanale resta a ‘| t mi- 
glio P. 22° T. Lat. 55° G' T. c long. 78° 18' P. (5.° ord. 1854). 

PAML1CO (Faro) sulla punta, fuoco fisso, a 35° 19' T. e 
78" 5t' P. , elevalo !2m. e visibile a 11 miglia. (4.® ord. 
1856). 

BEAFORT (Fanale) a fuoco fisso, visibile a 12 miglia, 
elevalo 13m. sopra una torre rossa, a I83m. dietro il forte 
Macon. L’asta della bandiera dei forte è a 34® 42' T. e 
79® 0' P. (4.® ord.). 

( Faro ) sopra un segnale, elevato 9m. e visibile a 

10 miglia. Questo segnale è a */« di miglio dalla torre che 
precede; è bianco. Questi due fuochi e In boa esterna, te- 
nuti in linea fanno passare nei canale, che spesso si ri- 
muove. (4.® ord.). 

— (Segnali). Due segnali illuminali sono situati sopra i 
banchi Shackleford, per facilitare il passo della barra este- 
riore; sono fuochi fissi, rossi. 

— (Fuochi galleggianti). Due battelli aventi ciascuno un 
fuoco fisso, verde, sono situati agli angoli del canale per 
guidare i navigli che oltrepassano lo barra interna. 
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SOUND di CORE (Fanale) a fuoco fisso, elevalo lOm. 6 
c visibile a 8 miglia. La torre è bianca, costrutta sopra 
montanti di ferro tinti di rosso, a Im. 6 di fondo, 207m. 
a O. S. della boa situata in mezzo alla barra. (S.° ord. 1867). 

PEACH-IIOLE (Fuoco galleggiante) ancorato sul banco 
di 5m. presso Peuch’s-Hole-Swash ; il fuocó Ocraoke gli re- 
sta a 2 miglia e */, S. ; il castello Sheel, a 4 miglia e '/* O. 
50° 37’ P. ed il fuoco galleggiante di Slradclle Lib. (at thè 
S. W. Straddle), a 9 miglia P. li® 15' 0. Vi si batte una 
campana al bisogno. 

LOOKOUT (Faro del capo) fuoco fìsso, di 47m. 9 al di- 
sopra del mare; torre di mattoni, dipinta di rosso con lanterna 
nera. La casa del guardiano è a strisce orizzontali rosse e 
bianche, avendo P apparenza d’ una nave. Il fuoco vedasi 
a 22 miglia, e dall’ estr. dei banchi, ma è meglio fidarsi 
allo scandaglio che a suoi rilevamenti. Latit. 54° 37' T. e 
long. 78° 31' 30" P. (1.® ord. 1839). 

I banchi si estendono 10 miglia 0. S. ; la loro estremità 
è 66 miglia 0. 36° 54' P. dai banchi esterni da capo Hat- 
teras. A 7 miglia 0. */» L. dal faro Lookout, havvi un banco 
che rimane in secco; il mare frange costantemente sulla 
parte S. e a 2 miglia di distanza. Tra la costa e il banco 
trovansi molli luoghi in cui non si hanno che 2m. d’ acqua. 
È imprudenza 1’ avvicinare i banchi Lookout nella notte, a 
meno di 12m. a L. e di !8m. a P. 

FEDERAL (Faro della punta) a destra dell’ingresso 
New Inlet, conducente nel fiume del capo Fear ; fuoco 
fìsso a 13m. 2 di elevazione visibile a 12 miglia. Il faro Fear 
gli resta a 8 miglia e s /« 0. 10° P. , e la barra estendesi 
a 1 miglio per L. S. Lat. 33° 58' 3p" T. e long. 80° 18' 24" 
P. (4.° ord. 1835). 

BOGUE BANKS (Fari). Due fuochi fissi presso il forte 
Macon, a 34* 42' T. e 79° 0' P 4 , elevati 16m. e lOm. c 
visibili a 13 e 10 miglia. (4.° ord. 4838). 

FRYING-PAN (Fuoco galleggiante) all’estremità 0. di que- 
sto pericoloso scoglio. Porta due fuochi, uno per albero, 
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a 12 m. al disopra del mare. Lo scafo del battello è giallo 
e porla il suo nome. Il faro di capo Fear gli resta IO mi- 
glia a 0. 28° L. Latit. 33° 35’ T. e long. 80° 10' P. (4.* 
ord. 4854). 

FEAR (Foro del capo) sul Bald-Head; la sua luce fissa 
è visibile a 18 miglia, essendo 53m. al disopra del mare. 
La lanterna é di ferro con 3m. di diametro e 32 di eleva- 
zione. Latit. 33° 52’ 30" T. c long. 80° 19' 50" P. Vi si 
rileva : il fanale Federai a 8 miglia e *| t T. 33° 45* P. ; e 
P estremità del banco Frying-Pan , a 13 miglia O. 33° 43' 
L. (2.° ord. 1835). 

ISOLA-OAK (Fanali). Due fanali a fuochi fissi di 9 e 10 mi- 
glia di portata ; essi servono per far rimontare la barra del 
fiume del capo Fear, tenendoli in linea , finché non si sia 
oltrepassato il fuoco di Rald-Head. La loro elevazione é di 8 
e llm. sopra due torri separate. Quest’ isola ha una cam- 
pana. Lai. 33° 53' T. e long. 80° 22' P. (4.° ord. 1833). 

PRICÉS-CREEK. (Due Fanali) a fuochi fissi all’ ingresso 
della cala, elevati 7m. 6 e lOm. 6, visibili a 9 miglia, nel 
fiume del capo Fear, al disopra di Smilhville. 3.° ord. 1850). 

HORSE-SHOE (Fuoco gallog.) tra il Ncw-Inlet e Pricés- 
Crcek. Il suo fuoco è fisso, elevato 13m. e visibile a 16 
miglia. P. munito di una campana. Latit. 35* 56' T. e long. 
80° 19' P. (3.° ord. 1831). 

CAMPBELL (Fanale) a fuoco fisso sull’angolo Llb. del» 
l’isola; è elevalo 7m. 6, visibile a 9 miglia. Latit. 34° V 
T. c long. 80° 16' P. (3.° ord. 1855). 

ORTON (Fanale fisso) sulla punta alla parto P. del fiume 
del capo Fear, elevato 7m. 6 e visibile a 9 miglia. Latit. 34° 
3' T. c 80° 16' P. (3. ord. 1835). 

UPPER JETTÉE (Fanale) a fuoco fisso e a 3 miglia al 
disotto di Wilmington ; esso guida nel passo L. del fiume 
di capo Fear. Portata 8 miglia. Latit. 34° 13' T. e long. 
80° 16' P. (5.° ord. 1853). 
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Carolina del Sud. 


GEORGETOWEN (Faro di), torre circolare, bianca con 
lanterna nera, sull’isola North (parie T. e L. del porto , 
all’ ingresso della baja Winyaw ), a 33° 13' 30" T. e 81* 
3 V 24" P- ; il fuoco fisso a 25m. 1 al disopra del mare e vi- 
sibile a 15 miglio, restando a 6 miglia T. V* P* dall’in- 
gresso della barra ; questo passo è a 15 miglia in T. 22° 30' 
L. dal capo Roman. (3.° ord. 1854). 

Veduto dalla parte T., il fanale sembra nel centro di 
nn bosco, perché il porlo Georgetown è coperto dall’ isola 
North. 

PUNTA FORT (Fanale) a fuoco fisso , elevato lOm. e vi- 
sibile a 9 miglia (5.® ord. 1858). 

CAPO ROMAN (Mulino del capo). Ha esso l’aspetto d’un 
faro nei momenti di nebbia ; può cagionare dei pericolosi 
abbagli agli stranieri, i quali, credendo di vedere il fanale 
Charleslown , per errore di stima, allorché ne sarebbero 
distanti 45 miglia G. L. Si é dovuto sormontarlo d’ un se- 
gnale per viemeglio distinguerlo. 

RACOON-KAY (Faro) sulla parte G. di quest’isola presso 
il capo Roman ; fuoco mobile di 1' in 1', elevato 45m. 9 e 
visibile a 23 miglia; è dipinto bianco e nero, il nero in alto. 
Latit. 33° 1'» T. e long. 81° 42' P. La punta 0. del capo 
Roman gli resta a Lib. , e il grand Racoon-Cay a P. 11° 
0. (1.® ord. 1857). 

BULL BAY (Fanale) sull’isola di questo nome, a 25 mi- 
glia G. di Charteslown. Il suo fuoco è fisso, situato sulla 
casa del guardiano, a 32° 56' T. e 81® 54', elevalo 11 m. e 
visibile a 11 miglia. (4.® ord. 1852). 

RATTLESNAKE (Fuochi galleggianti) sopra un battello 
a due alberi avente un fuoco fisso a -ciascun’ albero, elevati 
13m. e visibili a 12 miglia. Due palloni rimpiazzano i fuo- 
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dii, di giorno. Lalit. 32° 44' T. e long. 82° 4' P. (4.* 
ord. 1857). 

BATTERIE (Fanale) a fuoco fisso, situato sull’ estremità 
L. della batteria di Charlestown, visibile a 8 miglia. Tenuto 
con quello del forle Sumter, danno una direzione per pas- 
sare nel canale del Nord. 

CHARLESTOWN (Faro) sull’isola del fanale e a P. del 
canale; fuoco fisso, elevato 40m. e visibile a 20 miglia. Lai. 
32° 42' T. e long. 82° 12' 38 " P. (2.° ord. 1857). 

(Fanale) sopra un segnale vicino al faro. É elevato . 

di 15m., fisso e visibile a 10 miglia. Rilevato col gran 
fuoco conduce sulla barra , innanzi la quale vi ha un bat- 
tello con campana, ancorato a 9m. 5 d’acqua. (4.° ord. 1857). 

SULLIVAN (Fari). Due fuochi fissi per guidare al porto 
Charlestown, elevali Ì5in. e visibili a 11 miglia. Lalit. 32° 
47' T. c long. 82° 11' P. (4.® ord. 1857). 

* FORT-SUMTER (Faro) a fuoco fisso, all’angolo T. del 
muro esterno; elevato 17m. 5 e visibile a 10 miglia. Guida 
i piloti per entrare nel canale. (4.° ord. 1855). 

ISOLA MORRIS (Faro). Due fuochi fissi, elevati 18m. c 
13m. e visibili a 10 miglia. (4.® ord. 1837). 

CASTELLO PINKNEY (Fanale) a fuoco fisso rosso. Illu- 
mina 350“ e serve per andare alla rada Rebellion, nello 
interno, quando si è al didentro de’ passi. Portata 10 
miglia. Lalit. 32° 46' T. e long. 82° 15' P. (4." ord. 1855). 

ISOLA HUNTING (Faro) mobile di 30" in 30" sulla punta 
T. dell’ isola, parte P. dell’ ingresso del Sound di S. Elena, 
elevato 32m. 8 e visibile a 17 miglia. Lalit. 52° 24' T. c 
long. 82“ 45' P. (3.® ord. 1859). 

(Fanale) a fuoco fisso sulla punta T. dell’ isola, a T. 

80° L. e 0. 80® P. col precedente. Tenuti in linea condu- 
cono sotto la boa esterna dello Slough. (Var. 3° G. 1864). 

S. ELENA (Fuoco galleggiante) ancorato sulla barra di 
questo nome; non ha che un fuoco unico. È davanti i titani 
Combahèe .e Morgan. (4.® ord. 1861). * 

É munito di una campana. Portata 10 miglia. 
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Giorgia. 

MARTIN’S-INDUSTRY (Fuoco galleggiante) con 2 luci 
fisse, 13 miglia circa L. dal faro Tybèe. Indica i pericoli 
all’ ingresso del Porto-Royal. Questa navigazione è perico- 
losa, e nei cattivi tempi non si deve diminuire l’acqua a 
meno di 18in., in aspettazione del tempo buono. Lai. 32° 5' 

T. e long. 82° 33' P. (4.° ord. 1835). 

‘ SAVANNAH (Fuoco galleggiante) ancorato in 8m. 9 d’ ac- 
qua in tempo di semimarea, e a 8 miglia dalla costa, tra 
la punta S. di Marlin' s- Industry e la parte T. dell’ in- 
gresso di Porto-Reale. Questo fuoco è elevato 9m. Vi si 
rileva: la punta Bay, a 8 miglia T. 30’ 50" P.; il fanale 
Tybèe, a 13 miglia 0. 37® 40' P. Si vede a 10 miglia. 

Ha campana e corno. (4.® ord. 1857). 

Fuoco (galleggiante) fisso, elevato I2m. e di una^ 1 

portata di 10 miglia, davanti il banco a T. dell’ isola Tybèe. 

Il porto fìoyal è n 15 miglia a T. 33° L. dal faro. Al 
difuori dell’ isola Tybèe sonvi due boe foderale di rame : 
la prima a 5m. 7 M. T. dal fonale; la seconda, a 7m. 6 a 
G. q. T. , nel mezzo del canale ove i grandi bastimenti pos- 
sono ancorare con sicurezza. 

LA BAY (Fanale) alla città di Savannah; fuoco fisso, 
elevato 24m. e visibile a 9 miglia. (5.° ord. 1838). 

TYBEÈ (Faro dell’isola) fuoco fisso, visibile a 15 miglia 
ed elevalo 52m. 4 sulla punta G. dell’ isola, a 14 miglia L. 

S. del Savannah. Latil. 32° 1' T. e long. 85° 10’ 24” P. 
(3.° ord. 1856). 

Un secondo fanale è a •/* miglio L. Quando si passa la 
barra, si portano in linea. Il segnale è basso e si vede uno 
dei fuochi al disopra dell’ altro. Il suo fuoco é fisso, elevalo 
18m. e visibile a 12 miglia. (4.® ord. 1836). 

Mei fiume vi sono molte boe, ma non bisogna entrarvi 
senza piloto. * 
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Il Porlo Reale è a 18 miglia T. 33® 45' L. dal laro. 

FIG (Fanale) all’ estremità L. dell’ isola di questo nome, 
nel fiume di Savannah ; il suo fuoco è fisso, visibile a 9 
miglia. É munito di una campana. (5.® ord. 1856), 

OYSTER-BEBS (Fanale) fisso, rosso, di fronte all’isola 
Cockspur. Elevato tOm. 6, e visibile a 9 miglia. Non è 
ehc un segnale. (5.® ord. 1856). 

COCKSPUR (Fanale) a fuoco fisso, elevalo di 7m. 6 e 
visibile a 9 miglia. (Nel fiume di Savannah ). Non è che 
un segnale. (5.® ord. 1856). 

SAPELO (Faro) sull’ estremità 0. dell’ isola (parte T. di 
Doboy-lnlel ) , tinto a strisce rosse e bianche. La lanterna 
ha 22m. 3, con un fuoco variato da splendori di 40" in 40" 
e visibile a 14 miglia. Latit. 31® 21' T. e long. 83® 44' P. 
(3.® ord. 1884). 

(Fanale) fisso di fuori e dirimpetto al faro. É un 

fuoco di direzione, visibile a 11 miglia, elevazione ISm. 
(4.® ord. 18.54). 

WOLF (Segnali illuminati) all’estremità T. dell’ isola 
Wolf, e a 0. del faro Sapelo ; di maniera che, essendo al 
di fuori della barra , si porteranno i due fuochi in linea ; 
la luce porge un’ apparenza diversa se uno si trovasse 
troppo a T. o a 0. 

La torre P. (la più elevata) é bianca con lanterna e non ha 
die 7m. 6, mentre il segnale L. (più basso) é nero, e la 
sua lanterna ha 4m. 6. La portata è 9 mig. Lai. 31® 18' T. 
c long. 83® 40' 54" P. (5.® ord. 1856). 

S. SIMONE (Faro) sulla punta 0. dell’ isola, fuoco fisso , 
elevato 24m. 4 al disopra del mare, e vedesi a 14 miglia. 
La torre è di pietra calcarea, mentre le altre della stessa 
costa sono di mattoni. Latit. 31® 8' T. e long. 83® 52' 24" 
P. (4.® ord. 1886). 

Un banco dello stesso nome resta a 42 miglia L. 22® 30’ 
0. Non bisogna avvicinarlo a meno di 16m. di fondo. 
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CUMBERLAND (Faro). La punta 0. dell’ isola Cumber- 
ìand , ha una luce a fuoco fisso, per l’ingresso del porto S. 
Andrea, a 30° 58' T. e 85° 44’ 24" P. Vedesi o 45 miglia ; 
la elevazione essendo di 21 ni.; è dalla parte 0. dello in- 
gresso di Saint-Andrcw’s Sound e del fiume Sanlilla. 

CUMBERLAND (Fanali) due fuochi fissi, sulla parte T. 
dell’isola Amelia , situali presso il gran fuoco; elevati di 
18m. c lOm. 6, visibili a C miglia. 

Per entrare nel porto Fernandina, portate il fuoco d’ A - 
melia a 0. 49° P. o a P. 48° 0. per dei fondi di 12m. 8 
d'acqua; governate fino a rilevare i segnali l’uno col- 
1’ altro a P. 12® T. e fate rolla sopra questi quasi dopo 
oltrepassala la boa. 


Florida. 

AMELIA (Faro) a fuoco mobile di 90" in 90'', elevalo 51m. 
e visibile a 17 miglia; i suoi eclissi sono di 75" in 75"; 
è sulla costa 0. del fiume Santa Maria e sulla punta T. 
dell’ isola Amelia. Latit. 50° 40’ T. e long. 83° 40' 54" P. 
(5.® ord. 1856). 

S. GIOVANNI (Faro) presso I’ imboccatura del fiume, 
parte 0. dell’ ingresso, a 50° 23' 30" T. e 83° 44' 24" P. 
La sua elevazione è 22m. e la portata 14 nìiglia. (4.° ord. 
1856). 

POINTE-DAME (Fuoco galleggiante) fisso, nel fiume S. 
Giovanni; si vede a 5 miglia. Campana per le nebbie. 
(1857). 

S. AGOSTINO (Fanale) all’ estremità T. dell’ isola S. Ana- 
stasia, fuoco variato da splendori di 20" in 20", elevalo 
20m. G e visibile a 14 miglia. Latit. 29° 55' 48" T. e long. 
83° 59' 24" P. (3.° ord. 4854). 

Tre boe esistono sulla barra del porto per facilitare il 
passo. Ma spelta d’ ordinario ai piloti di cercare le navi al 
di fuori. 
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CANAVERAL ( Faro ) , a fuoco mobile di 1' in 1', vi- 
sibile a 15 miglia; la torre é 19m. 7, a 28° 27’ T. e 82® 
53' P. (3.° ord. 1847). 

Questo capo è circondato da pericoli e da banchi che si 
evitano lenendosi al largo. 

JUPITER-INLET (Faro) tra il passo Jupitcr e la barra 
di Gilberl, fuoco a splendori di 30" in 30, elevato 47m. e 
visibile a 20 miglia. Lai. 28° 55' T. c long. 82° 23' P. (2.® 
ord. 1860). 

FLORIDA (Faro) alla punta 0. del capo Florida, sulla 
Caye-Biscayno ; fuoco fisso a 50m. al disopra del mare, 
visibile a 18 miglia. 23° 41' 0" T. c long. 82° 29' 24" P. 
Presso il capo havvi un pericolo indicalo da una boa bianca, 
che si mostra Ini. con le acque basse. (2.° ord. 1856). 

• CARYSFORT (Faro) a fuoco mobile di 30" in 30", sul 
banco di L. della Cayo- Largo (1) e presso della sponda 
del Gulf-Slream. Elevazione al disopra dell’acqua 32m. e 
visibile a 18 miglia. 25° 13' T. e long. 82° 33' P. (2.° 
ord. 1857). 

BRY-BANK (Faro) a fuoco fisso presso di Coffms-Palchcs 
e della Cay Sombrero, elevalo di 42m. 8 sopra una torre 
rossa, al disopra della casa del guardiano, e visibile a 19 
miglia. Lalit. 24° 37’ 56" T. e long. 83° 27' P. (2.° ord. 1857). 

CAY-WEST (Faro) fuoco fisso, a 24° 53' T. c 84° 9' 42" 
P.; vedesi a 12 miglia. Elevazione della lanterna !3m. (4." 
ord. 1858). 

Si sono situate delle hoc nel Ship-Channel che conducono 
al porto, per la maggiore profondità d’ acqua. 

(Fanale) nel passo di M. a 6 miglia e 8 /, 0 T. 57“ P. 

dal fuoco di Cay- West. Il fuoco é fisso, elevato 42m. e co- 
ti) CAYS o DRY TORTUGAS, sono piccole isole basse, boschive, 
visibili a 12 miglia. Queste sono le terre più occidentali di questi 
paraggi. Esse sono pericolosissime, per cui, non si debbono avvi- 
cinare a meno di 2 miglia, per evitare le punte di scogli che si 
estendono a qualche distanza dalle medesime. 
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struito sopra una palizzata. 24° 38' T. e 84° 14' P. (4.* - 
ord. 1884). 

Per entrare nel canale di notte, rilerate il faro a O. 20° 

P. Seguitate con questo rilevamento finché la Cay-West 
resti a S. */* 0. ; correte in questa direzione e ancorate 
subito che io scandaglio vi darà Sm. 5. 

SAND-CAY (Faro) fuoco a splendori, a 24° 27' T. e 84* 
15'; P. ; è a 8 miglia 0. 30" P. dal fuoco di Cay-West. 
Per 1’ vedesi una luce costante e nel corso del minuto che 
segue, uno splendore brillante di 10", preceduto e seguito 
da eclissi parziali di 25"; è visibile a 48 miglia. (2.° 
ord. 1853). 

È montato sopra pali, con lanterna bianca. 

INDIAN-CAY (Faro) a fuoco fisso, destinato a condurre 
i bastimenti che passano al di dentro del pericolo. La sua 
portata è 42 miglia. Latit. 24° 54' T. e long. 83° 0' 24" P. 
(4.® ord. 1858). 

LOGGER-IIEAD (Faro) sul mezzo della Cape, 2 miglia e */ t 
P. dal fuoco Jafferson ; il fuoco è fisso , elevato 4tim. sopra 
una torre rossa. La sua portata è 20 miglia. Latit. 24° 57' 

T. e 85° 15' P. (2.° ord. 1888). 

BUSH-KAY (Faro) a fuoco fisso . elevato 22m. e visibile 
a 14 miglia. Latit. 24° 57' T. e long. 88° 13' P. (5.® 
ord. 1858). 


Golfo del Messico. 


TAMPA (Faro) sulla Caye-Cgmond, a 27° 37' 50" lai. 
T.e long. 85° 6' 24" P. Scuopresi molto prima della terra. 
Il suo fuoco è fisso, elevato 24m. e visibile a 14 miglia. 
3.® ord. 1857). 

CEDAR-CAY (Faro) a fuoco fisso variato da splendori 
di V in 1', sull’ estremità L. del moi^ticello della cay Sea- 
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Horse. È elevalo 25m. c visibile a 15 miglia. (3.® ord. 1854). 

Latit. 29° 6' T. e long. 85° 25' P. 

S. MARCO (Faro) a fuoco fìsso all’ ingresso del porlo , 
punta L. del fiume dello stesso nome, all’ apertura della 
baja di Apalache; è elevalo 22m. 2 al disopra del mare e 
visibile a 15 miglia. (3.° ord. 1856). 

Latit. 40° 4' 0" c long. 86° 31' 24" P. 

APAL AGRICOLA (Fanale) a fuoco fisso sull’estremità P. 
dell’isola San Giorgio, all’ingresso della baja del passo 
P., che non ha che 18m. 2 di apertura e 4m. 2 d’acqua 
di alto mare. Latit. 29° 30' 25'' T. e long. 87° 18' 59" P. 
L’ altezza del fuoco sopra del terreno è 22m. e la sua portata 
15 miglia. Un battello da piloti è presso questo passaggio. 
'5. ord. 1857). 

ISOLA DOG (Fanale) a fuoco mobile con eclissi di 1' 
in 1' , all’ estremità dell’isola Dog. La sua elevazione è 
di 14m. e la sua portata 13 miglia. Lat. 29° 47' T. e long. 
86° 59' P. (3.° ord. 1856). 

S. GIORGIO (Faro) a fuoco fìsso sul capo, a 3 miglia e */* 
dal passo di P., che non ha che 180m. di apertura, e 4m. 2 
d’acqua nelle alle maree. La sua portata è 15 miglia e la 
sua elevazione 23m. Latit. 29° 35’ T. e long. 87® 19’ P. 
(5.° ord.). 

SAINT-BLAS (Faro) fuoco a splendori di 90" in 90", ele- 
valo 29m. e visibile a 16 miglia. Lat. 29° 42' T. e long. 
87° 44' P. (5.° ord. 1858). 

PENSACOLA (Faro) all’ ingresso della baja; fuoco mobile 
di 1' in 1', sopra una torre color di mattoni, a 63m. 8 al 
disopra del mare, visibile a 21 miglio. Latit. 30° 21' T. c 
long. 89° 37’ P. (1.® ord. 1858). 

— (Fanale) a fuoco fisso , 145m. a 0. del fanale situato 
sopra un segnale. Si supera la barra tenendoli in linea, 

MOBILE (Faro) della baja, fìsso, elevato 17m. e visibile 
a 13 miglia. 50° 14' T. e 90® 20' P. (3.® ord. 1858). 

22 
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A 0. <2° L. del fanale trovansi 5m. d’acqua sulla barra; 
l’estr. L. dell' isola Dolfina resta allora a P. 2i° T. , e l’ isola 
Sable , a flor d’acqua, comparisce nel centro dell’isola. 
Dotfina. Aon si deve sotto alcun pretesto entrare senza 
piloto. 

Un battello con campana è ancorato a tini., a •/* miglio 
fuori della barra ; questa campana suona col movimento del 
mare. Parecchie boe si trovano all’ingresso del canale. Si 
lasciano le rosse a destra entrando. ' 

Finalmente, quattro boe illuminate sono state situate, cioè: 
due sull’isola Sables e due sulla punta Mobile. t.° sulla 
punta 0. dell’isola Sable , che si allinea col suo faro per 
traversare la barra esterna ; 2.° sulla punta L. della stessa 
isola, a fuoco rosso; 3.° sulla punta .Mobile, a fuoco bianco ; 
4.° sulla stessa punta a fuoco rosso. 

M. RAF (Fanali). Due fuochi fissi, sopra due segnali a 
190m. P. 29° T. l’uno dall’altro. Si tengono in linea per 
evitare il banco Caycas. 

BARAA’CAS (Fanali). Due fuochi fissi, 153m. T. 12° L., 
sopra due segnali. Si tengono in linea per scansare il Mid- 
dle- Ground. 

SABLE (Faro) a fuoco fisso sull’ isola, 3 miglia 0. 22* 30' 
P. della punta Mobile. La sommità ha 46m. 2 al disopra 
del mare ed è sorretto da un’ armatura di ferro. Vedesi 
a 19 miglio. Dirigendosi sulla baja Mobile, non bisogna av- 
vicinare la barra, prima di aver portato il fanale tra le due 
cstr. L. c P. dei boschi dell’ isola Dolfina. Due boe tro- 
vansi sulla barra. Si lascia la prima a destra e la seconda 
a sinistra. In seguilo il canale è largo e profondo. [1 fuoco 
mobile della punta, resta tra T. c G. T. Lat. 30° 11' 50" T. 
e long. 90* 22' 24* P. (2.° ord. 1838). 

CHOCTAVV (Faro della punta) iuoc&fisso , dalla parte 
P. della baja Mobile, stabilito per indicare il passaggio clic 
conduce al porto, a 30° 40' 0" lat. T. e long. 90° 21' 24" 

P. É elevato 13in 1 e risibile a It miglia. (4.° ord. 1831). 
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(Segnale) sulla barra del fiume Dog ; esso porta due 

fuochi fissi, di 3 miglia di portata, che guidano per il passo 
Choctaw. 


Mitssipi e I/uigiana. 


ISOLA-RONDE (Fanale) elevalo 15m. 1 , a fuoco fisso, 
visibile a 12 miglia. Non è utile che per la navigazione in- 
terna del golfo dell’ isola Dolfina. Lai. 50° 17' 30" T. e long. 
90° 54' 20" P. (4.° ord. 1856,'. 

PESCAGNOLA (Faro) a fuoco fisso, nella bnja, a 30° 21' 
T. c 90° 53" P. , visibile a 10 miglia. (4.® ord. 1851). 

SHlP-l.sLAND (Faro) alla parte P. di quest’ isola, fuoco 
fisso, elevato 16m. e visibile a 15 miglia. Lalit. 30° 13' T. 
c long. 91° 17' P. (3.° ord. 1855). 

1SOLA-CAT (Fanale) a fuoco fisso, sull’ estr. P. dell’ isola. 
É elevato lini. 7 all’ingresso dei laghi Borgna e Fon- 
ictiarlrain, e visibile a 12 miglio. Lalit. 50° 13' 40" T. e 
long. 91® 29' 24" P. (1857). 

CHRISTIAN (Faro) a fuoco fisso, elevalo 12m. sul lago 
ftorgne, a Ni. del precedente. Questi due fuochi indicano i 
passaggi Christian e Mary-Ann. Il fanale di Christian è 
sul continente, circa G miglia e '/, a M. del fuoco dell’isola 
Cai. Lalit. 30° 19’ T. c long. 9I 1 * 34' P. Portata 12 miglia. 
(4 0 ord. 1837). 

CHANDELEUR (Faro) a fuoco fisso, a 30® 3' 45" T. e 
91® 12' 24" P. La sua elevazione è di 15m. e la sua por- 
tata 14 miglia. (3.® ord. 1855). 

Con un forte vento da L., si troverà un buon riparo an- 
corando a 7m. 3 di fondo, sotto vento del fuoco. Dall’ an- 
coraggio si scorge il fuoco dell’isola Shif, a 7 miglia T. 
37® P., 

MISSISS1PI (Fari). Il primo dell’ isola Frank , è a fuoco 
fisso e a splendori di 45” in 45", 3 miglia a T. della barra 
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del passo di 0., elevalo 24m. e visibile a 14 miglia. Latil. 
29* 11' T. e long. 91° 22' P. (3.° ord. 1858). 

— — I! secondo è sull’isola Gordon, presso la punta Lib. 
del passo di 0. ; il suo fuoco é mobile con eclissi di 1' 50", 
e visibile a 15 miglia. Si lascia a sinistra entrando. La torre 
è a strisce orizzontali nere e bianche sulla casa del guar- 
diano. Lat. 29° 1' 42" T. e long. 91° 28' 48". (2.° ord. 1858). 

ISOLA DEER (Fanale) alla congiunzione dei passi Lib. e 
G., fuoco fisso, visibile a. 5 miglia. 

SOUTH- WEST PASS (Faro) a fuoco fisso, sopra una 
torre bianca di 2-2m., parte P. dello ingresso del fiume a 
28° 58’ T. e 91° 41' P., elevalo 23m. c visibile a 15 miglia. 
(5.° ord. 1838). 

MERR1L SHELL (Faro) a fuoco fisso, sopra il banco tra 
I’ isola Col e I’ isola Gronde , a 50° 14' T. e 91° 54' P., 
elevato 17m. e visibile a 11 miglia. (4.® ord. 1860). 

PROCTOR’S- VILLE (Faro) a fuoco fisso, visibile a li mi- , 

glia, sul Iago Borgnc. Lat. 29° 52' T. e long. 91° 59' P. 

(4.® ord. 1850). 

* 

BON FUCA (Faro) a fuoco fisso, visibile a 12 miglia, presso 
F imboccatura del Bayou Bori Fuco. Latil. 50® 15' T. e 
long. 92® 11' P. (4.® ord. 1857). 

BILOXI (Faro) a fuoco fisso, elevato 15m., e visibile a 
12 miglia. Lat. 50® 24' T. e long. 91® 15' P. , all’ingresso 
P. della baja Chandelcur. (4.® ord. 1856). 

BA\ 01J SAN GIOVANNI (Fanale) a fuoco mobile di 90" 
in 90", elevalo 9rn. 6 e visibile a 10 miglia; serve all’in- 
gresso del lago Pontchartrain. Lat. 30® 3' 0" T. e long. 
92® 25' 24" P. (4.® ord. 1833). 

PLEASONTON (Faro) a fuoco fisso, elevalo I8m. e vi- 
sibile a 15 miglia ; è a L. del lago Pontchartrain. (5.® ord. 
1857). 

RIGOLET (Faro) a fuoco fisso, parte L. del lago, a 30* 
10’ T. e 91® 38' Prelevato 9m. e visibile a 10 miglia. (4.* 
ord. 1855). 
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TCHEFl ÌVCTI (Faro) a fuoco fisso presso di Afadison- 
rille. E e evalo lim. li e visibile a 10 miglia. Lai. 30° 23' 
T. e long. 92° \T I». (4.» ord. 1837). 

PASS-M ANCHAC (Faro) a fuoco fisso, elevalo 13m. e 
a visibile 10 miglia, Ira i laghi Pontchartrain e Maurepas. 

NEVV-CANAL (Faro) a fuoco fisso, elevato lOm. e visi- 
bile a 10 miglia; 0 all’ingresso del nuovo canale nel lago ' 
Ponlcharlrain. Latil. 30° 1' 43" T e long 92" 26' P (4" 
ord. 1838). 

1 1MBALILR (Faro) a fuoco fisso, elevato sopra quest’isola, 
come avviso di fare passare al largo, quelli che i venti con- 
fi arii avrebbero portato sotto questa costa pericolosa. 

La sua elevazione è I8m., in una torre bianca e visibile 
a 13 miglia. Lat. 29® 4' T. e long. 92" 37' P. (3.® ord. 1858). 

SHIP-SHOAL (Faro) a fuoco mobile di 30" in 30” a 28° 
oli' T. e 93° 16' P. , elevato 33m. e 'visibile a 17 miglia 
(2.® ord. 1860). * * 

REEF (Faro) a fuoco fisso, rosso, a 29° 25' T. e 95® 50’ 
P.; elevato 13m. e visibile a 12 miglia. (4.° ord. 1839). 

ATCHAFALAYA (Faro) all’ingresso della baja d’ Atcha- 
falaya, sul banco di Lib. e a fuoco fisso e rosso; è elevato 
14m. 8 al disopra del mare e visibile a 12 miglia. Lat. 29° 
25' T. e long. 95® 50 P. Vi si rileva Belle Ille a M • la 
punta di Per a L. 6° 0., e la Caye-Shell a P. 4® 0. (4 «■ 
ord.). 

CAYESHELL (Faro) all estremità O. della Cayc, fuoco 
fisso, elevato 24m. 5. e visibile a 13 miglia. Vi si rileva il 
faro della punta di Per L. li 0 0. a 24 miglia e il faro del 
banco Ship a 53 miglia L. 27° 0. Lalit. 29® 20' T e long 
94° 9' P. (3.® ord. 1859). 

POINTE-DE-FER (Faro) a fuoco fisso, elevalo 32m. e vi- 
sibile a 14 miglia. Lalit 29" 19' T. c long. 95° 42' P. (3® 
ord. 1858). 

v 
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BELLE-ILE- (Faro) n fuoco mobile sulla estremità P., 
a 29° 52' 0" T. e 94° 21' 24" P. La sua elevazione è 2711*., 
c la sua portata 14 miglia. (4.® ord. 1858). 

SABINE (Faro) sulla punta Brani, parte L. del passo Sa- 
bine; fuoco fisso, variato da splendori di 90" in 90", eie- • 
vaio 25m. c visibile a 16 miglia. Lat. 29° 43’ 55' T. e long. 

96° 10' P. (5.° ord. 1856). 

— (Fanali). Due fuochi fissi, sopra due segnali, situati 
nella direzione del canale per P ingresso del porlo, sono 
sulla punta Pelican , elevali lOm. 6 e visibili a 6 miglia. 
Lalit, 29° 21’ T. e long. 97° 4' P. 

— (Fanali). Due fuochi fissi, sono egualmente situati sopra 
due segnali, nella città, visibili a 9 miglia. Si mettono l’uno 

-per I’ altro, seguendo la direzione dei precedenti. 

BOL1VAR (Faro) a fuoco fisso, situato alla parte T. del- 
P ingresso di Galveston, a 29® 22' T. e 97® fi’ P, La torre 
è di ferro, c di color rosso. Il fuoco é elevato 50m. 7 e 
visibile a 10 miglia. (3.® ord.). 

— (Fanale) a fuoco fisso, presso P isola Bird, visibile a 
fi miglia. Questo fuoco messo per la punta Bolivar , con- 
duce sulla barra. 

HALF-MOAN SHOAL (Faro) a fuoco fisso al di dentro 
della baja, tra P isola Pelican e la punta Dollar. Serve ad 
evitare il banco. Portata 10 miglia. Latit. 29° 24' T. e long. 

97® 10' 40" P. Campana per le nebbie. (4.® ord. 1854). 

RED-FISII-BAR (Faro) a fuoco fisso, che serve ad indicare 
il banco. Portata 10 miglia. Campana per le nebbie. (4.® 
ord. 1854). 

CLOPPER-BAR (Faro) a fuoco fisso utile per traver- 
sare il Cloppcr-Bar. Questi tre fuochi sono elevali lOm. 

6 c visibili a 10 miglia. Campana per le nebbie. (1854). 

• 

MATAGORDA (Faro) fuoco mobile, sulla punta L. dell’i- 
sola, all’ ingresso della baja, a 28® 19' T. e 93® 42' P. Il fuoco 
gira in 1’ 30" di tempo; è elevalo 28m. e visibile a 10 mi- 
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glia; la torre è a bande bianche, nere e rosse ed è un ec- 
cellente segnale. Andando a Malagorda, si deve attendere 
il piloto a 12m. 8 d’acqua, rilevando il faro a P. 30° T. 
io. 0 ord.). 

— SILURiA (Fanale) a fuoco fisso di 6 miglia di portata. 
Lalit. 28° 24' T. e long. 08° 44’ P. 

— HALF-MOUN (Fanale) sul banco Half-Moun , fuoco 
fisso, rosso, di G miglia di portata. Lalit. 28“ 32' T. e long. 
08° 50' P. 

f 

— SWASH (Fanale) nel passo Swask, davanti il capo 
Aligatorc ; fuoco fisso, elevalo di llm. 5. Indica l’ingresso 
interno del canale. 

ARANSAS (Faro) sull’ isola Loto; fuoco fisso elevalo 18m. 
c visibile a 15 miglia. Latil. 27° 55' T. e long. 99° 16' P. 
(3.° ord. 1855). 

Per entrare nel passo, rilevate il fuoco a T. 41° P. ; ma 
bisogna osservare che la barra cangia spesso e per tal ra- 
gione è necessario il piloto. 

BRAZOS (Faro) a fuoco mobile di 1' in 1', situato sulla 
punta Isabella, a 26° 5' T. e 99° 31 ’ P. La torre è bianca 
ma la cupola c la lanterna sono nere ; é visibile a 16 miglia ; 
rilevandolo a P. M. , si può avvicinare fino a lini. di 
fondo. (4.° ord. 1852). 

— (Segnale) a fuoco fisso, alla punta 0. deli’ isola Pa- 
dre, per indicare l’ ingresso del porto di Santiago. Si vede 
il fuoco a 10 miglia ; è un impalcnmento nero e mobile. 
Latit. 26® 6' T. e long. 99° 52’ P. 

PUNTA-ISABELLA (Faro) a fuoco fisso, variato di 1' in 
1', a 26® 5' T. e 99° 51' P., elevato 26m., e visibile a 1G 
miglia. (3.® ord. 1857). 

RIO-GRANDE (Faro) in costruzione. 




X-W»i 
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AMERICA (Equatoriale). 
Costa Firma. 


TAMPICO (Faro) a fuoco fisso, sulla punta T. dell’in- 
gresso, visibile a 15 miglia. Non si accende che quando si 
attende il pacchetto postale. Variaz. 8° G. Lat. 22° 17' T. 
c long. 100° 7' P. 

VERA-CRUZ (Faro) a fuoco mobile, di 45" in 45" all’angolo 
M. del castello San Gio. d‘ Ulloa. La lanterna è 24m. al di- 
sopra del mare. Il maggiore splendore ha una durata di 5" 
e il minore 40". Con un tempo chiaro si può scorgere, quando 
uno ritrovasi fuori dell’ Anegada de Aufera, a 15 miglia. 
Questo faro é dipinto a strisce verticali rosse e bianche,. 
Lalit. 19° 12 T. e long. 98° 29' P. (3.° ord.). 

GOAZÀCOALCOS (Faro) a fuoco fisso, in costruzione, V» 
mig’io 0. 54° P. dalla punta L. dell’ ingresso del fiume. 
Latit. 18° 12' T. e long. 96° 57' P. 

CARMEN (Fanale) al villaggio indiano Banco, de Carballo, 
di faccia alla punta P. dell’isola Carmen; fuoco fisso di 
25m. di elevazione, visibile a 9 miglia. Latit. 18° 57' 49" 
T. e long. 94° 15' P. (1836). 

Per passare dal passo tra l’isola e la terra, bisogna ri- 
levare il fuocò o la torre a 0. 5° P. ; a 53m. di fondo si 
perde di vista. 

CAMPECHE (Faro) sulla torre della chiesa S. José. È a 
fuoco fisso, elevato 29m. e visibile a 14 miglia. Latit. 49° 
54' T. e long. 92 u 53’ P. (3.° ord.). 

SISAL (Faro) a fuoco fisso, elevato 17m. sul forte e 
visibile a 10 miglia. É utilissimo alla navigazione delle coste 
di Campièche, alla Laguna, Tabasco e Vera- Cruz, facendo 
evitare i pericoli di Sisal. 

Venendo da L. , uno si dirige sul fuoco, correndo a P. 
del forte, per ancorare in 6tn. d’acqua, sottovento, a 2 


* 
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miglia c 7* distante. Lati!. 21° 10' T. e long. 02° 23' P. 
(t. u ord. 1832). 

TURNEFF-CAY (Faro) alla punta di M. o Mauger-Cay, 
a 17° 30' T. e 90° 6' P. ila Ire fuochi fissi, il superiore a 
28m. e gli altri due a 22m. al disopra del mare. Sono vi- 
sibili a 13 miglia. (3.° ord. 1848). 

HALF-MOON-CAY (Faro) a fuoco fisso, a 26m., utile 
per quelli che varino a Belize, perchè spesso accade che le 
correnti por tano mollo a 0. Lati!. 17° 12' T. e long. 89" 
33' P. Questo fuoco vedesi a 18 miglia. Vi si trovano sem- 
pre dei piloti per Belizc. (2. ord. 1818). 

ENGLISII-CAY (Fanali). Tre fuochi fissi ; il sepcriore ha 
28m. 5 c gli altri due 22rn. 3 di elevazione, a 17° 17' T. 
e 90° 24' P. La loro portala é 3 miglia. 

— (Fanale) a fuoco fitso, situato sul forte S. Giorgio. 

KAY- BOKEL (Fanali). Due fuochi fissi. 

OMOA (Fanale) a fuoco fisso, visibile a 9 miglia, all’an- 
golo O. del castello S. Ferdinando; è elevato 12m. Latit. 
13° 47' long. T. e 90° 23° P. (3.° ord.). 

NANZANILLA (Faro) sulla punta T. dell’isola Navy ; 
fuoco fisso, rosso, elevalo 18m. e visibile a 12 miglia, Lai. 9° 
23' 47" T. e long. 82° 15' 24" P. I bastimenti che entrano 
nel porto devono passare, da questa punta, alla distanza 
di Vi miglio, governando a 0. L. (4.° ord. 1837). 

MARACAIBO (Faro) in costruzione. 

SANTA MARTA (Faro) in costruzione sulla punta Balin. 

RIO-HACHA (Fanale) sulla torre della chiesa delia città 
Rio-Hacha; fuoco fisso, elevato 21m. e visibile su tutto 
l'orizzonte a 7 miglia. Bisogna rilevarlo a 0. 6° P. e diri- 
gervisi sopra fino a 4m. 9 d’acqua ed ancorare. Lat. 11° 
34' T. e 75° 19' P. (1857). 

GRAN Cl’RACAO (Fanale) a fuoco fìsso, situato sul forte 
Rifi, nella baja di Sant’ Anna. Latit. 12° G’ T. e lòng. 71° 
13' P. 
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PICCOLO CURACAO (Faro) a fuoco fìsso, rosso, a 11® 
38' T. e 71° 4' P. , elevato 49m. c visibile a 10 miglia, di 
modo che dagli alberi si può vedere, in pari tempo, il fuoco 
di Buen-Ayre, quando uno trovasi a mezzo canale. 

BUEN-AYRE (Faro) a fuoco fìsso sulla punta Lacre o punta 
0. dell’isola, a 12° 2’ T. e 70° 42' P. Si vede a 12 miglia 
ed è stato costruito per riconoscere il piccolo Curacao, a 
fior d’ acqua e attualmente sormontalo da un faro. (4.® ord.). 

La torre di Buen-Ayre è a bande verticali rosse; il fuoco 
ha 23m. al disopra del mare. 

TUCACAS (Fanale) a fuoco fisso, sulla casa delle mine 
(isola Brava golfo Trieste). La sua porla c 9 miglia. 
Parecchi pericoli sono avanti la rada, e il fuoco serve per 
allontanarsene, aspettando il giorno. Latil. 10° 47' T. e long. 
70° 44’ P. (3.® ord.). 

PORTO CABELLO ( Faro ) sulla punta Brava , a fuoco 
mobile di 40" in 40" variato da splendori bianchi c rossi, 
elevato 24m. e visibile a 14 miglia. La torre è quadra. Latil. 
10® 30’ T. e long. 70® 22' 35" P. 

LA GUAYRA 'Fanale di porlo) fisso, sulla scogliera, a 10“ 
37' T. e 69® 17' P. 

LOS-ROQUES (Faro) proposto sulla Cay- Grande. 

TRINITÀ' (Fanale) sulla gettala del Porlo- Spagna, a 10® 
39’ T. 65® 31' P. Vedesi a 10 miglia ; elevato !5m. sopra 
una torre quadra. (4.® ord.). 

ORINOCO (Faro) in costruzione, sulla punta Barina. 

Un fuoco galleggiante esiste in mezzo del passo princi- 
pale di questo fiume; il suo fuoco vedesi a 8 miglia, sul 
F orizzonte, Lalit. 8® 57' T. e long. 65° 2' P. (5° ord.). 


Guayana. 

DEMERARTI (Faro) a fuoco fisso, sur una torre dipinta 
a strisce bianche e rosse, sulla punta Cacobano, a 6° 49’ 
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20" T. c 60° 51' 54" P.; la torre ha 51 m. di elevazione. 
Il suo poco splendore non permette di vederlo ad una gran 
distanza. La stessa torre é sormontata da un impalcamento 
telegrafico. (3.° ord. 1829). Portata 14 miglia. 

(Fuoco galleggiante) ancorato presso la barra, in 

firn, d’acqua. La sua luce è bianca; il fuoco della punta Co 
cobano gli resta a 12 miglia 0. 39° 45' P. Vi si trovano 
sempre dei piloti. A mezza notte in punto, la luce é ab- 
bassala per cangiarne le lampade, ciò che richiede 15' di 
tempo, nel quale intervallo viene alzata una lanterna alla 
testa dell’ albero. Portala 12 miglia. Latit. 6° 59’ T. e long. 
60° 25' P. (4.° ord. 1844). 

N. AMSTERDAM (Faro) situato presso il palazzo di giu- 
stizia, a 6“ 14' 48" T. e 59° 43' 24" P. Il suo fuoco è fisso 
e visibile a 10 miglia. È all’ ingresso del fiume di Berbice. 
(i.° ord.). 

BERBICE (Fuoco galleggiante) ancorato in 5m. a bassa 
marea. Latit. 6“ 19' 42" T. e long. 59° 42' 24" P., a 10 mi- 
glia G. T. dall’ ingresso del fiume. É un fuoco unico visi- 
bile a 15 mig ia. Nel giorno è rimpiazzato da un globo 
nero. Si incontra sempre il piloto al largo del fiume. (3.* 
ord. 1850). 

Nell’ interno del fiume, aranti il forte Nissan, è un fa- 
nale, che non é di alcun uso in mare. È nel forte Sansone, 
riva destra. 

• 

SURINAM (Fuoco galleggiante) ancorato a 4m.~6 d’ acqua, 
5 migliò V* T. 30° P. dalla boa della punta Bram, fuoco 
fisso, rosso, visibile a 7 miglia. Un pallone rosso è in cima 
all’albero; il molto Surinam è dipinto alle parli. 

Si costruisce un faro alla punta Bram. 

— (Boe). Tre boe di ferro, sormontate da un asta da 
bandiera e da un globo di rame, indicano l’ingresso del 
fiume di questo nome. 

CAYENNA (Faro) a fuoco fisso, posto all’ angolo della ca- 
serma d’ infanteria, avente 2lm. al disopra dell’alta marea. 
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La sua portata é 10 miglia. Il fuoco è diretto verso dell’ iso- 
lotto del Fanciullo Perduto. É nascosto, quando si passa 
verso L., nella direzione di T. 64° L. dell’angolo della ca- 
serma. Questo fuoco e il seguente, rilevalo a T. 35° L„ fanno 
passare sulla roccia I’ Aimable. Latit. 4® 56' 0" T. e long. 
54® 35' 24" P. (5.® ord, 1850). 

— (Fanale) a fuoco fisso, verde, situato all’ angolo della 
caserma, a 0. 35° L. dal precedente, elevato 23m. e visi- 
bile a 8 miglia. Il fuoco del refleltorio è diretto verso 
I’ Enfant-Perdu. Il fuoco è occultato quando si oltrepassa 
verso L. , la direzione T. 43° L. dell’ angolo della caserma. 
Latit. 4° 56’ T. e long. 54° 34' L. 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sull’ estremità della get- 
tata , per indicare l’ ingresso. 

ISOLE SALUT (Faro) presso l’ estremità P. dell’ isola 
Reale; fuoco fisso, elevalo 61 m. e visibile a 18 miglia. É 
sul tetto dell’ ospedale. Latit. 5° 17' T. e long. 54° 53' P. 
(2.® ord.). 

ENFANT-PERDU (Fanale) a fuoco fisso, sopra questo 
scoglio, 6 miglia T. da Cayenne; visibile da 6 a 7 miglia. 
Latit. 5° 2' 40" T. e long.’ 54® 56' P. 


Isole Bahama. 


TURQUE (Faro) a fuoco mobile sull’estremità T. del- 
l’ isola, a 21® 31' T. e 75° 28' P. La torre è di ferro e bianca, 
di I8m. Il fuoco è elevato 32tn. 8; i suoi splendori hanno 
luogo di 50" in 30® e sono visibili a 16 miglia. Avvicinando 
l’ isola dalla parte di 0., il fuoco è nascosto dalle terre, tra 
i rilevamenti T. 2° P. e T. 8® L.; dal Sali Gay tra T. 14° L. 
e T. 28® L.; e da un altro gruppo di Cays, a L. tra il M. 
T. e T. q. M. (3.® ord. 1852). 
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ABACO (Faro) fuoco mobile, a *|s di miglio dalla roccia 
forata (punta S. dell’ isola Abaco), a 25° HI' 50" T. e 79* 
51' 9'* P. La sua base è a 24m. 3 al disopra del mare e 
la torre ha 24m. di elevazione. La sua rivoluzione si fa di V 
in 1'; vedesi da tutti i punti (eccetto ove le alture dell’ i- 
sola s’ interpongono), a 10 miglia. Havvi un buon fondo 

di iO e t8m., portando il fuoco a L. ll u 15' T. ‘/* miglio *■ 
dalla costa. (3. n ord. 1848). 

— (Faro) a fuoco fìsso, sulla Cay Piccola Guano, a 1 
*/, miglio nell’ interno, elevalo 37m. e visibile a 14 miglia. 
Lati». 26° 35' T. e long. 79" 48' 40" P. (3.° ord.). 

NASSAU (Faro) sull’isola dilla Prov. a a fuoco fisso, di- 
fettosissimo , a 25° 5' T. e 79° 42' P. sull’ estremità 0. del- 
P isola Hog. É elevato 20m. e visibile a 10 miglia. S’ incon- 
trano i piloti nelle sue vicinanze. (4.® ord. 1847). 

GRAN STIRRUP (Faro) a fuoco fisso, 340m. dall’ estre- 
mità L. della Cay, parte G. del gran banco di Bahama, 
elevato 21m. e visibile a 15 miglia. Latit. 23° 50' T. e long. 
80° 14' P. (3.° ord.). 

CROOKED (Faro) situato sul castello dell’ isola, a 22® 7' 
T. e long. 76° 39' P. In costruzione. 

INAGUA GRF.AT (Faro) situato sulla punta Lib., a 20° 
53' T. « long. 70° 0‘ P. In costruzione. 

GRAND-ISAAC (Faro) sulla punta M. dell’isola; fuoco 
mobile di l’ in 4', sopra una torre a bande rosse e bianche 
orizzontali. La luce è elevala 48m. e visibile a 16 miglia. 
Lai. 26® 2' T. e long( 81° 26' P. (3.® ord. 1859). 

GUN-CAY (Faro) a fuoco mobile, a 228m. dall’ estremità 
della Cay del banco di corallo, vicinissimo alla sponda del 
gran banco Bahama. Lat. 23° 34' T. e long. 81° 59' P. La 
base ha 21m. c la torre 24m. Il fuoco gira ogni 1' 30" e 
vedesi su tutto 1’ orizzonte eccettuato da 0. 15° P. a 0. 7® 
L. ove è intercettalo alla distanza di 8 miglia dalle isole 
Bernini. A 3 miglia non si deve portarlo a 0. del S., per- 
chè la catena deile Cay descrive una curva a P., e siccome 
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GOBERNADORA (Faro) a fuoco mobile, sopra la punta, 
a 23° 0 T. e 85® 55'*P., elevato 55m. e visibile a 15 mi- 
glia. Proposto. (3.° ord. 1861). 

• 

ISOLA P1NES (Faro) a fuoco mobile, sul capo Pepe, a 
21° 26' T. e 85° 26' P., elevalo 33m. e visibile a 16 miglia. 
Proposto. (3.° ord. 1861). 

HA VANA (Fr.ro dell’) A. 0. del castello Morro, è un 
fuoco violile, con degli splendori di 30" in 50", che vedesi 
a 21 miglio. Ha 35in. 6 di elevazione. Lat. 25° 9' 24" T. 
e long. 84° 42' 44" P. (1.® ord. 1847). 

SANTA-CRUZ (Fanale) all’ingresso del porto ; fuoco 
fisso di 7 a 8 miglia di portata. Latit. 23® 9' T. e long. 
84® 2' P. Proposto (1858). 

GUANOS (Faro) a fuoco mobile di 1' in 1', a 25° 9® T. 
e 84° 2' P. , elevato 30m. , ec. Proposto. (1861). 

CAY-PIEDRAS (Faro) alla parte T. sulla punta più ele- 
vala della cay, all' ingresso P. del vecchio canale di Bahama, 
fuoco mobile , variato da splendori di 30" in 30" alter- 
nativamente rossi e bianchi. La sua elevazione è di 50m. 
e la portata 13 miglia. Latit. 23® 14' T. e long. 83 0 27' P. 
(3.® ord. 1857). 

DIANA (Fanale) sulla Cay, a fuoco mobile, variato da 
splendori rossi e bianchi ; la sua elevazione é 13m. c la sua 
portata 9 miglia; fa trovare la baja Cardenas; i suoi 
eclissi impediscono di confoderlo coi fuochi della terra. Lat. 
23® 8' 45" T. e long. 83® 27' 14" P. (5.® ord. 1846). 

CRUZ DEL PADRE (Faro) a fuoco brillante, fisso, sopra 
una torre bianca, a 25® 17' T. e 83" 14' P.,. elevalo 16m. 
e visibile a 10 miglia. (4 ® ord. 1862). 

BAHIA DI CADIZ (Faro) a fuoco mobile di 1' in 1’, a 
23® 13' T. e 82® 50' P., elevato 54m. e visibile a 24 miglia. 
(I.® ord. 1862). 

LUCREZIA (Faro) a fuoco mobile, sulla punta, a 21® 8' 
T. e 77° 52' P. , elevato 39m. c visibile a 13 miglia. In 
costruzione. (3.® ord. 1861). 
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CAPO MAYSI (Faro) a fuoco fìsso, a 20° 15' T. e 76° 30' 
P. , elevalo 40m. e visibile a 17 miglia. (3.® ord. 1862). 

CAYE-PAREDON (Faro) sulla punta M. fuoco fìsso, va- 
rialo da splendori di 1' in 1; è elevalo 48m. 7 e visibile 
a 13 miglia. Lalit. 22° 29' T. e long. 80® 29’ P. (2.® ord. 
1859). 

CAYS-CONF1TES. Un faro è proposto sopra questa Cay. 

MATERNILLOS (Faro) sulla punta, a 21® 40' T. e 79° 
31' P. ; è un fuoco mobile con eclissi di 1' in 1', elevato 54m. 
e visibile a 23 miglia. Fa conoscere il porto Nuevilas. È 
il faro li Cristoforo Colombo. (1.® ord. 1854). 

CIIENFUEGOS o Jagua (Fanale) costa 0. di Cuba. Que- 
sto fanale caltadrioltico é stabilito sulla punta Colorados . 
alla torre Villanueva. Il fuoco 0 variato da splendori; è 
elevato 2um. e visibile a 15 miglia. (3.® ord. 1851). 

La punta Colorados forma la parte L. dell’ ingresso della 
bnja Cievfuegos o Jayua. Lai. 22® 1' T. e long. 83® IO’ P. 

SANTIAGO di Cuba (Faro) a fuoco mobile, sull’ alta terra, 
quasi a 99m. alalia punta Morrà al vento dell’ ingresso. Gli 
eclissi hanno luogo di t' in 1'. Elevalo 68m. 2, la sua por- 
tata è di 20 miglia. È un punto di riconoscenza prezioso. 
Lat. 19® 57' 29" T. e long. 88® 15' 20" P. (2.® ord. 1842). 

CAPO CRUZ (Faro) a fuoco fisso , elevato 55m. 8 e vi- 
sibile a 15 miglia. Latit. 19® 48' T. e long. 80® 4’ P. (3.® 
ord.). 

BATABANO (Fanale) a fuoco fìsso, di 3 miglia di por- 
tata. È una lanterna sopra un’ albero. Latit. 22® 41' T. e 
long. 84° 38' P. 

PEPE (Faro) a fuoco mobile sopra questo capo, a Lib. 
dell’isola Pinos, visibile a 16 miglia; elevazione 34m. 
Proposto. 
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Isole sparse. 

MORANT (Faro) sulla punta a fuoco mobile, la cui rivo- 
luzione si compie ogni minuto. La torre è bianca, elevata 51m. 

4. Il fuoco veilesi a IX miglia con un bel tempo. Vi si rileva 
Yallah’ s- Hill a P. e le Cays Moravi a 33 miglia 0. 23° 7’ 

L. Lat. 17° 36' 0" T. e long. 78° 31’ 40" P. (a.® ord. 1842). 

Navigando per la costa Plum-Point, bisogna mantenersi a 
9 miglia datanti. 

PLUM-POINT (Fanale). È un fuoco fisso, nelle vicinanze 
del porlo Itoyul. La torre è dipinta di bianco e situata a 
59m. T. dall’ estremità O. della punta. Il fuoco è elevato 
23m. , visibile a 12 miglia. Tra i rilevamenti di T. 60° P. 
e di T. 10° L. , la luce apparisce rossa; ma tra la T. 5° L. 
a S. pass, da L. , apparisce bianca. Latil. 17® 33’ 43" T. c 
long. 79® T P. (4.® ord. 1834). 

Vi si rileva il Middle-Ground, roccia di 3m. d'acqua, 
a r ’/ 4 di miglio 0. 28® P. , e il West-Patch , che non ha clic 
2m. 7 d’acqua, a HOm., dal precedente, che lascia tra essi, 
un canale stretto di IGm. di fondo. 

Un segnale di IGm. ù stilla palizzata tra la punta del 
grande e del piccolo Plum; rilevandolo a P. 17° T. o per la 
chiesa di Kingston, si evitano tutti i pericoli. 

AUGUSTA (Fanale) a fuoco fisso, sul forte a 17® 57’T. c 
79“ 15' P.; è una semplice luce che si deve rilevare a 
T. Il® L. per dare nel canale di 0., per evitare la boa 
portoghese in P. e il banco di 5m. 3 in L. 

S. DOMINGO (Fanale) a fuoco fisso, situato sulla batte- 
ria San José, a 18® 28' T. e 72" 15' P. La torre ha una cu- 
pola bianca e il fuoco è visibile a 9 miglia. Quando si viene 
da L. , bisogna fare attenzione a un pericolo che si estende 
a Lib. della punta Torrecillo sul quale il mare non rompe 
costantemente. 

LAMERTIN (Fanale) situato sopra questa punta, baja del 
Porlo al Principe, elevalo l5m. 0 e visibile a 9 miglia. 
Latit. 18° 33' T. e long. 74® 51' P. 

23 
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— (Faro) sull’ isolotto del forte. In costruzione. 

— (Fanale) a fuoco fisso, di 7 miglia di portata, situato 
sulla punta Dalandras. 

PORTO-RICO (Faro) sul Morro S. Giovanni, a fuoco 
inabile di 2' in 2', visibile a 20 miglia, a 18° 29' T. e 68° 
27' 40" P. La sua elevazione è 56m. Gli splendori hanno 
luogo di 8” in 8". (2.° ord. 1840). 

Questo faro é della più grande utilità per l’ ingresso di 
questo eccellente porto, il cui canale è indicato da segnali, 
atteso che le altre parli della costa presentano numerosi 
pericoli. Uno deve dirigersi sopravvento al faro. 

SANTA CROCE (Fanale) di 4 miglia di portata sul forte 
Frederichlad. Lai. 17° 43' T. e long. 67° 12'49" P. (1857). 

SAN TOMAS (Faro) sulla batteria Mohlenfeld, sulla 
punta S. del porto, a 133m. dal mare; l’elevazione del 
fuoco è 51rn. e la sua portata 12 miglia, per un osser- 
vatore elevato 3m. , su lutto 1’ orizzonte, compreso da 0. 
40° L. a 0. 30° P. , passando per 0. ; il suo fuoco è fìsso 
e rosso. Latit. 18° 19' 50" T. e long. G7° 15’ 34" P. (4." 
ord. 1844). 

— (Fanali). Due fanali a fuoco fìsso, situati sulla riva 
reale, a !m. 5 di distanza nello stesso verticale. 

— (Fanali) a fuoco fisso, a T. 10° P. dai precedenti; sono 
sulla vallala sotto il monte di T. Tenendoli l' uno per 
F altro, conducono nel porto liberi da lutti i pericoli. 

SOMBRERO (Faro) a 18° 50' T. e G3° 40' P. Proposto. 
(1861). 

SAN CRISTOFORO (Faro) a fuoco fisso, rosso, elevalo 
Un», e visibile a 12 miglia, sull’ argine della terra bassa, a 
J7 o iS > g» X< e 63 o 3» 2 4» p (4.o ordi i 84G)< 

NEVIS (Fanale) a fuoco fisso, sull’albero da bandiera 
della punta del forte Carlo. Da T. e da 0. non si vede che 
a 8 miglia, ma da P. la portata è 14 miglia ; la elevazione 
è 18m. 3. Latit. 17° 5' 10" T. e long. 65° 0' 40" P. (4.° 
ord.). 
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MONTSERRAT (Fanale) a fuoco fisso, sull’ argine di 
Plymouth, a 16° 43' 0" T. e 64® 52' 20" P. Non è acceso 
che quando si attendono vapori. 

S. EUSTACHIO (Fanale) a fuoco mobile, di 4' in 1', si- 
tuato al centro dell isola, a 17° 50* T. c 03® 24 P. 

ANTIGUA (Fanali). Tre fuochi a triangolo sull’albero della 
bandiera del forte Darckelcy del porlo inglese, a 17° 0' 0" 
T. e 64® 0' 6" O. Il fuoco supcriore è rosso. E lemporario 
per il servizio dei vapori. (5.° ord. 1843). 

GUADALUPA (Faro) a fuoco fisso, a 484m. dall’ estremità 
L della Terni di Bas, uno degl’ isololli della Piccola 
Terra, a IG° IO' 29" T. e G3° 23' 46" P. Il fuoco ha 35m. 
di elevazione al disopra del mare e si vede a 15 miglia. 
(3.® ord. 4858). 

Lo scoglio più 0. e il più al largo della Piccola Terra, 
dello la Balena del Sud, giace a 0. 49® P., 890m. dal faro. 

Le navi che avvicineranno il faro da L. , troveranno da 
22 e 25m. d’acqua, passando da T. o da 0., a 2 miglia 
di distanza. Devesi evitare di passare al di dentro di questi 
limili. 

— (Fanale) a fuoco fisso, bianco e rosso, situato sul 
molo; bianco da P. a T. e rosso da 0. 

(Fanali); il primo sull’ isolotto Noaron ; il secondo 

sulla calata a 0. della città. Tenuti in linea guidano nel 


passo. 

PUNTA-PITRO (Fanale) sulla punta di Gozier, alla parte 
L. dell’ ingresso della bnja di Punta- Pilro , a 46° 44' T. e 
65® 48' 54" P. Questo fuoco illumina F orizzonte da T. 30® 
L a T 30® P. pass, da 0. È elevato 47m. e visibile a 7 

miglia. 

Serve a dirigere lungo le coste di S. Francesco c di S. 
bina, quando si è riconosciuto il fuoco della Terra di 
Bas. La portata di quest’ ultimo é di 45 miglia e la sua 
distanza dal fuoco Gozier, 23 miglia L. q. S., \encn o 
da T. o da 0. della Terra di Bas, correndo a P. si scor- 
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ge il nuovo fuoco, dopo avere perduto il precedente di 
vista. 

HOULE (Fanale) fuoco di porto fisso, di 7 miglia di por- 
tata; questo fanale é 40m. distante dall’albero da segnali 
del porto Molile. Venendo dal largo si dovrà rilevare a O. 
Lib. c mantenersi, con poche vele, in questa posizione, per 
essere pronti a ricevere il piloto allo spuntar del giorno. 

DOMENIQUE (Fanale) a fuoco fisso, acceso all’albero 
della bandiera del forte Young. Latil. 45® 48' T. e long. 
65® 46' P. 

MARTINICCA (Faro) stabilito sulla penisola Caravell, 
all’estremità dell’isola, a H® 46' 7" T. e 63® 24 P. É un 
fuoco fisso, elevato 425m. c visibile a 24 miglia, nella di- 
rezione dell’ ingresso della baja. Variaz. 1® 30' G. 4850. 

(i.® ord. 4862). 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, situato sul forte S. Luigi, 
elevato 40m. e visibile a 6 miglia nella direzione dell’ in- 
gresso della baja. 

PUNTA NEGRES (Faro) a fuoco fisso, elevato 49m., a P 
44® 36' T. e 63° 24' P. La sua portata é 44 miglia quando 
si è elevali 6m. Esso serve a dirigere lungo la costa San 
Pietro fino al forte di Francia, e a determinare, col fuoco 


precedente, la posizione dei naviganti, per evitare il banco 1- 
del Gros-JIel e per raggiungere l’ancoraggio dei Flamands . ^ 

(4.® ord. 4835). ?r 

Il faro è visibile da lutti i punti dell’ ingresso della baja, Hi 

fino alla punta Boni. Il' 1 

Si è situato sul banco del Gros-Ilel , un cofano bianco, % 
per facilitare il bordeggio. «ic 


S. PIETRO (Fanali). Tre fuochi, due de’ quali sono sull’ e- .j 
stremila 0. della rada, facilitano I’ atterraggio alle navi che ■ 

giungono dal largo. Il più elevato è bianco; gli altri due J ‘ 

sono di colore d’ arancio dalla parte che fa fronte a set- 
tentrione , turchini a occidente e verdi alla parte meridio- ; 
naie. Il terzo situato sul secondo cofano partendo dalla 
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lesta del piano, è destinalo per i vapori e non è acceso 
che per uso loro. 

FORTE DI FRANCIA (Fanali) accesi dal 25 al 30 di ciascun 
mese , per guidare i piroscafi che entrano di notte al ca- 
renaggio. 

— (Fanale) a fuoco fisso sul segnale bianco, ancorato in 
7m. sull’ estremità dell’ isololto grosso. 

— (Fanale) a fuoco fisso , sul segnale rosso, all’ estremità 
I*. del banco della punta del forte S. Luigi, ancoralo sulla 
sponda esteriore del banco, in Gm. d’acqua. 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sul segnale ancorato sul 
lembo inferiore dell’ estremità L. del banco della punta del 
forte S. Luigi, per 8m. 

— (Fanale) a fuoco fisso, sul segnale d’ancoraggio dei 
piroscafi nel carenaggio; è bianco e ancorato in firn, di 
acqua. 

SANTA LUCIA (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sulla batte- 
ria Tapion al porto Caslries, a 14° 0' 0" T. e 65° 25' 24" 
P. Portala 5 miglia. (1850). 

— (Fanale) sulla costa acceso per i vapori postali. 

BARBADOS (Faro) sulla punta 0. dell’isola, a 13° 2' 45" 
T. e Gl" 53' 54" P. La sua elevazione è di 44m. al disopra 
del mare, in una torre di 27m., tinta a strisce bianche 
c rosse. 

Il fuoco è mobile e compie la sua rivoluzione in 1'; dopo 
11" di eclisse, la luce aumenta gradatamente in 25" fino 
alla sua massima intensità, e al termine di 24", si eclissa 
ancora. 

Il suo fuoco ò visibile a 18 miglia. Venendo da L. , non 
si può traversare il suo meridiano che con una latit. infe- 
riore a 12° 55' T. Allorquando si scuoprc il faro, si porta 
a P. , poi si corre a P. q. L. , per passare a più di 2 
miglia. 
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Venendo da G. , il fuoco resta nascosto dalla terra lino a 
tanto che si rileva da P. a L. q. P. , e lenendolo allo scoperto 
del capo Seawell, si evitano le roccie Cobblers, a L. della 
isola, che si lasciano a gran distanza a cagione delle cor- 
renti che ivi regnano. 

(Fanale) sulla punta Needham, a fuoco fìsso, visi- 
bile a 8 miglia. Quando si rileva a 0. è rosso, e nel ri- 
levamento opposto è bianco. (1855). 

S. VINCENZO (Fanale) sul forte Carlotta, fuoco fisso , 
elevato 19m. e visibile a 6 miglia. Latit. 15° 13' T. e long. 
63° 35' P. (1858). 

TABAGO (Faro) all’ingresso della baja Scarbourough. 
sulla punta Bacolet, a 11° 9' 0" T. e 63° 4' 24" P. Il suo 
fuoco è fisso, elevalo 139m. 4 e visibile a 12 miglia tra 
G. L. e L. q. 0. pass, da 0.; la roccia Al mister resta a t 
miglio e Yj in L. 13® 0. dal faro. (4.° ord. 1842). 

AMERICA (Meridionale). 

Brasile. 


La bussola varia a M. ed a G. di alcuni gradi soltanto 
sulle coste del Brasile. Le osservazioni non sono d’ accor 
do, in quanto al valore del movimento secolare. 

Per domandare un piloto, si deve alzare una bandicr 
all' albero di trinchetto. 

PARA (Faro) sulla punta Atalaia. Il suo fuoco è m< 
bile. La rivoluzione intiera si compie in 120". Si vede pr 
ma una luce brillante per 70", in seguito un eclisse di 1G 
quindi uno splendore di 12", che aumenta e diminuis 
gradatamente c Qualmente un eclisse di 22". Latit. 0° 5 
O. e long. 49° 37' P. Porlalu 17 miglia. (3.® ord. 1852). 

II ACOLOMI (Faro) sulla parte più elevata della spiagg 
a 550m. L. dal monte liacolomi. Il fuoco ha 44m. di ele\ 


Digitized by C 



zione al disopra del mare; è mobile, presentando alternati- 
vamente, ad intervalli di 90”, una luce bianca e una rossa, 
separate da eclissi della stessa durata della luce. Ln portata 
è di 15 miglia. Lalit. 2° 10' T. e long. 46° 44' P. (3.° ord.). 

A 2 miglia in G. L., havvi uno scoglio pericoloso che na- 
scondesi nelle alte maree, lasciando un passaggio per i 
piccof. bastimenti. È utilissimo di non confondere questo faro 
con quello di Sant’ Anna, qui sotto descritto. 

MARA1<HAM (Fanale) a fuoco fisso stabilito sul forte San 
Marco, pe? indicare il pericoloso banco Do Medo , com- 
preso tra T. 65° L. c T. 27° 30' L. di questo fuoco. La 
sua portata è to miglia. Latit, 2° 29' O. e long. 46° 36' P. 
(4.° ord. 1829). 

(Fanale) a fuoco fisso sul forte Sani’ Antonio; è 

disposto contro la muraglia, di modo che, quando sco- 
prcsi dall’ angolo dei forte, si trova nel livellamento dei 
passo, diffìcilissimo a frequentarsi. 

ALCANTARA (Fanale) di porlo fisso, a 2 miglia dalla 
punta Talinga, baja di S. ifurcos. Guida per l’ancoraggio 
davanti la città. (1800). 

S. ANNA (Faro) a 2° 16’ 0' 0. e 45® 58' P. sull’isola 
Sant’ Anna. É una torre quadrata a tre ordini e con gli spi- 
goli nella direzione dei punti cardinali; il suo fuoco è mo- 
bile. Gli eclissi hanno luogo di 80" in 80" e durano 10". 

Scopresi a 13 miglia; la sua elevazione è 27m. 4. A 
piccola distanza non cessa di esser visibile; la sua luce é 
sempre bianca ciò che lo fa distinguere dal faro d’ Itaco- 
lomi; questo serve per allontanare qualunque dubbio. (3.* 
ord. 4861). 

CEARA (Fanale) a fuoco fisso, sulla punta Mocoripc, 
parte L. della baja, a 3° 41’ 50" 0. e 40° 49' 6" P.; ha 
lOm. di elevazione al disopra del mare, ed è visibile a 10 
miglia. (4.® ord. 1847). 

CONZALO (Fuoco galleggiante), fisso, davanti l’ ingresso 
ji questa riviera. 


7 sul mare; il suo fuoco scoprcsi a 18 miglia. Lalit. 15 8 (>' 
44" 0. e long. 40° 51’ P. A 2 miglia e ■/, L. 7° 0. dal fa- 
ro, esiste una punta di terra sormontata da un albero 
ila segnali. (2.° ord. 1825). 

ABKOLIIOS (Faro) a fuoco mobile di 1' in 1', a 17° 58’ 
0. e 41° 0' 30" P. , in Santa Barbara, elevato 58m. e vi- 
sibile a 18 miglia. Var. 5° M. (2.° ord. 1861). 

FRIO (Faro del capo) a fuoco mobile i cui splendori e 
gli eclissi sono di 00"; è visibile a 25 miglia con un bel 
tempo. Questo faro è elevatissimo, ma non è giammai in- 
visibile; questa circostanza ha fatto abbandonare il piccolo 
fuoco che era stalo conservato sulla punta esterna del capo, 
alla sponda del mare. Lalit. 23° 1' 0. e long. 44° 18’ P. 
(I.° ord. 1862). . 

RIO-JANEIRO (Fanale) a fuoco fìsso sul forte Santa 
Cruz, che difende l’ingresso di Rio; è elevato 15m. 2 
sul mare, e vedesi a fi miglia. 11 faro è sull’ isola Raza. 
Lalit. 22’ 56’ 0. e long. 45° 27' P. 

RAZA (Faro) a 23° 6' 9" 0., 45° 28' 1" P. Può vedersi 
a 14 miglia; il fuoco è mobile e compie la sua rivoluzione 
in 2' */*» presentando alternativamente uno splendore bianco 
ed uno rosso. Quando uno è pervenuto a G. dell’ isola 
Raza, a 2 miglia circa, si vede il piccolo fuoco fìsso del 
forte Santa Cruz, sul quale si può governare, per andare 
a cercare l’ ingresso della rada di Rio; ma la calma che 
ordinariamente regna nella notte , obbliga quasi sempre a 
dar fondo, nello spazio compreso tra l’ isola Pay e 1’ isola 
Cucinilo ; in tal caso, è meglio tenersi più prossimo alla 
costa L. che a quella di P. , a motivo della corrente che 
porta sempre a quest’ ultima parte. Allo spuntar del giorno 
si entra colla brezza del largo che raramente manca. (3.° 
ord. 1828). 

(Fanale) a fuoco fìsso rosso, sulla punta Colha- 

bouco. 

SAN’TOS (Faro) a fuoco fìsso sull’ isola Macia, presso il 
porlo. La sua elevazione è di 30m. e la sua portata 12 m^ 
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glia. Lati). 24° 2' 0. c long. 48° 23' P. (4.° ord. 4854). 

NAUFRAGADOS (Faro) a fuoco mobile di 30" in 50", 
situato sulla punta della barra 0. di Santa Caterina, ele- 
valo 4»m. e visibile a 48 miglia. Hanvi 25 segnali con palio 
e bandiere. Latit. 27° 49' 0. e long- 50° 85' P. (2.° orti.) 

RIO-GRANDE (Faro) a fuoco mobile, la cui rivoluzione 
compiesi in 2' e gli splendori sono di 70", visibile a 44 miglia, 
sopra una torre rotonda rossa, all’ ingresso del porlo, a 
32° 7' tb" 0. e 54° 24' SO” P. Vi si fanno pure segnali per 
guidare le navi; una bandiera rossa indica una insufficiente 
quantità di acqua, per quelli che non sono ancorali; in que- 
st’ ultimo caso, si deve riprendere il largo. Quando uno 
dirigesi sulla torre del fanale , s’ imbatte ben tosto nel 
piloto che è ancoralo sulla barra. (3.® ord. 1851). 


La Piata. 


FLORES (Faro) a fuoco mobile e ad eclissi di 3’ in 3', 
sulla parte più elevata dell’ isola, la cui elevazione sul mare 
è 44in. 3, e a 34° 56’ 19" O. e 58° 46' 48" P. Questo pun- 
to c 41 miglia T. 6° P. dalla punta T. del banco degli In- 
glesi. La lanterna della torre essendo alta 47m. , situa il 
fuoco a 54in. 4 di elevazione sul mare. Vcdesi a 42 miglia. 
(4.° ord. 4833). 

MALDONADO (Faro) sulla punta L., a 54° 58' 0. c 57® 
15' P. Il fuoco è fisso, elevato 46m. e visibile a 20 miglia. 
(2.* ord. 4860). 

BANCO-ANGLATS (Fuoco galleggiante) ancorato a 42m. 8, 
all’ estremità T. del banco, a 35° 6' 0. e 58® 44' P. Una 
campana , sur una boa a L. del banco , ù suonata dal 
movimento delle onde. Fuoco fisso, visibile a 40 miglia. (4.® 
ord. 4857). 

MONTE- VIDEO (Faro) sul Cerro, elevato 457m. dal ma- 
re. Lo splendore è di 18", con intervalli di 3' e la portala 
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è 25 miglia. Latit. 54° 53' 2" T. c long. 58® 33' 15" P. 
(l.° ord. 1852). 

Il quadrante della cattedrale, torre di 0. , é illuminato a 
gas c serve di fanale. 

LA PLATA (Fuoco galleggiante) la barca Condor, si- 
tuato tra la punta Indio e I' estremità L. del banco Ortiz, 
a Gm. 1 d’ acqua. La gran lanterna é alzata all’ albero di 
trinchetto, ed il suo fuoco è visibile a 9 miglia con bel tempo ; 
nel giorno una bandiera lo rimpiazza, per servire di guida 
a quelli che entrano o escono da Buenos-Ayres. Vi si tro- 
vano dei piloti. (4.° ord. 1857). 

Questo fuoco galleggiante indica dunque i passi 0. del 
fiume La Piata c fa evitare i banchi Ortiz e del Cuirassier , 
pericolosissimi. 

BANCO CHICO (Fuoco galleggiante) ancorato a 9m. di 
acqua, a 13 miglia T. 49° L. da 'In punta Atalaia. Fuoco 
fisso di 10 miglia di portala. Guida per traversare i banchi 
e per andare all’ ancoraggio. Latit. 54° 47' 0. e long. 39® 
49' P. (3.° ord. 1857). 

BUENOS-AYRES (Fuoco galleggiante) ancorato a 4m. 6. 
a 3 miglia e */ s L. 11* T. dalla città; a 40 miglia in P. 16° 
T. dal fuoco del banco dùco. Latit. 34° 34' O. e long. 60* 
36' P. Bisogna governarsi su di esso per raggiungere 1’ an- 
coraggio. Vedesi a 7 miglia. (5.® ord. 1857). 

— (Fanale) a fuoco fisso, situato sopra la dogana, a 34* 
37' 0. e 60° 41' P. Si vede a 7 miglia. 

COLONIA (Faro) fuoco mobile di 3' in 3', situato all’an- 
golo Lib. della piazza della città, di 10 miglia di portata, 
a 34® 28' 14" 0. e 60® 9' 40" P. (4.® ord. 1855;. 

FALKLAND (Faro) a fuoco fisso sul capo Pembroke, ele- 
vato 17m. 6 e visibile a 13 miglia. 51® 40' O. c 60® 2' 
P. Guida al porto Stanley, ove trovasi qualunqe soccorso. 
Entrando al porto William, si lascia a sinistra per evitare 
gli scogli Seal , sopra dei quali porta la marea; ma ordi- 
nariamente i piloti vanno in traccia delle navi che vo- 
gliono approdare. (4.® ord. 1855;. 
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AMERICA (Costa Occidentale). 
Chili, Perù, Ecuador. 


S. CARLOS (Faro) a fuoco fisso, varialo da splendori di 
1' in 1'. É elevato 60m. e visibile a 12 miglia. Lalit. 41* 
46' 0. e long. 76° 16' P. (4. 9 ord. 1856). 

CONCEPTION (Paio) sull’ isola Quirinquina a Talca- 
huano, a 36° 56' 0., e 75° 26' P. (Proposto. 1861). 

VALPARAISO (Foro) sul capo che forma la baja di Val- 
parai so, a 53® 2' 0. e 74" 1' 19" P. Il suo fuoco é mobile 
di 1' in 1', c visibile a 20 miglia; la fabbrica è bianca e 
servo di segnale nel giorno, essendo elevata 48m. 8 al di- 
sopra del mare. 

Avvicinandosi per 0., esso sembra dietro una punta ro- 
tonda dalla quale resta a S.; si continua in questa direzione 
correndo sul fuoco, e si evita la punta Cavomilla fino alla 
apertura della baja. .2.° ord. 1857). 

HUASCA (Faro) a 28° 28' 0. e 73° 39' P. (Proposto 1861). 

CALDERA (Faro) a 27° 3' 0. c 73° 16' P. (Proposto 1861). 

ISLAY (Perù), fanale a fuoco fisso, acceso quando una 
nave vi si presenta. Il corpo di guardia serve di sentinella 
per impedire di cadere sottovento; è bianco ed ha una 
bandiera a L. 11° 15' 0. dell’ ancoraggio, a 1 miglio di di- 
stanza. Si scopre benissimo giungendo da 0. o da L., tanto 
lontano quanto la punta Tambo. 

CALLAO (Faro) sulla punta T. dell’isola S. Lorenzo; 
fuoco fisso, visibile a 12 miglia. Latil. 12° 5* O. e long. 79° 
59' P. (4.° ord. 1857). 

GUAYAQC1L (Faro) a fuoco fisso sull’isola Santa Chiara, 
a 3° IO' 0. c 82° 46' 45* P. É elevato 7m. e visibile a 15 
miglia su tutto 1’ orizzonte, ad eccezione da T. 5° 30' P. a 
T. 11° 45' L. Approssimandosi troppo all’ isola, il fuoco si 
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nasconde egualmente dietro un’ alla spiaggia. Vi si rileva 
boa nera del banco Pat/ana, 10 miglia L. 19° 40' 0. ; 
e la boa 0. del banco Arenas, che é bianca, 25 miglia T. 
56* 15' .L. Risalendo, si lasciano le boe bianche a sinistra 
e le nere, a destra. (3.® ord. 1847). 

Sembra che il fanale di Santa Chiara sia malissimo re- 
golato, e che le boe sieno scomparse. 


Costa iiica, Messico e California. 


PUNTA ARENAS (Fuoco) fisso sopra una punta bassa , 
nel golfo di Nicoya, a 9° 59' 45" T. e 87" 9' P. È elevato 
20m. e visibile a 10 miglia. Si dà fondo rilevandolo a T. 

28* P. o a M. T. in lOin. (4.® ord. 1856). 

ACAJUTLA (Gualimala). Si è ultimato di costruire un 
molo che dicesi sormontato da un fanale di grandissima 
utilità, 

ACAPULCO (Fanale) a fuoco fisso, a 16® 50' 26" T. e 
102® 12' 25" P. Non é acceso se non che quando havvi alla 
vista un bastimenlo. (1858). 

SAN DIEGO (Faro) sulla punta Lorna; fuoco fisso ele- 
vato 136m. e visibile a 25 miglia. Latil. 32° 40' T. e long. 

119® 55' P. Si deve passare a V* miglio dalla punta Loma, 
nel sormontarla, finché la punta Ballast resti alla parte L. • 
della Playa. Seguitare la rotta a traverso la punta Ballast, 
passare per 7m. 3 e governare per la Playa, davanti la 
quale si dà fondo. (I.° ord. 1855). 

SAN PEDRO (Faro) sulla punta Firmiti . (Autorizzato 1861). 

IIEUNME (Faro) sulla punta. (Autorizzato 1861). 

SANTA .BARBARA (Faro) sulla punta, a 2 miglia in 0. 

58® P. dallo scalo da sbarco; fuoco fisso, elevato 54m. e 
visibile a 12 miglia. Latil. 3i® 23' T. e long. 122° 2' P. 

(4.® ord. 1856). 
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CONCEPTION (Faro) sulla punta di questo nome; fuoco 
mobile di 50" in 30”, elevato 76m. e visibile a 23 miglia. 
Lati!. 54° 27' T. e long. 122° 40' P. Ha la campana per la 
nebbia. (l.° ord. 1803). 

MONTEREY (Fanale) a fuoco fisso sulla punta Pino s, a 
36° 38' T. e 124° 14' 46" P. È una fabbrica di granito 
sormontala da una torre; il fuoco é elevato 27m. 6 e visi- 
bile a 13 miglia. È munito di una campana. (3.° ord. 1804). 

SANTA-CREZ (Faro) sulla punta i4»mo-iVuet>o. (Propo- 
sto (1801). 

SAN FRANCISCO (Fanale) a fuoco fisso sul forte Point, 
alla parte O. dell’ ingresso del porto S. Francisco. E ele- 
vato 15m. 8 e visibile a 12 miglia. Lalit. 37° 48' T. e long. 
124° 48' P. (4.° ord. 1835). 

(Faro) a fuoco fisso, sulla punta Boriila, alia parte 

T. dello stesso ingresso. La sua elevazione è di 93m. e la 
sua portata 24 miglia. (l.° ord. 1853). 

Nola. Si è egualmente proposto de’ fanali per la Conce />- 
lion, porto Humblot e altri. 

(Faro) sulla punta Lobos, fuoco fisso, variato da 

splendori con campana per le nebbie. In costruzione. 

FARALLON (Fanale) a fuoco mobile di 1' in 1’, elevato 
109m. e visibile a 20 miglia. Si vede la luce tra gli splen- 
dori, quando uno si avvicina. Latit. 37° 41' 44" T. e 
long. 125° 19' 42" P. Variazione 15° 50' G. Questa posizio- 
ne mette il fuoco a 22 miglia dalla costa; è sul picco il 
più elevato dell’ isolotto O. (1.® ord. 1855). 

ALCATRAZ (Faro) a fuoco fisso, sull’isola Alcalras 
(California); è elevato 50m. e visibile a 14 miglia. Lat. 57° 
49’ T. e long. 124° 44' P. (3.® ord. 1854). 

REYES (Faro) su questa punta, a 33 miglia T.. 28® P. 
dalla punta Bonita, fuoco a splendori di 15"*in-15'. Lai. 
37° 59" T. e long. 125° 20' P. (Autorizzato. 1861). 

MENDOC1NO (Faro sul capo). In costruzione. 
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Ill’MBOLDT (Faro) sul North-Sands, alla parte T. del* 
l’ingresso. Fuoco fisso, elevato 16m. e visibile a 12 miglia. 
Latit. 40° 46’ T. e long. 126» 32' P. (4.° ord. 1856). 

CRESCENT-CITY (Faro) sulla piccola isola che tocca la 
punta Lib. del porlo. Fuoco fisso, variato da splendori di 
90" in 90", elevato 21m. sulla casa del guardiano, e visi- 
bile a 14 miglia. Latit. 41° 44' T. e long 12C° 31' P. (3.* 
ord. 1850). 

UNPQUA (Faro) sul South-Sand, all’ ingresso del fiume, 
fuoco fìsso, elevato 50m. sopra una torre bianca a lanterna 
rossa; vedesi a 15 miglia. Latit. 43° 40' T. e long. 126* 
31' P. (3.° ord. 1837). 

BAJA SHOALWATER (Faro) a fuoco fisso, variato da 
splendoii, situalo sulla punta T. della baja, a 46° 4i' T. 
e 126° 22' P. 

HANCOCK (Faro) a fuoco fisso, all’ imboccatura del liu- 
me Columbia. É sul capo Desapointement, elevalo 70m. e 
visibile a 22 miglia. Ha la campana per la nebbia. Latit. 
46° 16' T. e long. 126° 22' P. Conduce all’ ancoraggio 
d’ Astoria c nella baja Baker. (l.° ord. 1836). 

CAPO FLATTERY (Faro) a fuoco fisso, sull’ isola Tato- 
neh, a V* miglio M. dal capo, Ingresso dello stretto di Jean 
de Fuco. Il fuoco é elevato 49m. e visibile a 20 miglia. Ha 
la campana. Latit. 48 ° 23' T. c long. 127° 4' P. (2.° ord. 
1837). 

NEW-DUNGENESS (Faro) sull’ estremità T. della punta; 
fuoco fisso, elevato 30m. c visibile a 14 miglia. Latit. 48° 
11» T. e long. 123° 27' 39" P. (3.° ord. 1837). 

É munito di campana e corno. 

ISOLA BLUNT (Faro) a fuoco mobile di 30" in 30" e 
visibile a 16 miglia. La torre è bianca ed elevata 28m. Lat. 
48° 19’ T. e long. 125° 11' P. (3.® ord. 1838). 

ADM1RALTY (Faro) a fuoco fisso, rosso, sul capo, a 48* 
0' T. c 125° 0' P., elevato 38m. e visibile a 17 miglia. 
(3.° ord. 1801). 
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Columbia. 


ISOLA RACE (Faro) a fuoco mobile di IO" in Ì0’ J , a 48* 
17 ' t. e 125° 52' P. La torre è dipinta a strisce orizzon- 
tali, bianche e nere; il fuoco è elevalo 56m., visibile a 18 
miglia. (2.° ord. 1864). 

FISGUARD (Faro) a fuoco fisso, bianco, rosso e verde , 
situalo sulla sommità dell’ isola, a 48® 25’ 58" T. c long. 
125° 47' P. , elevato 2lm. e visibile a 10 miglia. Apparisce 
bianco da T. 19° L. a T. 58° P., rosso tra T. 58® P. e 0. 
1tì° P. e verde da T. 41® L. a T. 19° L. (4.® ord.). 

ESQUIMALT (Faro) a fuoco fisso, rosso e verde, a 48* 
25’ T. e 125“ 47' P. , elevalo 20m. e visibile a 10 miglia. 
4.° ord. 1860). 

CAPO BERRY (Faro) all’ingresso, a 49° 15' 17 c 126" 
8' P. (Proposto). 

COLUMBIA (Segnale) sopra V isola di sabbia all’ ingresso 
del fiume, la cui bandiera è I8m. al disopra del mare e 
che vedesi distintamente a 12 miglia. E utilissimo per tra- 
versare la barra. 


Oceano Pacifico. 


CAPO KAWAIHOA (Faro) a 21° 45' T. e 162° 32 P. In 
costruzione. (1861). 

TAHITI (Fanale sulla punta Venus. Fuoco fisso di 6 mi- 
glia di portata, a 17“ 29’ O. e 151“ 49' P. Quando uno 
trovasi a L. dell’ isola e che si rileva 1’ ultima terra alta, 
la più T., a T. 28“ P., il faro diventa visibile al disopra 
degli alberi della punta bassa di Papcnoo. Quando si è a 
P. dell’ isola, il fuoco si scopre rilevando la punta \enus 
a T. 38® L. (1856). 
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HONORURU (Isolo Wahou). Molte boe e segnali indicano 
il canale dalla rada esterna all’ interna; vi si trovano sem- 
pre dei piloti, senza i quali non devesi mai tentare il 
passaggio. 

KARAKAKOA (Faroi in costruzione sulla punta, ove Kook 
fu ucciso. Latil. 19" 28' T. e long. 158® 15' (1801). 

SITKA (Faro) n Nevo-A rchangel, situato sullo stabilimento 
del governo; il fuoco é fisso, elevato 2im,;non si accende 
ebe quando un bastimento spara il cannone. Latit. 57® 5' 
T. e long. 137® 38' P. 


AFFRICA (costa Meridionale) 


CAPO BUONA SPERANZA (Faro) a fuoco mobile , che 
mostra ogni minuto una luce vivace per 12”; elevazione 
248m.; portala 30 miglia. Un picco Che giace a 1 miglio 
circa dalla torre lo nasconde nella direzione di 0. 7° L. e 
l'O. 33° L. La torre è di ferro, tinta di bianco, elevata 9m. 
dal suolo. Latit. 34° 21’ 0. e long. 1G" 9' L. (1.® ord. 1844). 

AGULHAS (Faro del capo); fuoco fisso, lenticulare, la 
cui portata è 18 miglia, essendo elevato 39m. sul mare. 
Lat. 34® 49’ 45” 0. e long. 17® 40' 21” L. È visibile tra L. 
29® T. e T. 83® 15' P. pass, da P. e 0. La punta o estremità 
del pericolo Nortumberland , gli resta a L. 17® T. 4 mi- 
glia e •/,. 

La torre ili 24m. é a zone rosse e bianche. (2.® ord. 1848). 

Venendo da L. , se si vede il fuoco a P. del P. q. L.; si 
deve dirigere a 0. in modo da condurlo a 0. 29® L., avanti 
di avvicinarlo di 6 o 7 miglia. 

Un albero da bandiera è 275m. in Lib. del faro: ha 25m. 
di elevazione. Vi si fanno de’ segnali di Marialy. 

CAPO S. BIAGIO (Faro) a fuoco fisso , rosso, nella baja 
Mossel, a 54® 11' 0. e 19" 49' L., elevato 73m. e visibile 
a li miglia. Variaz. 29® 50' M. (4.® ord. 1864). 

24 


Digitized by Google 



— 374 — 

CAPO GOOD UOPE (Faro) a fuoco mobile di I' in 1', a 
54* 21’ O. e 16* 9' L., elevalo 265m. sopra una torre 
bianca di lOm. , visibile a 36 miglia. (4.° ord. 1860). 

ROMAN ROCK (Faro) a fuoco mobile di 30" in 50", con 
splendori ogni 12", a 54* 11' O. e 16° 7' L. , sopra una 
torre nera e bianca, elevato 17m. e visibile a 12 miglia. 
(4.° ord. 1861). 

1IOUY-BAY. Si ha il progetto di situare un fanale sulla 
punta Chapman, per indicarne l’ ingresso. 

FALSE-BAY (Faro) in costruzione sulla roccia Arca di 
Noè , alla punta 0. della baja Symons. 

BAJA ALGOA (Faro) a fuoeo mobile di 1' in 1', elevato 
28m. c visibile a li» miglia. É sul capo Recife, a 34* V 
40" 0. e long. 23° 22’ L. 

PORTO ELISABETTA (Faro) a fuoco fisso, rosso, e bianco 
elevato 70m. e visibile a 12 miglia. É bianco tra T. 7S° P. 
e 0. 15° P. ; rosso tra T. 76° P. e T. 86° P. (4. ord. 1861). 

ISOLE BIRD ( Faro ) sulla punta L. delle isole Bird, al 
di fuori della punta Woord. La torre è quadrata a zone 
orizzontali nere e bianche, di 15m. 6. Porta due fuochi 
fissi a 54m. 4 d’ intervallo, visibili a 10 miglia. Il più ele- 
vato ha 2lm. al disopra dell’alto mare. Tenuti a piombo, 
P uno al disopra dell’ altro , indicano la roccia Daddin- 
glon, al di dentro della quale non si deve inai azzardarsi. 
Latil. 53° SO' 0. e long. 23° 57' L. (4.° ord. 1852). 

MONZAMBICO (Faro) in costruzione sull’isola all’in- 
gresso di Monzambico. 

NATAL (Fanale). Il porlo è in costruzione, e un fanale 
a fuoco fisso, tra poco sarà in attività all’ eslr. della gettata 
del capo Natal. 

FIUME BUFFALO (Faro) a fuoco fisso, a 33° 1 ' 0. e 25® 
59' L., parte 0. dello ingresso, elevato 15m. e visibile a 

11 miglia. Latit. 33° 1’ 0. e long. 25* 38' L. (4.® ord. 4866). 

* ’ * 
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La riunione Maurizio. 


BQRBONE (Fanali S. Denis). Due fuochi fissi, sono sopra 
i))i albero da bandiera, sulla sponda interna del Iìarachois. 
Questo fuoco doppio, con un intervallo di 3m. 4-, a 5 mi- 
glia di distanza, si confonde; I’ elevazione è 26m., e la loro 
portala 8 miglia. La posizione dei reflessi tendendo n spor- 
gere la luce in una direzione perpendicolare alla costa, è 
meno viva quando scorgesi da L. o da P. Lai. 20° 81’ 52" 
0. e long. 55° 10' L. (1846). 

Quando mostrasi una bandiera all’ albero del Baracfiois, 
è per impedire l’ invio delle imbarcazioni a terra, essendone 
il mare troppo agitalo. La medesima bandiera alzata all' al- 
bero della piazza e accompagnala da un tiro di cannone, è 
un ordine ai bastimenti ancorati di mettersi alla vela. Du- 
rante la notte, due fuochi avvertono di salpare; tre fuo- 
chi e un tiro di cannone, di salpare istantaneamente. 

BEL -AIR (Faro) sulla punta di questo nome, quartiere 
Santa Susanna; il suo fuoco è fisso e la portala è 18 
miglia, essendo elevato 46m. Latit. 20° 55' 12" 0. e long. 
53° 19' *2" (2.° ord. 1846). 

SAN PAOLO (Fanale). Si dice che un fuoco fisso di 7 a 8 
miglio di portala, è situato sull’ albero del porto, a 22m. al 
disopra del livello dei mare. 

Durante i Mussoni da S. , si prende l'ancoraggio del’a 
rada di San Paolo, tenendo questo fooco a P. q. M. a 25m. 
di fondo, e durante l’ inverno, si ancora a 50m. in M. q. T. 

RODRIGUES (Faro) proposto sopra quest’ isololto. 

MAURIZIO (Faro) a fuoco mobile di V in 1' sull’isola 
Fiat, elevalo lllro. e visibile a 25 miglia; gli splendori 
sono di 1' in 1' ed hanno una durata di 20". Lai. 19° 83* 
O. e long. 58° 24’ L. (l.° ord. 1855). 

(Faro) a fuoco fisso sulla punta Canonnier; elevato 

lini. 8 e visibile a 10 miglia. Vedendolo da 0. e rilevane 
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dolo a T. 39* L. verso T., il fuoco diventa rosso, ciò che 
avverte che si é troppo presso la terra. Lalit. 20" V 0. e 
*5 45' L. (4.* orti. 1853). 

PORTO LUIGI (Fanale) sul forte Cumberland , isola Ton- 
nelicr, parte L. dell’ingresso del porto. Il fuoco è fisso, 
verde , a 20° 9' di lalit. 0. e 55* 40' long. L. Si dà fondo 
rilevando il fuoco a 0. 51* L., dopo avere oltrepassato in 
prossimità del fuoco rosso e che si rileva a 0. 10® P. 

— (Fanale) sulla punta del Mortella, all’ imboccatura del 
gran fiume. È un fuoco di porto fisso, rosso. Si ancora 
in prossimità dello stesso. Latit. 2o° IV 0. c 55* 8' L. 

Avviso. Il 24 maggio 1807 è cessato l’illuminazione dei 
suddetti fuochi di Porto Luigi, i quali sono stati surrogati 
da un fuoco galleggiante ormeggiato presso la boa a cam- 
pana. La luce è bianca con splendori, visibile a 9 miglia. 
Il battello è dipinto di bianco ormeggiato a 27m. d’ acqua. 
Var. 9® M. 


Mjr Rosso. 

ADEN (Fuoco galleggiante) ancorato in 36m. d’acqua 
nella baja Bander- Tur vagii, a P. della penisola, a 12° 47' 
T. , c 42® 41' L. La sua portata è di IO miglia. Il battello 
è rosso c porta una palla rossa al suo albero maestro. Tira 
un colpo di cannone e arde un fuoco turchino, quando 
entra un bastimento nella baja. (4.® orci.). 

RAS MARSIJIGH (Faro) a fuoco fisso, elevato 74m. e 
visibile a 20 miglia. Lo stabilimento è di colore scuro, si- 
tuato sull’estremità orientale della penisola, a 12° 45' T. 
e 42° 44' L. Questo faro è utile principalmente ai basti- 
menti provvcnieiUi da Lev., diretti per Aden. (2.® ord. 1867). 

ISOLA PERIM (Faro) a fuoco mobile di 4' in 4', a 12* 
40' T. e 41° 5' L. , elevato 78m. e visibile a 25 miglia. 
(I.° ord. 1861). 

DyEDALUS (Faro) a fuoco fisso sul banco, a 24° 55' T. 
e 35° 30* L. . elevato 19m. e visibile a 14 miglia. (3.® ord. 
1862). 
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STRETTOJYUBAL (Faro) a fuoco mobile, a 27* 13' T. c 31* 
23' L,, elevalo 41m. c visibile a 18 miglia. (2.® ord. 1862). 

ZAFARANA (Faro) sopra questa punta, fuoco fìsso in 
una torre di pietra, a 29° 6’ T. e 50° 24’ L. , elevato 26m. 
e visibile a 11 miglia. (3.° ord. 1802). 

SUEZ (Fuoco galleggiante) ancoralo davanti la punta Gad- 
nl-Murkub , alla parte L. del porto, a 29° 54' 50" T. e 30* 
16' L. Il fuoco è fisso e visibile a 6 miglia. (1880). 

INDIE (costa del Malabar) 

KURRACUÈE t Fanale) a fuoco fisso, alzato sopra una 
pertica sul forte della punta Manora, all’ ingresso P. del- 
I’ Indus. A 2 miglia e *j, L. dal fanale, sonovi 7 isole. 1/ in- 
gresso del porlo, sormontata la barra, che non ba che 6m. 4 
d’ acqua alle congiunzioni , é tra quest’ isola e il fanale. 
Lati!. 24° 47' T. c long. 64° 38' L. Portata 16 miglia. 
Variaz. Il» 56' G. 1854. (3.® ord. 1851). 

MONDA VEE (Faro) a fuoco fisso, sul bastione Lil). del 
forte, ingresso del golfo di Kuleh. Elevazione 24m.; por- 
portata 10 miglia. Lati!. 22® 50' T. e long. 67" 1' L. 

PER1M (Faro) sull’isola di questo nomo, fuoco fisso, 
elevato 20m. c visibile a 12 miglia fra i rilevamenti di S. 
a T. passando da P. Lalit. 21® 35' T. e long. 70° 0' !.. (4.® 
ord. 1851). 

GOGAH (Fanale) fisso di piccola portata, a 21® 40' T. e 
69° 86' L. (1856). 

KOON-BUNDER (Foro) su’la riva P. del (lume Suber- 
lìtuly, fuoco fisso, elevalo 14m. 6 sopra un albero e visibile 
a 10 miglia. Latil. 22° 17' T. e long. 69® 58' l. È acceso 
dal 1.® settembre al 15 giugno. (4.® ord. 1856). 

DEOJUGAN o Tankaria (Foro) a fuoco fisso sul (lume 
DharAur, elevato I5in. 2 e visibile a 10 miglia. Lut. 21* 
55' T. e long. 70® 10' L. (4 ® ord. 1856). 

BLEAGURA-DANDÉE (Fuoco) fisso, a 21® 19' 42" T. e 
70® 15' L. (1856). 
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TAPfÉÈ (Faro) sulla punta Swaloib, imboccatura t. del 
fiume prèsso di Vaux-Tomb , fuoco fisso , elevato 18it». e 
visible a 10 miglia. Latit. 21° 6' T. e long. 70° 17' L. 
(4.* ord. 1832). 

BOMBAY (Faro) a fuoco mobile di 2' in 2', elevato 39m. 

0 sull’ isdlottò Old-iVoman alla punta Colaba, con Una 
portata di 17 miglia. Latit. 18° 83' 23" T. e long. 70° 28' 
12" L. É iì bbnveguò dei piloti. Questa torre é sempre * 
bianca. (4.® orti. 1842). 

Un osservatorio é dalla parte del faro, eté SÌ regolano i 
cronometri : vi si indica ancora 1’ ora tempo medio di Bom- 
bay, colla caduta d’ un quadrato di legno alzato sulla som- 
mità d’ un albero , che si vede nel porto al disopra della 
cupola dell’ osservatorio. 

(Fuoco galleggiante) situato presso lo scoglio del- 

l’ ingresso del porto. La sua luce è unica e la sua portata 
4 miglia. 

(Fuoco galleggiante) esterno, nel canale in 12m. 8 

di alto mare, e 9tn. di basso mare equinoziale. Vi si rileva : 
la bandiera della punta Malabar 7 miglia T. 5® 46' L.; il 
faro Old-Woman, 4 miglia e */, T. 21® L.; il fuoco galleg- 
giante di Suriken-Iìocks (che precede) 4 miglia è •/* t 1 - 38® 
50' L.; l’isola Kennery , 7 miglia e 3 /, 0. 14® 48’ L.; 
la boa del Fair-VVay */ t di miglio T. 53® 45' L.; e il 
centro del banco Thull 2 miglia 0. 67® 30' L. 

I due battelli sono rossi, avendo un pallone alla testa 
dei loto alberi; quello esterno arde dei fuochi turchini 
ad ogni ora di notte, e una torcia é accesa ogni mezz’ ora. 

(Varisz. 0° 1849). 

RÒCK-DOLPIN (Fuoco) fisso bianco e verde, sulla ròccia 
a 1 miglio e V«o T. 4® L. di Shànnon, a 18° 34' T. 70* 
29' L. (1837). 

GOA (Faro) a fuoco mobile, sulla torre di Facho della 
fortezza A guada, a 15® 29' 34" T. e 71® 26' 6" L. La sua 
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portata c 42 miglia c la sua rivoluzione si eseguisce ogni 
7'. (4.® ord.). 

Venendo dal largo, si può dirigere sul fuoco, ma senza 
diminuire il fondo a meno di 44m. ; sopra questa profondità 
si porta a O. tino a rilevare il fuoco a L. 22° 30' T., ed al- 
lora si fa L. 44* 48' T. per entrare. Si dà fondo a miglio 
dal fuoco, rilevandolo, a T. 22° 30' P., in 7m. 3. 

OYSTER (Faro) sopra questo scoglio, nella baja Seda- 
stiigur, fuoco fisso, elevato 48m. e visibile a 20 miglia. 
Latit. 44® 49' T. e long. 74° 42' L. (2.® ord.). 

Venendo da T. si deve riconoscere il capo Ramas, di- 
rigere pei' il faro evitando il banco di rocce cbe è a M. ; 
a meno di 3 o 4 miglia , si vedrà i’ abitazione del monte 
Konay , la quale quando resta a L. S. e si ancora a 7m. 
d’acqua presso d’ una boa bianca che indica !’ ancoraggio. 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sulla costa della baja. 
Di notte, avvicinando il fuoco d’ Oyster, si vedrà il fuoco 
rosso a L. S., sul quale si dirige come sopra, fino a 7m. di 
fondo, ovvero all’ancoraggio. 

COOMTA (Faro) a fuoco fisso, situato sopra un monte 
all’ ingresso della calanca, a 44® 25' T. e 72* 2' L. É ele- 
vato 54in. e visibile a 42 miglia. (4.® ord.). 

MANGALORE (Faro) a fuoco fisso la cui portata è 46 
miglia, e l’elevazione 76m. Lnt. 12° 52' 0" T. e long. 72® 
28' 36" L. La torre ha 40m. di altezza. (3.® ord. 4851). 

CANNANORE (Faro) a fuoco fisso, sull’ albero da ban- 
diera del forte; la sua portata è 42 miglia, ma non è visi- 
bile che da S. q. 0. a P. 11° T. passando per L, e T. bat. 
44® 52 0" T. e long. 73° 4' 56" L. Si spenge durante il 
mossone da Lib. (4.® ord. 4843). 

TELLICHERY (Fari). Due fuochi fissi; il 4.® ha 43m. e 
l’inferiore 32nt. di elevazione sul mare, ciò che distingue 
questa posizione da Cannonare e da Calicul ; portata 42 

miglia. Latit. 4 4° 44' 84" T. e long. 73° 8' 56" L.(4.®ord. 4847). 

% 
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CALICUT (Faro) a fuoco fisso, sopra una colonna bianca 
«li 51 in. a! disopra del mare; vcdcsi a 12 miglio. Lalit. il* 

15' T. e long. 73° 24' 36" L. (4.* ord. 4859). 

Il banco di Calimi gli resta a 4 miglio e *f t G. T.; il 
migliore ancoraggio in 9m. d’ acqua , è da P. fino n P. L. 

Nelle vicinanze P. dello stesso banco tjpvansi Gin. 4 d’ ac- 
qua; ma le navi che passano al porto, se non diminuiscono 
I acqua al disotto di 9m. (5 passa inglesi), non hanno * 

nulla a tamere. Questo fuoco è spento dal 20 maggio al 40 
agosto. 

CIIOCHIN (Faro) a fuoco fìsso, all’albero da bandiera, 
elevato 53m. 8 sul mare ; vedesi a 42 miglia. Si ancora 
al difuori della barra in 40m. fondo di melma , rilevando il 
fuoco a G. L. Lalit. 9° 58’ T. e long. 73° 53' 56" L. 

Per entrare nel fiume, si tiene la più T. delle tre chiese 
d ’ Anjicaimal per la punta Vt/peen. 

• 

ALEPEY (Faro) a fuoco mobile di 1' in 4', sopra una 
torre rossa di mattoni, 26m. alla, a 9° 50' T. e 74° 0' l . ; 
visibile a 48 miglia. (2.° ord. 18G2). 

Si dà fondo alla rada in 41 o 8m. dr fondo melma 
molle,, rilevando il fuoco tra G. e G. L. 

TUTICORIN (Fanale) a fuoco fìsso sull’ obelisco dell’ isola 
Mare, avanti la città. Lalit. 8° 47' 47" T. e long. 75° 50' 

57" L. É visibile a 12 miglia. Si può ancorare rilevandolo 
da P. M. a P. q., L. , 1 a 2 miglia dalla costa, sur un basso 
fondo di lOm. a 42m.; a 5 miglia c */* il fondo é sporco. 

(4.® ord.). 

L’estremità T. del banco Coilnapatam gli resto a 10 
miglia e */* T. 41° L. 

(Variazione 0* 54' G.). 

MJNICOY (Faro) sull’isola. Lalit. 8® 17' T. e long. 70* 

37' L. Proposto. 


/ 
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Geylan. 


COLOMBO (Faro) sul forte; il suo fuoco fìsso è utilis- 
simo per avvicinarsi all'ancoraggio. Esso è a 29m. li al 
disopra del mare c vedesi a 16 miglia. (5." ord. 1860). 

Di notte portate il fuoco a 0. 11® L. o n 0. 8° L. e an- 
corate per 14m. o Ifiin. , a miglio dalla costa. Lati!. fi® 
:i6' T. e 77® 50' 56" L. 

BONDRA-HEAD (Fannie) in costruzione. 

GALLE (Faro della punta) sul bastione 0. in una torre 
circolare, bianca, di 50m. Vedesi a 12 miglia. Lnt. 6° V T. 
e long. 77® 5t' 56" L. (4.° ord. 1848). 

LITTLE BASSAS (Fuoco galleggiante). Latil. 6° 25' T. e 
long. 79° 23' L., ancorato al di dentro del secco; la roccia 
del mezzo gli resta, a 0. 17° P. a */* miglio. Il fuoco è a 
splendori di 90" in 90", elevato 12m. c visibile a 12 miglia. 
(t.° ord.). 

PAUMBEN-PASS (Fanale) situato I miglio a L. dal passo; 
il suo fuoco fìsso ha una portala di 12 miglia. Serve alla 
navigazione dello stretto che comincia tra il golfo di Mattar 
e di Palk. Lat. 9° 17' T. o long. 76° .W 56" L. (4.® ord.). 

PUNTA FOUL (Faro) a fuoco mobile di 50" in 50”, situato 
sulla punta, parte S. della gran bajaj Tri ncomalee, visibile 
a 18 miglia. Al di là di 7 miglia gli eclissi sono totali, ma 
al di qua rimane una debole luce. Latil. 9° 32' T. e long. 
78® 58' L. (2.° ord. 1864). 

Qunndo si rileva tra l’O. 15® P. e l’O. 59® P. , ad una 
distanza minore di 7 miglia, si mostra rosso. Var. 1® G. (T.® 
ord. 1864). 

ISOLA ROUND (Faro) a fuoco fisso rosso c verde, di 10 
miglia di portata. Latil. 8® 31’ T. e long. 78® 52' L. Fa 
evitare io scoglio Chapel c i secchi della punta Foul. 
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Coromandel. • 


TUTICORIN (Faro) a fuoco fisso, a 8° 47' T. e 75* 5!' 
L. , elevato 13m. e visibile a 12 miglia. Latit. 8° 47' T. e 
long. 75® 51' L. (4.® ord. 1845). 

BAJA PÀLK (Faro) a fuoco fisso, sopra una torre rotonda, 
a 9° 17' T. e 76® 52' L., elevato 27m. e visibile a 12 mi- 
glia. (4.® ord. 1845). 

NEGAPATAM (Fanale) a fuoco fisso di 12 miglia di por- 
tata. È situato sopra un albero da bandiera del bastione 
ed è elevato 50m. Lati!. 10® 45' T. e long. 77® 30' 56" L. 
(4.® ord. 1846). 

KARIK.AL (Fanale) a fuoco fisso installato sull’albero da 
bandiera della piazza. É composto d’ una lanterna guarnita 
di 3 reverberi ; elevato circa lOm. al disopra del mare c 
visibile a 8 miglia. Latit. 10® 55' T. e long. 77® 20' L. (5.® 
ord. 1853). 

Venendo di notte, si può ancorare sulla rada di Karical, 
sopra un fondo di 10 a 12m. , rilevando il fuoco a P. 

PONDICHERY (Faro) sulla piazza, fuoco fisso , elevalo 
40m. 9 Visibile a 15 miglia. Lat. Il® 55' 40" T. e long. 
77® 29' 30" L. Se ne ricava un gran soccorso per raggiun- 
gere la rada; intanto è importantissimo di non confonderlo 
col fuoco della fonderia di Porto-Nuovo, 30 miglia a 0. 
Nel mossone di G., dal mese di ottobre fino a quello di 
marzo, si deve ancorare su questa rada in 14m. e 17m., il 
fuoco restando a P. q. M. fino a P. M. ; nel mossone con- 
trario uno può avvicinarsi maggiormente ed ancorare in 12m. 
o 14m. rimanendo il fuoco a P. q. M. Variazione 0® 46' 
G. (1849). (3.® ord. 1836). 

MADRAS (Faro) a T. del forte San Giorgio; fuoco ele- 
vato 39m. e visibile a 24 miglia ; è mobile, i cui splendori 
sono a eclissi di 2' in 2', variabili secondo la posizione 
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dell’ osservatore. Lai. 13» 8' 42" T. e long. 77® 53' 50” L. 
(1.* ord. 1814). 

Un pallone, sull’ intendenza militare , marca 1* ora ai na- 
vigli della rada ; è alzato 5' avanti un’ ora, e la sua caduta 
ha luogo a 1 ora, tempo medio per 1’ osservatorio di Ma- 
dras, col quale comunica con un filo elettrico. 

PUL1CAT (Fanale) a fuoco fisso, rosso, a 13® 25' T. e 
78® 0' L. Questo fuoco fa evitare i banchi avanti di sco- 
prire il fuoco di Madras ; in tali casi il fuoco di Madras 
non deve essere rilevato in 0. dell’ 0. 28® P.; quando si 
vedrà quello di Pulical a P. 5° T., si sarà in T. de’ banchi. 

ARMEGON (Faro) fuoco fisso, situalo nel villaggio di 
Moona. La sua portata è 15 miglia. Lai. 13® 53' T. e long. 
77° 52 56" L. (3.® ord. 1853). 

DIVY (Faro) sulla punta, fuoco fisso , a 15® 58' 55" T. e 
78® 49' L.; è a 11 miglia 0. 6" L. dall’ albero da bandiera 
di Masulipatam, e a 2 miglia M. dalla estremità della putita 
Divy , che giace a S.; la sua portala è 12 miglia. 

Contornando questa punta di giorno, non si deve dimi- 
nuire l’acqua a meno di lira., finché non si sia alla parte 
f. 'fra la punta t)ivy e la falsa punta non si deve, la notte, 
avvicinarsi che con molta precauzione. (4.® ord. 1851). 

** GODAWERY (Faro) a fuoco fisso, sull’ isola Hope, che 
si confonde colla punta Godawery. La sua posizione é van- 
taggiosa, poiché la punta Godawery, è dalla parte 0. della 
baja Coringui, e ne determina l’ ingresso. Siccome la costa 
è bassa ed il faro poco elevato, bisogna, per entrare di 
notte, riconoscere la montagna n T. della baja Coringui, 
venendo da Vizigapalam ; una distinzione particolare per 
non confondere questo fuoco con quelli di terra. Si scuopre 
questo fuoco a 10 miglia. Ancoraggio della Favorita: la 
torre del fanale 0. 22® P. ; l’ingresso del fiume O. 28* P.; 
i Pagodi di Jagnapora , T. 66® P. Latit. 16® 49' 0" T. e 
long. 79“ 58 56” L. (3.® ord. 1817). 

BIML1PÀTAM (Fanale), a fuoco fisso, tosso, nel forte, 
a 16® 9' T. e 78® 48' L. 
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(Fuoco galleggiante) fisso, a 21» 28' T. e 83* 47' 

L. Arde pure un colore turchino e marrone alternativa- 
mente. 


KFDGEREE (Fanale) a fuoco fisso dalla parte P. dell’ in- 
gresso del V Hoogly , a 21® 50' 18" T. e 85° 37' 33" f. Si 
conosce ancora sotto il nome di Cotocolly. Elevazione 18m * 
portata 15 miglia. (3.° ord. 1810). 

SAlItiOR (Fanale) sulla punta Middleton, 180m. al di- 
sopra del basso mare; la torre ha 26m. di elevazione; il 
suo fuoco è a splendori di 20" in 20" e visibile a 13 miglia 
(3.* ord. 1852). ® 

Un telegrafo elettrico annunzia gli arrivi a Calciata • vi 
si trova un deposito di provvigioni c di acqua Latit 21* 
38' T. c long. 85° 42' 36” P. 

Molto case di rifugio sono state erette sulle coste del 
Sunderbunds . In ciascuna di queste case i marini naufragati 
trovano biscotto e acqua ; e una imbarcazione è permanente 
per il loro ulteriore servizio. 

HOOGLY (Fuoco galleggiante). Un fuoco galleggiante è 
ancoralo all’ingresso dei canale. L. dell' Hoogly, 21® 4' T. 
c 85° 35' 36" L. Questo fuoco per distinguerlo dal seguente 
brilla i un fuoco bianco di */, ora in •/, ora e uno marrone 
ogni •/, d’ora. 


“7 ( * uoco F al,< ’ggiante). Un secondo fuoco é a 24 miglia 
*• ‘I-, dal Precedente e ancorato a Gin. d’acqua sul 
banco dei piloti, il suo fuoco <) fisso e turchino; arde un 
Muco dei piloti. Il suo fuoco è fisso e turchino, arde un 
fuoco marrone rosso ogni */, ora ; finalmente spara un 
cannone scoprendo un bastimento. 

La stazione dei piloti è a G. di quest’ultimo fuoco. 


MUTf.AH (Fuoco galeggianlc) ancorato a 24ni. 7 in S. 
della boa del banco Bulcherry, fuoco fisso, di 7 miglia di 
pollata. Hi giorno porta una bandiera rossa all’albero mag- 
giore; la notte arde un razzo a 8 ore; a mezza notte e°a 
4 ore del mattino, (5.® ord. 1857). 

Latit. 21® G’ T. c long. 86® 28' L. 
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K.OOTUBDEAH (Faro) dalla parie P. dell’isola di questo 
nome, a 24’ 52' 36" T. e 89° 30' 36" L. Il fuoco è fìsso, 
elevato 56m. e visibile a 19 miglia. (2.° ord. 1846). 

Questo faro, posto in attività, ha fatto sopprimere il fuoco 
galleggiante di Chittagong. 

Serve a garantirsi dalla costa in cui il mare é sempre 
agitatissimo. 

ARRACAN (Faro) sullo scoglio Grcat-Savage all’ingresso 
del fiume, a 20° 5' T. e 90° 36' L. Il fuoco t l fisso, elevato 
32m. e visibile a 45 miglia. (3.° ord. 1844). 

— (Fanale) a fuoco fisso , rosso, nell’interno del fiume, 
visibile a 6 miglia, e a 3 miglia fuori della barra. 

BORONGO (Faro) a fuoco fisso, sulla sommità della terra 
a forma di tavola. Lalil. 20° 1' T. e long. 90° 36' L. 1859). 

PINANG. I segnali del passo 0.' permettono di pervenire 
all’ancoraggio senza piloto. 

TERRIBLES (Faro) in costruzione, presso la punta Phyou. 
batil. 49° 23' T. e long. 90° 35’ 36” L. 

NEGRAIS (Faro) a 45° 42' T. e 91° 53' L. Il fuoco è 
mobile di 4* in 4', elevato 44m. e visibile a 20 miglia. 
(2.® ord.). 

RANGOON (Fuoco galleggiante) ancoralo a Cm. d’acqua, 
all’ ingresso del fiume; fuoco fisso elevato 14m. e visibile 
a 8 miglia. Latit. 46° 19' T. e 94° 0' L. Dalle ore 8 delia 
sera alle ore 4 del mattino , si arde un fuoco turchino 
tutte le ore. 

(Faro) sulla punta Elefante, a 46° 28' T. e 94° 3' 

L. Proposto (4864). 

AMHERST (Fanale) a 46° 5’ T. e 95® 45' 36" L. Esso 
guida nel passo tra l’isola e il continente. Portata 6 miglia. 
<4. u ord.). 

ISOLA DOUBLÉ (Faro) sulla punta T., a 15° W T. e 
95° 49' L. proposto (4864). 
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GRAN coca (.Furo) a fuoco fisso situato sull' isola Tahle, 
a 14® 8' T. e 90° 58' L., elevalo 82m. e visibile a 2Q mi- 
glia. La torre è di ferro, elevata 21m. 5. (2.® ord. 1867. 

Le isole Table c Skipper non anno pericoli dalla parte 
di fuori ; esiste un passo tra esse e l’ isola Gran Coco, ma 
non'è prudente tentarlo senza piloto locale. 


Stretto di Malacca e di Singapoor, 


MALACCA (Fuoco galleggiante) sul banco di 7m. 5, sotto 
il monte Parcellar , all’ingresso P. dello stretto di Malacca , 
e a circa 90m. T. dalla boa. Il suo fuoco é unico , fisso e 
visibile a t2 miglia, a 2® 52' T. e 98® 40’ L. Vi si rileva 
il monte Parcellar 0. 82° L.; il fuoco Parcellar T. 49° L. 

J bastimenti venendo da L. e da P. , non devono mai 
avvicinare il fuoco galleggiante a meno di 1 miglio , per 
evitare i banchi ; ma in T. e 0. vi è da IGm. a 20m. di 
acqua, a meno di '/« miglio. 

Tenendo il monte Parcellar a L., i bastimenti passano 
a 0. del banco ; e a L. q. S. passano a T. 

Si arde una iiamma all’estremità del pennone, a 10 ore 
di sera e a 2 ore di mattina, e un fuoco turchino a 8 ore, 
a mezzanotte c a 4 ore di mattina ; nel corso del giorno 
si alza una bandiera rossa avente un’ancora bianca. 

(Faro) a fuoco fisso, sopra un monliccllo con un 

albero da bandiera da una parte ; è di gran soccorso per 
riconoscere 1’ ancoraggio cd evitare i bandii di Pajang. 
La sua portata è 12 miglia. Lai. 2° 12’ T. e long. 99° 55' 
L. (4.® ord. 1849). 

SINGAPORE (Faro) sullo scoglio Pcdra-Branca all’in- 
gresso L. dello stretto. Latit. 1° 19' 21" T. e 102° 4' 36" 
L. Vi si rileva la punta Barbucet a 12 miglia P. Il suo 
fuoco é mobile di 1' in 1’. L’eclisse ha luogo gradata- 
mente quando si vede a distanza , ma da vicino non si 
perde mai la luce di vista ; il fuoco è elevato 28m. 8 
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culle alte maree degli equinozi e vedesi da 18 miglia su 
tutto P orizzonte, dalla coverta di una nave, e da 18 miglia 
sulla suo alberatura. Questo faro é una colonna di granito 
e la lanterna e ricoperta di una cupola sferica bianca. Molti 
scogli pericolosi sono all’ intorno ili Pedra- Branca m ianto 
a fior d’acqua die sott’acqua. (3.® ord. 1851). 

(Fanale) a fuoco fìsso sulla collina del governo 

serve a far riconoscere l’ ancoraggio ; la sua elevazione è 
68m. e la sua portata Iti miglia. Lat. 1° 16' T. e long. 101* 
31' L. (3.® ord.). 

HICHADO (Faro) del capo a fuoco fìsso, elevato 136m., 
sopra una torre bianca di 23m. 7., visibile da T. 87° P. a 
0. 87° L. passando da O. ; alla distanza di 25 miglia. Lai. 
5® 24.' T. e long. 99® 32' L. (1.® ord.) Variazione 1® 35' 
G. 1865. 

RAFFJ.KS (Fanale) sull’isola Coney , ingresso P. dello 
stretto di Singapore; fuoco fisso visibile a 12 miglia. Illu- 
mina 235“ dell’ orizzonte dall’ isola S. Giovanni a L. q. G. 
lino al banco Sullan a M. passando da 0. Lat. 1® 8' T. e 
long. 101° 24' L. (4.® ord. 1853). 


Isola di Java. 


SONDE (Stretto del). Molli segnali servono a guidare 
nello stretto e fino alla rada di Batavia. S’inalzano lm. e 
5in. al disopra dell’ acqua. 

i 

(Faro) a 3 miglia M. d ' Angjer, spiaggia della quarta 

punta. La torre di pietra, è a 6® 4' SO" O. 103° 36* 11° 

L. Il suo fuoco é fisso, elevato 28m. 6 e visibile a 16 mi-, 
glia in tutte lo direzioni. (3.® ord. 1858). 

ANJEIl (Fanali) a fuoco fisso stabiliti all’ estremila delle:) 
due gettate del porto ; elevali 10(n. e visibili a 6 miglia. (1856). 

| 
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MENSCHENETF.R (Faro) a splendori, a 5° 57' 0. e 404* 
14® L. In costruzione. 

MIDDELBURGH (Fanale) sulla punta 0. dell’ isola, fuoco 
(isso, rosso di 6 miglia di portata, a 5 U 59' 0. e 404° 24' 

L. In costruzione. 

EDAM Faro) a fuoco fisso , situalo sull’isola visibile a 20 
miglia. In costruitone. 

BAIAVI A (Faro) sulla testa della gettata di P., fuoco 
fisso elevato I6m. e visibile a 45 miglia. Latit. 6° 5' 0. e 
long. 404° 27' L. (3.° ord). 

Tenete i! fuoco tra 0. 8® L. e O. 9° P. se venite da T. 
per andare oli’ ancoraggio ; se venite da 0. dopo aver pas- 
sato Narang-Kuiper , governante a S. per i’ ancoraggio 
llnchè il fuoco vi resti a 0. Var. 0° 45' L. (4865). 

Una bandiera turebina alzata all’ albero di mezzana della 
stazioniera e al palazzo di Wilte- Vreden, indica che 1 in-, 
gresso-del eanale di Balavia, è impraticabile. De’ segnali 
ben diretti, indicano tutti i pericoli della rada di Balavia. 

WATCKER (Faro) a fuoco mobile sull’ isola, la cui por- 
tata sarà 22 miglia. Latit. 5® 42' 0. e long. 404° 8' 40" L. 
Proposto. 

KATANG (Faro) situato sull’ isola di P. del gruppo Co- 
rimon Java. Proposto. 

JARAPA (Faro) sulla punta Jalie, a 6® 24' 0. e 408° 22' 
L. Proposto. 

ISOLA DI JAVA (Fanale) all’ ingresso della riviera Peka- 
longan, costa T. dell’isola, a 6® 54' 30® O. e 407° 23' L. 
Il fuoco è fisso, bianco, elevato 8m. e visibile a 8 miglia. 

SAMARANG (Faro) a fuoco fisso, a 6° 58' 0. e 408® 4' 
L. Proposto. • 

TABOEAN (Faro) sullo stretto di Baly, a 8° 4' 0. e 442® 
5’ L. Progetato. 

BANJ0EWANG1E (Fanale) di porto, a 8® 42* 0. e 442° 
L. Proposto. 

25 
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TOBOE-ALI (Faro) a fuoco fisso, situato nel forte, a 5° 
i' 0. e 104° 8' L. Farà evitare i banchi all’ingresso del ca- 
nale Ilanlon. Proposto. 

PULO-DAHUN (Fuoco galleggiante) 4 miglia a 0. del 
l’isola, a 2° 55' 0. e 405° 51' L. Guiderà per i due canali 
Stanton. Proposto. 

ROMANO (Faro) in costruzione sopra 8na dell’ isole. 

STRETTO DI BANKA (Faro) a 3° 4' T. e 104° 8' L. 
Proposto. (1861). 

TANDJONG-KALEAN (Faro) a fuoco fisso, sopra una 
torre bianca, a 2° 5' T. e 402° 48' L., elevato 32m. e vi- 
sibile a 20 miglia. (2.° ord. (1862). 

MINTOK ( Faro ) a 2° 5’ T. e 102° 34' L. In costru- 
zione (1864). 

FREDERIK-HENDNGK (Fuoco galleggiante). In costru- 
zione. 

TIMOR (Fanale) all’ ingresso del porlo di Dilly, che si 
colloca all’ estremità del pericolo del mezzo quando si vuole 
praticare questo passo. 

MAKASSAR (Faro) a fuoco fisso, a 3° 8' T. e 417° 3' 
L., sopra una torre bianca, elevato 15m. e visibile a 40 
miglia. (4. u ord. 1864). 


Isole Filippine. 


PORTO ALFONSO (Faro) a fuoco fisso, situato nella baja 
Calandorag isola Balabac, a 8° 0' T. e 144° 40' L. , ele- 
vato 87m. e visibile a 40 miglia. 

ZEBÙ (Fanale) a fuoco fisso sull’ isola Mactan, per giu- 
dare al porto. È elevato 4 Sm. c visibile a 4 miglia. Lalit. 
40* 24' T. e 424° 41’ L. (4857). 
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ROMBLON (Fanale) sulla punta Sabang, ingresso T. del 
porto; fuoco fisse , a 12° 57' T. c 119° 55' L. Quattro se- 
gnali sopra dei quali si accendono delle lanterne, la notte, 
indicano le estremità del banco che giace al didentro del 
porlo. (1857). 

SANGLEY (Fanale) sopra questa punta a T. di Cavito, 
fuoco fisso, elevato 9m. e visibile a 7 miglia. Latit. 14° 30' 
T. e long. 118° 34’ L. 

MANILLA (Faro) a fuoco fisso all’estremità della gettata 
e a sinistra entrando, a 14’ 56' T. e 118° 36’ L. Questo 
fuoco , sul quale uno dirigesi per entrare , è ben mante- 
nuto e visibile a 10 miglia. La torre, rotonda e bianco è 
un buon segnale di giorno. Variazione 0° V G. 1824. (4.® 
ord. (1846). 

— (Segnale) a campana ancoralo a 15m. d’acqua , alla 
parte di M. , alla distanza di t4m. dai banchi. La punta 
Sangley gli resta a G. L.; il Corregidor a P. L. e il monte 
Araya a T. 

ISOLA BUR1AS (Fanale) a fuoco fisso, situalo sulla punta 
T. dell’isola, a 15° 40' T. e 120° 38' L. 

— (Fanale) a fuoco fisso sopra un monte della punta M. 
dell’ isola, ingresso P. del porto ; è elevato 8m. 4. 

— (Fanale) a fuoco fisso sulla estremità del molo, a G. 
del canale. Illumina i due passi. 

BUSAINGA (Fanale) a fuoco fisso, turchino, parte P. del 
canale, a G. dell’isola tìurias ; indica l’ingresso del porto. 
Latit. 15° 7' T. e long. 120° 45' L. 

MALAGIING-GILOG (Fanale) a fuoco fisso, turchino, a 
G. dell’ ingresso del porto e a G. dell’ isola Sibuyan. 

BOCA ENGANO (Fanale) a fuoco fisso sopra una punta 
a P. L. del canale che passa a 0. della punta Macoto. 

CORREGIDOR (Faro) sulla sommità dell’isola; fuoco a 
eclissi di l' in 1’, elevato 198m. e visibile a 20 miglia. Lai. 
14° 23' T. e long. 118° 13' L. (2.° ord. 1853). 
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CABALLO PI LO ( Fanale ) a fuoco fisso che indica gii 
scogli sollo il Corregidor. La sua elevazione è 127m. ina 
In sua portala non è che 9 miglia. Quando, entrando dal 
gran passo, si perde questo fuoco di vista, non si ha più 
per dirigersi intorno al banco S, Nicolas, che il faro di 
Corregidor, Unché non si sia nell’orizzonte di quello di 
Manilla. 

FRAlLE (Fanale) 3 miglia '/i » 0. di Pttlo-Caballo ; è l’ iso- 
lotto Fraile, che possiede un piccolo fuoco, col soccorso 
del quale , con le notti oscure , si può navigare a eguale 
distanza dai due isolotli. E questa la posizione che è impor- 
tante di conservare onde evitale di essere portati a terra 
dalle correnti. 


CHINA. 


CAPO S. JAMES (Faro) a fuoco fisso, a 10“ 20' T. e 104* 
43' L., elevalo 447m. e visibile a 28 miglia. (1.® ord. 4862). 

CAN-GIOU (Fuoco galleggiante) sul secco della punta, 
elevato lOm. e visibile a 10 miglia. Latit. 10° 37' T. e long. 
104° 31' L. 

POULO-CONDORE (Faro) sopra quest’isola. Progettato. 

CANTON (Fanali). II primo a fuoco fisso, rosso, sullo 
scoglio al disopra del Dulch-Folly. Il secondo fisso, bianco, 
all’estr. della barriera, dirimpetto al forte. Guidano i ba- 
stimenti a vapore all’ancoraggio, nella notte. (1859). 

SWATOW (Faro) sull’isola Doublé, fuoco fisso, a 23* 
20’ T. e 114’ 23' L. 

PRATAS (Faro) sopra tjuesto pericolo, ùtile per la na- 
vigazione di ffong-Kong, a 20° 42" T. e 114° 23' L. 

L1S1TAH (Fanale) a fuoco fisso, acceso occasionalmente 
sulla costa di Formosa. Lai. 23° 32' 50" T. e long. 117° 4' L. 

LAMOCK (Fanale) proposto sopra quest’isola per la na- 
vigazione del canale Formosa. 
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PESCADORES (Pimale) a fuoco fisso, all’ estremità Lib. 
dell’isola Fisher, a 25° 33' T. e 1(7° 5' L. E acceso alla 
circostanza. 

SQUARE ( Fanale ) a fuoco fisso , sopra quest’ isola , 5 
miglia e •/, a G. dell’ ingresso del fiume Yung. Il fuoco 
è elevato Sfinì, e visibile in tulio l’orizzonle. Latil. 29° 58’ 
T. c 119® 2s' L. 

PAS-YEW (Fanale) a fuoco fisso, rosso, all’ingresso del 
fiume Yung, elevato 40m. 8 c visibile in lutto l’ orizzonte. 

ISOLA TF.ATAN (Fanale) sull’ isola parte M., a 24° 24’ 
T. e 415° 49’ (In costruzione 1861). 

YANG-TZE-KIANG (Fuoco galleggiante), ancorato a 8m. 
2 all’ingresso del fiume, a 23 miglia T. 19° P. dall’isola 
Gutzlaff, e a 1 miglio O. della punta del banco del Nord. 
Fuoco fisso sopra un battello rosso a un albero sormontato 
da un pallone rosso. Latil. 51° 9' T. e long. 119° 38' L. (1855). 

A 4G miglia T. 65® P. dal fuoco galleg. giace una torre 
rossa e bianca alta 2lm. Una boa a strisce verticali nere c 
bianche à al centro del passo di fuori a 8m.; tre dette rosse 
sulle estremità del banco di T. Si spara il cannone se un ba- 
stimento corre sopra un pericolo. 

KIO-T-OAN (Fanali). Due fuochi fissi , bianchi e rossi, 
sulla torre alla parte O. dell’ ingresso del fiume. Il fuoco 
rosso fa evitare la punta pericolosa che si estende davanti 
al segnale che à in T. 63° P. del fuoco galleggiante, a 14 
miglia e «/,. 

— (Fuoco galleggiante) fisso al passo Langshan, ancorato 
a 9m. d '.acqua. Si spara il cannone quando un bastimento 
corre in qualche pericolo per indicarli l’ errore della rotta. 


GIAPPONE 


TASKÈ (Fanale) a fuoco fisso, all’ingresso di questo 
porto. Latil. 33° 23' T. e 127® H' L. 
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SETO-UCHI (Fanale) a fuoco fisso, nel mare interno, si- 
tuato sulla punta 0. eli Oka-AIura , a 54° 15' T. e 130° 
32' L. 

— (Fanali) a fuoco fisso, su Fuku-Uria. 

CAPO IDZU (Faro) a fuoco fisso, di 10 miglia di portata. 
Latit. 34° 33' T. e long. 136° 52' L. 

VEDO (Faro) eretto sull’isola Susaki , parlo L. dell’ in- 
gresso della baja, a 54° «9' T. e 137° 2G' L. Portala 20 
miglia. (2.° ord.). 

— (Faro) a fuoco fisso, sopra Joko-Sima, punta P. ; è 
visibile a 12 miglia. 

— (Fanali) a fuoco fisso, sulla parte di L. Latit. 37° 20' 
T. c long. 138" 43' L. 

KLOSTER-CAMP (Faro) situato sopra questa punta, baja 
dp Castries; è fisso, elevalo 76m. c \isibile a 18 miglia. 
Latit. 31° 26' T. e long. 138° 32' L. 

ISOLA SAGALIEN (Faro) tra i capi Duo e Hadji, fuoco 
fisso, elevato ll5m. e visibile a 22 miglia. Latit. 50° 50' T. 
e long. 159° 46' L. (1. ord.). 

BAIA JAPAN (Faro) a L. dell’ ingresso. (1861). 

DALNI (Faro) a fuoco fisso parte L. dello ingresso del 
golfo, a 52° 53' T. e 136° 27' L., elevalo 140m. e visibile 
a 24 miglia. (1.® ord. 1851). 

PUNTA BABOUSHKIN (Faro) a fuoco fisso, parte P., a 
52° 55' T. e 156* 23’ L. , elevato 95m. e visibile a 19 mi- 
glia. (2.® ord. 1853). 

RAKOF (Faro) a fuoco fisso, */* miglio a 0. dello ingresso, 
a 25° 57' T. e 136® 25' L., elevalo I20in. e visibile a 22 
miglia. (1.® ord.). 

FIUME AMUR (Fanale) a fuoco fisso, elevato 12m. e vi- 
sibile a 7 miglia. (5.® ord. 1861). 
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SIIANGHAE. É stato proposto di porre un fuoco galleg- 
giante nella baja , all’ ingresso del fiume , tra la punta e 
il gran banco, aitine di evitare i numerosi naufragi che 
hanno luogo tutti gli anni; questo progetto non ha anche 
avuto esecuzione. 

AVATCI1A (Fuochi della baja) 1.® Rakof, sulla sponda 
scoscesa della baja d’ Avatcha, a destra dell’ingresso. É 
elevato 115m. 5. Questo è un fuoco a legna; è acceso oc- 
casionalmente. 

2. ® Babouchkin, sopra un capo a sinistra della baja. È 
elevato 89m. 6, e acceso in rare circostanze. 

3. ° Sulla montagna Daini a destra dell’ ingresso. É ele- 
vato I3tim. Lat. 52° 52' 49" T. e long. 156° 2C' 38" L. 

Questi tre fuochi non sono accesi che quando si attende 
un bastimento. Non vi sono piloti. 

N1KOLAEVSK (Fanale) a fuoco fisso, di 7 miglia di por- 
tata; è sulla punta P. della batteria Costantino , situato 
sull’isola di questo nome, nel Oume Amour. Latit. 53° 7' 
T. e long. <38® 22' L. 

SITKA (Fanale) a fuoco fisso, parte P. d' Amerique ; è 
elevato sulla casa del governatore, sopra una roccia nell’ in- 
terno del porto, a 24iu. di elevazione. Il suo fuoco è visi- 
bilissimo dal mare ma non si accende che quando si spara 
il cannone. 


AUSTRALIA, (costa orientale). 


TORRES (Stretto). Si costituiscono attualmente parecchi 
segnali sopra i banchi e gl’ isolotti di questo stretto. Latit. 
11° 13’ 0. e long. IH® 46' L. 

Diversi depositi di viveri sono stati fatti sopra degl’ iso- 
lotti dello stretto, all’ uso de’ naufraganti. 

REGINA (Isola), ah’ ingresso L. dello stretto di Torres. 
Un segnale di pietra, di 25in. di altezza e di 8m. di dia- 
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metro, a fasce rosse c bianche, è stalo ivi elevato per 
servire alla navigazione di questo pericoloso stretto. È vi- 
sibile a 9 miglia. Lai. li® 13' 0. e long. Ili 0 49' 56" L. 

BA JA MORETON (Faro) sull’ cstr. G. dell’ isola Morelon, 
fuoco mobile, mostrando ogni minuto uno splendore di 15" 
seguito da un eclisse di 45". La sua elevazione al disopra 
del mare é 116m. 9 e la sua portata 26 miglia. Latit. 27* 
2' O. e long. 151® 8' L. (t.® ord. 1857). 

— (Fanale) a fuoco fisso, bianco, un poco a L. del 
Yellow Patch, visibile a 7 miglia. Rilevato per il faro Mo- 
reton, fa passare nel mezzo del canale, in 4m. 8 d’acqua, 
a 2 cavi a T. della boa interna del canale. 

— (Fanale) a fuoco^ fisso, bianco e rosso sulla punta 
Comboyuro, a 5 miglia c */, dalla punta T.; apparisce 
rosso da L. fino a T. 2i® L.; é occultato tra T. 24° L. e T. 
52° P. fino a P. 12° 0. dalla punta Camboyuro. Si é a L. 
de’ banchi di L. finché si scorge la luce rossa . 

— (Fanale) a fuoco fisso, sulla punta Cowan ■ Cowan , 
elevato 5m. e visibile tra 0. 17° L. e L. 8° T. Latit. 27° 8' 
0. e long. 151° 2 L. 

BRISBANE (Fuoco galleggiante) ancorato a T. della bar- 
ra , a 3 miglia T. 34° L. dalla punta Uniache; la luce è 
fissa. Latit. 27° 20' T. e long. 150° 50' L. 

— (Segnale) di L. , */* di miglio T. 34° L. del fuoco gal- 
leggiante; ha una luce fissa rossa. 

— (Segnale) di P. a 300m. T. 78° P. dal precedente ; ha 
Hit fuoco è fisso. 

STEPHENS (Faro) a fuoco mobile, rosso e bianco alter- 
nativamente e con splendori ogni minuto. É elevato 38m. 
e visibile a 17 miglia. Latit. 52° 44' 0. e long. 149° 55' L. 
(5.° ord.). 

NEWCASTLE o Porlo Hunler. (Faro) sul Nobby-Head 
all’ ingresso del porto ; fuoco fisso di 30 miglia di portata. 
Latit. 32° 55' 0. e long. 149° 29' L. (I.° ord. 1858), 
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Dall’isola Coal si estendono degli scogli a 1 miglio a G. e;» 
0., lasciando un canale stretto con Sin. d’acqua sulla costa P. 
Per prendere questo canale, si segue la direzione data dai 
due piccoli fuochi, all’ incirca 0. L. <| 4 P. Uno di questi due 
fuochi, è all’ estr, della gettala ed il secondo sullo costa. Si 
fanno i seguenti segnali: bandiera bianca con quadro giallo 
per fare aspettare il piloto ; bandiera rossa con quadri tur- 
chino annunzia che il piloto ha lascialo la gettala. 

PORT-JACKSON (Faro) fuoco a eclissi , dì I' 30'’, ma 
alla disianza di .3 a 8 miglia, la luce non scomparisce mai 
intieramente. Il maggiore splendore dura da 40" a 15”; è 
elevato 22m. al disopra del suolo, e 144m. circa sul mare 
la sua torre, nominata Torre Macquarie, é stala fabbricata 
ne) 1817. Con un bel tempo, si può facilmente scoprirlo da 
22 miglia ; fa riconoscere l’ ingresso del porto, sempre dif- 
ficile a scoprirsi dal largo. 1.® ord. 1817). 

- Latit. 35° SI' 11" 0. e long. 148® 38* 53” L. 

(Fuoco galleggiante) sul banco Sow and- Pigs (la 

Troja ed i Porcelli ) , a 6m. 7 di bassa marea degli equinozi 
è a '/* di cavo dall’ estr. M. del banco. Mostra due luci 
a 2m. una al disopra dell’altra, a 7m. 9. di elevazione; sono 
visibili a 6 miglia. Il fuoco serve a far riconoscere i canali 
e a evitare il banco di mezzo della baja. 

(Faro) sul South- Head di dentro all’ingresso del 

porto, fuoco fisso, sopra una torre a bande verticali rosse c 
bianche, elevalo 27m. e visibile a 14 miglia. 53* 51’ 0. c 
148° 58’ L. (3.® ord. 1838). 

(Fuoco) di porto fisso, rosso, sulla torre del forte 

Denison, isola Pinchgut. 

BOTANY-BAY (Obelisco) sul capo Banks, a destra en- 
trando, fu conoscere questa posizione ad una gran distanza 
in mare. 

TWOFOLD-BAY (Faro** a 37® 6' IO” 0. e 147® 37' 36” L., 
sopra una torre bianca, fuoco fisso, elevato 45m. c visibile 
a 9 miglia. (5.® ord: 1862). 
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BAJA JERVIS (Faro) a fuoco mobile, rosso e verde di 
30" in 30", sul capo S. Giorgio, a 35° 9' 0. e 148° 27' L., 
elevato 70m. e visibile a 48 miglia. (2.° ord. 4860). 

IIOWE (Faro) nel centro dell’ isola Gabo, a 57® 55' 0. e 
147" 35' 36" L. fuoco fisso, elevato 56m. e visibile a 22 
miglia. È occultato dalle terre tra PO. 44° P. quando si é 
a 2 miglia di distanza. (i.° ord. 4862). 

KENT (Faro) sull’ isola Deal, a 39° 29' 0. c 445° 4' L., 
elevato 288m. e visibile a 36 miglia. Il fuoco è mobile e 
compie la sua rivoluzione in 5’ ; offre 50" di luce e 50" di 
oscurità. Spesso è nascosto dalle nubi e dalla nebbia. (4.® 
ordine). 

ISOLA DEAL (Faro) a fuoco mobile di 40" in 40", a 39° 
29' 0. e 445° 4' L. , elevato 300m. e visibile a 56 miglia. 
(1.® ord. 4846). 

CURTIS (Faro) sull’isola Lady Elliot, nel canale Curtis, 
a luce fissa, bianca, elevato 20m. e visibile a 40 miglia. 
(4.° ord. 4867). 

BAJA KEPPEL (Fuoco galleggiante) a luce fissa, bianca, 
elevala 43m. e visibile a 8 miglia. Il battello é ormeggiato 
in 42m. 8 d’acqua. Var. 8° 50’ G. (1867). 

ISOLA KING (Faro) a fuoco fisso, a 39° 55' 0. 141° e 37' 
L. , elevato lOOra. e visibile a 24 miglia. (4.° ord. (1861). 

SWAN (Faro dell’ isola) all’estr. G. della terra Van Die- 
men, che guida nello stretto di Bass. Il suo fuoco é mobile, 
e di 48 miglia di portata. Ravvi un buon ancoraggio sulla 
costa L. dell’ isola Swan, per i venti di P. Lalit. 40° 45’ 
O. e long. 445° 49' 30° L. (3.® ord. 1845). 

GOOSE (Faro) a fuoco fisso visibile a 20 miglio, situato sulla 
punta 0. dell’ isola Goose ; il fuoco è a 52m. 9 dal livello 
del mare. L’ ancoraggio compreso fra le isole Badger e 
Goose è protetto contro i venti *li L. e P. e si è sempre 
pronti a far vela. 

La colonna di questo faro ha la sua parte inferiore bianca 
e la superiore rossa. Latit. 40° 48' 0. e long. 145® 28' L. 
(2.® ord. 4846). 
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DALRYMPLE (Faro) sul Low-Head, all’ ingresso del fiume 
Thamar (terra Van-Diemen); questo fuoco mobile è mu- 
nito di lampade a reflessi parabolici. 1 suoi eclissi hanno 
luogo di 1' 10" in 1' 10", e vedesi a 15 miglia. La lanterna 
è elevata 42m. sul mare ; il fuoco resta a 0. 85° L. dal pe- 
ricolo Ifèbc ; T. 81" L. di West' Head; T. 22° 30' P. del 
mulino di Georges-Town; 0. 51° 30' P. dell’ isolotto Barren- 
Joice, e 0. 39° P. di Pive- Mite- Bluff. Lalit. 11® 3' 20" 0. 
e long. 144® 27' 1" L. (3.° ord.) 

HOBARTOWN (Fanale) sull’ isola Iron-Pot all’ ingresso 
della Derwent, parte destra. È un fuoco fisso e rosso, 
elevato 21 m. al disopra del mare, situato all’estremità 
d’ una lunga linea di pericoli ; a T. 56° P. del capo Raoul , 
e T. 5° P. del capo Frederic-Henry. Si vede a 11 miglia. 
Latit. 13" 3' 0. e long. 115° 6' 6" L. Var. 9° 54' 3" G. 
nel 1848. 5.° ord.). 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sull’estremità del molo 
della cala Sattivan; serve per l’uso de’ vapori. 

BRUNY (Faro). La sua sommità è 103m. al disopra del 
mare. La torre bianca di Um. 5 è un buon segnale diurno. 
Il suo fuoco è mobile di 100" in 100" ma gli eclissi 
hanno luogo di 30" in 50". La portata é 22 miglia. Vi si 
rileva Wale’s-Head, 0. 51° 15' P. ; il frangente di S. (isola 
Aclceon), 0. 40° 1' P. ; lo scoglio Eddyslone, 0. 13" 15' P. ; 
Petra Brunca, 0. 15° 15' P. ; e la punta Tasman, L. 20° 0. 

Questo faro è a 45° 29' 45" 0. e 141° 50* 30" L. (1.® 
ord. 1838). 

Serve per prendere il canale e per evitare gli seogli che 
sono a 0. e a P. della parte 0. dell’ isola. 

C. OTWAY (Faro) a fuoco mobile e a splendori, situato 
sopra questo capo, a 38° 51' 0. e 111® 14’ L. La sua rivo- 
luzione si compie ogni minuto; in questo intervallo il fuoco 
è visibile per 10" e l’ oscurità dura 50”. La sua elevazione 
c 90m., visibile a 24 miglia. Non bisogna trascurare di 
fare attenzione ai pericoli situati a J /« di miglio in S. (1.® 
ord. 1848). 
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WICKHAM (Faro) sul capo, all’estremità T. dell’ iso 
King. Il fuoco e fisso, elevato 85m. e visibile a 24 migli 
Lalit. 39° 35' 0. e long. 141° 37' l. (1.® ord.). 

ALBERT (Faro) sull’isola La Trobe a destra dell’ii 
gresso Corner. Fuoco fino varialo da uno splendore br 
lante rosso di 5' in 3'. La sua elevazione è di 42m. e 
sua portata 9 miglia Ira I». 1° 0. e T. 34* L. A 6 migl 
e al di là si vedrà sempre per V 40", una luce fissa ecli 
sala istantaneamente per 34", con 12" di splendore. 38° 4< 
0. e 134° IV L. (5.° ord. 1859). 

WILSON (Faro) sulla punta 0. della penisola, a 59® £ 

O. e 144® 5’ L. Il fuoco è fisso, elevato 90m. e visibile 
24 miglia. (I.° ord. 1839). 

CAPO SCIIANSK (Faro) tra il porto Phillip e Western 
il fuoco è fisso, variato da splendori di 30® in 30", eie 
vaio 99m. e visibile a 23 miglia. Lat. 38® 39’ Q. c long 
•142® 54’ L. (I.® ord. 1859). 

PORTO FILIPPO (Segnale) che porta delle bandiere tur 
chine e bianche, situato sulla barra dell’ ingresso; molte bot 
ed una ventina di segnali conducono nei canale. 

PORTO FILIPPO (Fari) sulla punta Shorlband- Bluff , 2 
miglia all’ interno del passo. Il superioie è fisso e la sua 
portata è 17 miglia essendo elevato 39m. L’ inferiore è a 
fuoco fisso, rosso e bianco. Apparisce bianco Ira I 1 0. 64* 

P. c 0; 35® P. ; rosso da O. 55° P. a 0. 30° P. e bianco 
dopo I’ 0. 50® P. fino a L. 19° 0. Latit. 58® 16 0. e long. 
142® 19' L. (3.® ord.). 

— (Fanale) sulla punta Lonsdule parte P. dell’ ingresso 
del porto Filippo; è fisso, verde c rosso, visibile a 6 miglia. 

(Avviso) Il fanale rosso e verde provvisorio della punta 
Lonsdale, è stato sorrogato da un’ altra luce più appari- 
scente e dello stesso carattere, visibile a 10 miglia. (4.® 
ord. 1867). 

— (Fuoco galleggiante) ancorato in 4m. 5 d’ acqua, al- 
l’ ingresso O., estremità Lib. del Swan-Spit, fuoco fisso, 
bianco e rosso. Indica l’ ingresso 0. del canale. 
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(Fuoco galleggiante) presso Swan-Spit, (isso, rosso, 

elevato I2m. e visibile a 8 miglia. Il mollo Swan-Spit è 
scritto dalle parli. Ha la campana per le nebbie. 

(Fuoco galleggiante) a G. del canale di P. nel Porto 

Filippo; il battello è rosso, porla due fuochi fissi a 7tn. 5 
l’uno dall’ altro, elevato lSm. e visibile a 9 miglia. 

Siccome questo canale è strettissimo , si deve aver cura 
di non urtare questo battello. 

QUEENSCLIFF (Fanale) a fuoco fisso, verde, sull’ estre- 
mità della gettata; portata 4 miglia. 

GEELONG (Fuoco galleggiante) ancorato in om. 6 dirim- 
petto alla roccia Dirà, a sinistra del canale di porto Coris. 
La luce è fissa, elevata 8m. e 2 e visibile a 7 miglia. Il 
battello è rosso, sormantato da un albero con un pallone 
rosso. Col mezzo di bandiere s’ indica la profondità d’ acqua 
sulla barra. 

— (Fanale) a fuoco fisso -sulla punta della gettata de’ 
vapori; ha 3 miglia di portata. 

— (Fannie) sull’ estremità del molo a fuoco fisso e di 3 
miglia di portata. 

MELBOURNE (Fuoco galleggiante) a 9m., ‘/j miglio in 
O. 9° L. della torre che è sulla punta Gellibrand. É un 
fuoco mobile di 30", sopra un battello rosso, portante un 
pallone dello stesso colore. La elevazione è 12m. , visibile 
a 10 miglia. Lai. 37° 35' 0. e long. 142® 33' L. (4.® ord.). 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sulla gettata Sandrige, 
visibile a 2 miglia. 

— (Fanale) a fuoco fisso, verde, sulla gettata della via 
ferrata Sandrige, visibile a 2 miglia. 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sull’ estr. della vecchia 
gettata di Williams, visibile a 2 miglia. 

SCHNAPPER (Fanale) a fuoco fisso, rosso, all’estremità 
della gettala, visibile a 4 miglia. 
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AUSTRALIA (costa Meridionale). 

M1DDLE-ISLAND (Fanale) nella Lady-Bay, fuoco fisso, 
rosso, elevato 23m. 6 e visibile a 13 miglia. Latit. 38° 20' 
0. e long. 140° 12' L. (3.° orci. 1800). 

(Fanale) a fuoco fisso, rosso, presso il cordone 

delle alte maree. Si va ad ancorate tenendo le torri una 
coll 1 altra a T. 6° L. 

PORTO FAIRY (Faro) sulla punta S. dell'isola Babbi t ; 
fuoco fisso, rosso, sopra una torre rossa. È variato da splen- 
dori di 3' in 3'. La sua elevazione é I2tn. e la sua por- 
tata 10 miglia. A 0 miglia e al di là, si vede una luce 
fissa per 1’ 40", eclisse 34", splendore 12". Latit. 38° 24' O. 
e long. 139° 59' L. (4.° ord. 1859). 

PORTLAND-BAY (Fanale) sull’ eslr. della vecchia getta- 
ta ; il fuoco è fisso, rosso, di 14 miglia di portala. Latit. 
38° 21' O. c long. 139° 18' LI (5.° ord. 1839). 

(Fanale) sul monte Batteria; fuoco fisso, rosso, 

di 4 miglia di portala. Latit. 38° 22' 0. e long. 159° 19’ L. 

CAPO BRIDGE WATER (Fuoco) fisso, a 38" 22' 0. e 138" 
39' L. (In costruzione 1861). 

MACDONNELL (Faro) sul capo Norlhumberland. Fuoco 
mobile di 1' in 1', rosso, bianco e verde, elevalo 57m. 
e visibile a 18 miglia tra T. 79° L. e T. 01° P. pass, per 
0. Lai. 38° 3' 0. e long. 138° 17' L. Venendo da T. non si 
devono portare il fuoco bianco e rosso a 0. del L. q. S. , e 
venendo da L. più a P. del P. M. Il fuoco verde non si 
vede che a 8 miglia, e bisogna allontanarsene subito cin- 
si scuopre; quando un bastimento pericola, si segnala o si 
spara il cannone.. (2.° ord. 1833). 

WILLOUGBY (Faro) su questo capo, parte L. dell’ isola 
Kanguroo e all’ ingresso del canale Backslairs. Latit. 33° 
81' 0. e long. 133° 31' L. Il fuoco è mobile di 1’ 30" in 1' 
30”, elevato 89m. c visibile a 2i miglia. (l.° ord.) 
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GLENELG (Fanale) a fuoco fìsso, verde, elevato 9m. e 
visibile a G miglia. Lalit. 34° 59' T. e long. 136° io' L. 
Si dà fondo in 9m. in L. 5° T. del fanale. 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, sull’ eslr. della gettata, 
penisola Lefevre, a 34° 50' O. e 136° il' L. ; visibile a G 
miglia. 

ADELAIDE (Fuoco galleggiante) ancorato sulla barra 
esterna; portata 9 miglia. Lalit. 34® 47' O. e long. 136° 10' 
36" L. 

Questo battello porta due fuochi, uno per albero. (3.® 
ord. 1849). 

TROUBRJDGE (Faro) a fuoco mobile, a 35° 8' 0. e 155* 
31' L. La sua elevazione é di 34m. e la sua portata 16 mi- 
glia; i suoi eclissi sono di 24" in 24" e di 2" di durata; la- 
sciano vedere la luce tra gli intervalli. Andando a Adelaide, 
con un tempo forzato, si va ad ancorare sottovento all’isola 
Troubrigde, ponendo il fuoco a Lib. , a 1 miglio e */i di 
distanza, in 14m., fondo di sabbia. (3.° ord. 1836). 

CAPO FLINDERS (Faro) a fuoco mobile, rosso e bianco 
di 30" in 30", situato* sulla punta Lib. dell’isola Kanguroo, 
elevato 155m. e visibile a 30 miglia da T. 65" a 0. 40° P. 
passando da P. Il fuoco rosso non si vede che a 15 miglia : 
al di là di questa distanza , non rCfta che uno splendore 
bianco di 1' in 1'. Latit. 35" 45' 0. e long. 154° 18' L. 
(l.° ord. 1858). 

TIP ARA (Fuoco galleggiante) presso l’ estremità del secco, 
il battello ha due alberi portanti un fuoco fisso, bianco , 
visibile a 7 miglia , e un fuoco fisso , rosso , visibile a 5 
miglia. 

ISOLA BREAKSEA (Faro) a HOOm. dell’estremità L. 
dell’ isola, ingresso dello Stretto del Re Giorgio, fuoco fisso, 
elevato 116m. e visibile a 24 miglia. Da P. non è visibile 
che rilevandolo a T. 36° L. e non si deve governare per 
esso finché non resti a T. 25° L. A T. dell’ isola Michaelmus 
è occultato. Latit. 55° 4' 0. e long. 115° 43' L. (l.° ord.). 
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PRINCIPESSA ROYAL (Faro) a fuoco fisso, sulla punta 
King, a T. dello ingresso, a 55° 5' 0. e 415® 35' L, Por- 
lata IO miglia. (4.® ord. 1858). 

FIUME SWAN (Faro) sul capo Arluro , fuoco fisso , a 
32° 3' 0. e 113® 25' L. , elevato 30m., visibile a 44 miglia. 

(4.® ord. 1851). 

ROTTNEST (Faro) a fuoco mobile, nel centro dell’isola, 
a òT 00' 19" 0. e 115° 10’ 54" L. È elevato 59m. La rivo- 
luzione dell’ apparecchio è di 1', c ogni splendore di 5" 
é preceduto da uno eclisse di 55". Gli splendori sono 
visibili a 21 miglio. La sua torre bianca di 19m. é un ec- 
cellente segnale. (2.® ord. 4850). 

PORTO DI FRANCIA (Faro) sull’ isolotto Amedeo, Nuova 
Caledonia, fuoco fisso, sopra una torre di ferro di 47m. , 
visibile a 27 miglia. (I.® ord.). In costruzione. 

WELLINGTON (Faro) nella baja Nicholson, sopra il capo 
Pencarow, fuoco fisso, elevato 421m. e visibile a 30 miglio. 
Latit. 41® 22’ 0 e long. 472® 31' L. (1.® ord.). 

(Fuoco galleggiante) ; deve essere stato situalo im- 
mediatamente nell’ interno del pericolo Barret. 

AUCKLAND (Faro) sull’isola Tiri-Mulangi , nel golfo 
Houraki, fuoco fisso, elevato 91m. e visibile a 25 miglia. 
Latit. 36® 36' 0. e long. 172® 35’ L. (4.® ord.). 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso sull’estremità della gettala, 
a 36® 50' 0. e 172® 29' L. 

OTAGO (Fanale) a fuoco fisso, sulla punta Tairoas, isola 
di mezzo , a 45® 48' 0. e 168® 24' L. Portata 15 miglia. 
(3.® ord. 1862). 

Si fanno dei segnali col mezzo dell’albero da bandiera 
del fanale. 

ISOLA MANA (Faro) davanti all'ingresso del porto Ge- 
rirua, nello stretto di Cook ; il fuoco è fisso, bianco , ele- 
valo 107m. e visibile a 29 miglia. Latit. 41® 50’ e long. 
172® 28' L. (1.® ord.). 
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NELSON (Faro) sulla parte L. dell’isola Middle , fuoco 
fisso, elevato 48m. e visibile a 42 miglia Ira 0. 35° P. , c 
L. 5° O. passando per 0. Latit. 44° 45' 0. e long. 470° 57' 
L. (4852). 

— (Fanale) a fuoco fisso, rosso, all’ingresso del porto. 

STRETTO DI FOVEAUX (Faro) sull’isola Dog, a S. del 
porto Bluff. Il fuoco è mobile di 30" in 30", elevato 45m. e 
visibile a 48 miglia. La torre è grigia. Latit. 46° 39' 35" 0. 
c long. 466° 6' L. (2.° ord.). 

CAPO SAUNDERS (Faro) a fuoco fisso. In costruzione. 
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ld. Equatoriale 348 
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Arcipelago d’ Asia (Grande) 383 

Australia 333 e 402 
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Belgio . 270 
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China . . 392 
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